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INTRODUCTION. 


* 

La  création  du  Système  métrique  remonte  aujourd'hui  à  un 
siècle;  et  les  Poids  et  Mesures  qui  le  constituent  sont  maintenant 
répandus  dans  le  monde  entier;  bientôt  même  ils  seront  seuls  en 
usage  dans  tous  les  pays  civilisés  (*). 

Le  moment  est  donc  propice  pour  rappeler  la  fondation  de  ce 
système  qui  a  marqué  sa  date  parmi  les  créations  les  plus  utiles 
à  rhumanité,  et  dont  les  mérites  sont  universellement  reconnus. 
D'ailleurs  aueune  autre  entreprise  n'a  porté  ni  plus  haut  ni  plus 
loin  le  bon  renom  de  la  France. 


I  ')  Le  Système  métrique  est  aujourd'hui  obligatoire  daas  les  pays  suivants,  comprenant 
une  population  totale  d'environ  3oo  millions  d'habitants  : 

^iUmaçHB,  jiutriehe'-IIonçrie  f  Belgique  ^  Bréâil,  Chili  ^  Confédération  Argentine^ 
Egp€tçne,  France^  Grèce^  Italie^  Mexique^  Pays-Bas^  Pérou,  Portugal^  Roumanie^  Serbie, 
Suède  et  Norvège^  Suisse,  Fénézuéla. 

Ea  otttre,  le  même  système  est  facultatif  dans  les  pays  suivants  qui,  de  leur  côté, 
comprennent  à  peu  près  aussi  3oo  millions  d'habitants  : 

Éçjfpte,  Éiats-Vnis  4'jdmérique,  Grande-Bretagne  et  Irlande  avec  une  partie  des  colo- 
nies, Japon,  Russie^  Turquie. 


VI  Introduction, 

Les  principaux  documents  relatifs  à  tette  création  se  trouvent 
réunis  dans  la  Base  du  Système  métrique.  Nous  avons  emprunté 
au  Moniteur  universel  et  au  Journal  officiel  des  pièces  et  des 
discussions  importantes.  Pour  la  période  la  plus  récente  nous 
n'avons  eu  qu'à  puiser  dans  les  publications  de  la  Commission 
internationale  du  mètre  et  du  Bureau  international  des  Poids 
et  Mesures.  Relativement  à  ce  Bureau,  divers  renseignements 
nous  ont  été  obligeamment  fournis  par  MM.  René  Benoît  et 
Ch.-Ed.  Guillaume,  à  qui  nous  sommes  heureux  d'adresser 
tous  nos  rcmcrciments. 

Nous  avons  eu  aussi  à  notre  disposition  les  documents  ori- 
ginaux, déposés  à  l'Observatoire  en  vertu  d'un  décret  du  i"  ven- 
démiaire an  XII,  ainsi  que  d'autres  pièces  intéressantes  données 
récemment  à  l'Observatoire  par  la  regrettée  M""  Laugier,  qui 
les  tenait  de  son  père,  L.  Mathieu  :  ce  dernier,  qui  a  eu  le 
privilège  de  servir  de  lien  entre  ks  fondateurs  du  Système 
métrique  et  l'époque  actuelle,  les  avait  reçues  de  Delambre  lui- 
même. 
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LES  PRÉCURSEURS  DE  LA  RÉFORME  DES  POIDS 

KT  MESURES. 

De  tout  temps  on  a  senti  la  nécessité  d'avoir  des  mesures  et 
des  poids  invariables,  auxquels  ni  le  temps  ni  les  lieux  n'appor- 
teraient d'altération,  car  leur  diversité  est  pour  le  commerce  une 
des  plus  grandes  entraves.  Aussi  a-t-on  attribué  aux  anciens 
ridée  de  prendre  dans  la  nature  même  le  prototype  de  leurs  me- 
sures, afin  d*en  assurer  l'invariabilité. 

C'est  ce  que  Bailly  (*)  et  Paucton  (*)  nous  présentent,  le  pre- 
mier comme  une  conjecture  vraisemblable,  le  second  comme  une 


\* }  ilisfoire  de  l'Jstronomie  moderne,  t.  I,  p.  i56. 

{')  Métrologie,  Paris,  1780,  in-4%  p.  102,  109.  F'oir  dans  cet  Ouvrage,  la  discussion 
des  autorités  sur  lesquelles  s'appuie  Tauteur  pour  montrer  que  sun  pied  géométrique  était 
commun  à  l'Asie,  à  l'Afrique,  à  TEurope;  ..  que  le  cube  de  ce  pied  aurait  été  l'étalon  des 
mesures  de  capacité;  que  le  poids  d'une  hémine  d'eau  pure  aurait  été  l'étalon  de  poids  de 
KVsîe,  des  Égyp-îens,  des  Juifs,  des  Arabes  et  des  Perses. 
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réalité.  D'après  Paucton,  les  mesures  de  toute  l'anliquité 
auraient  eu  pour  prototype  ce  qu'il  appelle  métrétès  linéaire  ou 
pied  géométrique,  dont  800  feraient  un  stade  égal  à  j^  de  degré 
terrestre;  et  l'Egypte  aurait  conservé  ce  prototype  en  donnant 
exactement  un  stade  de  côté  au  carré  qui  sert  de  base  à  la  grande 
pyramide. 

Mais  ce  système  n'a  pas  résisté  à  la  critique  scientifique. 

D'ailleurs  on  peut  soutenir,  avec  divers  auteurs  anciens,  tels 
que  Héron,  que  les  premières  mesures  ont  été  prises  des  dimen* 
sions  du  corps  humain;  et  c'est  ce  que  confirment  les  noms  de 
paSy  coudée,  pied,  palme,  pouce,  doigt  employés  si  longtemps 
et  même  aujourd'hui  encore. 

Ce  qui  est  certain,  c'est  que  tous  les  peuples  ont  conservé  avec 
un  soin  religieux  les  étalons  de  leurs  mesures  :  chez  les  lié- 
breux,  ils  étaient  déposés  dans  le  temple;  chez  les  Romains, 
on  les  gardait  au  Capitole,  dans  le  temple  de  Jupiter.  Justinien 
fit  vérifier  toutes  les  mesures,  tous  les  poids,  et  ordonna  dç  garder 
les  originaux  dans  la  principale  église  de  Constantinople  ;  même 
il  en  envoya  de  semblables  à  Rome.  De  leur  côté,  les  Athéniens 
avaient  établi  une  compagnie  de  quinze  officiers  chargés  de  la 
garde  des  mesures  originales  et  de  l'inspection  de  Tétalonnage. 

En  France,  dès  l'an  65o,  sous  Dagobert,  les  étalons  de  mesures 
étaient  conservés  dans  le  palais  du  roi. 

Sous  Charlemagne,  toutes  les  mesures  employées  dans  son 
vaste  royaume  étaient  uniformes,  et  reproduisaient  les  étalons 
gardés  .au  palais  royal.  Mais  déjà  sur  la  fin  de  son  règne  cette 
égalité  commençait  à  s'altérer.  Selon  toutes  les  apparences,  la 
grande  diversité  des  poids  et  des  mesures  fut  due  surtout  à  la 


Les  précurseurs  de  la  réforme  des  Poids  et  Mesures,  3 

Féodalité  (^),  chaque  seigneur  ayant  introduit  dans  ses  terres  des 
usages  conformes  à  ses  intérêts.  Dans  la  suite,  la  plupart  des 
coutumes  attribuèrent  aux  seigneurs  hauts-justiciers  le  droit  de 
garder  les  étalons  et  de  vérifier  les  poids  et  mesures  employés 
dans  les  justices  de  leurs  ressorts. 

A  Paris,  les  étalons  de  poids  et  mesures  furent  confiés  à  divers 
corps  ou  corporations,  et  vers  1780,  ils  étaient  conservés  aux 
endroits  suivants  : 

Mesures  de  longueur.  Toise.  —  L'étalon  légal,  déposé  au 
grand  Châtelet,  avait  été  renouvelé  assez  souvent,  et  en  dernier 
lieu  en  1766  :  il  fut  alors  pris  égal  à  la  toise  du  Pérou,  déposée  au 
cabinet  de  l'Académie  des  Sciences,  au  Louvre.  Cet  étalon  légal 
était  une  règle  de  fer,  à  talons,  scellée  dans  un  mur  accessible  au 
public. 

Aune,  —  L'étalon. de  l'aune  était  confié  à  la  garde  des  mar- 
chands merciers,  qui  le  conservaient  dans  leur  bureau  de  la 
rue  Quincampoix.  Comme  l'étalon  de  toise,  c'était  une  règle  de 
fer,  avec  talons  (*);  au  dos,  cette  règle  de  fer  portait,  gravé 
en  grosses  capitales  :  Aune  des  Marchands  Merciers  et  Gros- 
siers, i554;  et  elle  était  divisée  en   demies,  quarts,.,  tiers, 


('  )  Une  cause  d'altération  des  mesures  de  longueur  tenait  à  la  forme  même  donnée  aux 
étalons.  Ceux-ci  étaient  ordinairement  des  règles  de  fit  portant  à  leurs  extrémités  des 
talons  à  angle  droit,  entre  lesquels  on  présentait  les  règles  destinées  a  servir  de  mesurés  : 
ces  dernières  devaient  entrer  exactement  entre  les  talons.  L'usage  devait  donc  allonger 
coostammeat  les  étalons;  aussi,  lors  de  la  réforme  de  la  toise  du  Châtelet,  en  1668,  elle  fut 
trouvée  trop  longue. 

t*l  La  Hire,  Hist.  de  l'Jtcad,  pour  1714,  Méin.f  p.  398.—  Paucton,  Métrologie^  ^.  19, 
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sixièYnes. . . .  Ces  subdivisions  étaient  d*ailieurs  très  défectueuses  (  ^  ) . 

Poids.  —  L'étalon  de  poids  était  conservé  à  l'Hôtel  des  Mon- 
naies (*),  et  se  trouve  aujourd'hui  au  Conservatoire  des  Arts  et 
Métiers.  C'est  une  série  de  poids  à  godet,  rentrant  les  uns  dans 
les  autres,  pesant  au  total  5o  marcs  (25  livres)  (•)  et  formant  ce 
qu'on  appelle  la  pile  de  Charlemagne  (*).  Les  poids  qui  s'y  rap- 
portaient étaient  à\ts  poids  de  marc. 

On  avait  étalonné  sur  cette  pile  les  poids  déposés  dans  tous  les 
Hôtels  des  Monnaies,  de  sorte  que  le  poids  de  marc  était  connu 
dans  toute  la  France  où  il  servait,  pour  ainsi  dire,  de  poids  univer- 
sel. C'est  aussi  sur  la  pile  de  Charlemagne  qu'on  avait  étalonné 
les  poids  déposés  au  Châtelet  et  ceux  dont  la  garde  était  confiée 
conjointement  aux  Apothicaires  et  aux  Épiciers  :  ces  corporations 
avaient  le  droit  de  visiter,  deux  ou  trois  fois  par  an,  les  poids  et 
les  balances  de  tous  les  marchands  et  artisans  de  Paris. 

Volumes.  Mesures  pour  les  liquides,  —  L'étalon,  conservé  à 
l'Hôtel  de  Ville,  était  confié  à  la  garde  du  Prévôt  des  Marchands 
et  des  Echevins. 


(M  lii&i.  de  l'Jcad.  pour  I746t  //isf.,  p.  1 1 1,  et  Mim.^  p.  609  et  suiv.  Rapport  de  HcUot 
et  Camus. 

(')  Ce  poids  de  marc  original  était  gardé  là  «  sous  trois  clefs,  dont  l'une  est  entre  les 
mains  du  Premier- Président  de  celte  Cour  (des  Monnaies),  Tautre  en  celles  du  Conseiller, 
commis  à  l'instruction  et  jugemens  des  monnoies,  et  la  troisième  entre  les  mains  du  Gref- 
fier. »   (F'aucton,  Métroioçie.  p.  49.) 

(')  La  livre  contenait  2  marcs  ou  demi-livres,  4  quarterons,  8  demi-quarterons,  16  onces, 
32  demi-onces,  128  gros  ou  drachmes,  384  deniers  ou  scrupules,  9216  grains. 

(*)  Au  siècle  dernier,  on  regardait  comme  constant  que  cette  pile  était  contemporaine  de 
Charlemagne  (  I/iat  de  l'Jcad.  pour  1746,  flist.  p.  ni  ).  —  Van  Swinden  (Base  du  sys^ 
tème  métriqur,  t.  III,  p.  639)  dit  qu'on  la  fait  remonter  au  xiv*  siècle,  et  qu'elle  est  faite  avec 
un  soin  et  une  exactitude  qu'on  ne  s'attendrait  pas  à  rencontrer  dans  un  monument  de  ce  genre 
et  aussi  ancien. 
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Mesures  pour  les  grains,  les  matières  sèches.  —  Les  étalons 
étaient  conservés  par  les  soins  des  Jurés-Mesureurs  du  sel,  qui, 
pour  la  garde  de  ce  dépôt,  avaient  une  chambre  à  l'Hôtel  de 
Ville.  D'abord  ces  mesures  étaient  difiFérentes  selon  qu'il  s'agis- 
sait de  blé,  d'avoine,  de  sel,  de  charbon,  etc.  Mais  peu  à  peu  des 
ordonnances  diminuèrent  cette  diversité.  Les  Jurés- Mesureurs 
pour  le  sel  étaient  chargés  de  l'étalonnage  des  mesures  dont  ils 
conservaient  les  étalons,  et  de  leur  vérification  chez  les  marchands 
qui  les  employaient. 

C'est  en  vain  que  quelques  rois,  tels  que  Charles  le  Chauve  (864), 
tentèrent  de  réagir  contre  la  diversité  des  poids  et  mesures.  Louis 
le  Hutin  (iSoy)  ne  put  ressaisir  au  profit  de  la  couronne  le 
droit  exclusif'de  battre  monnaie;  et  son  successeur,  Philippe  le 
Long,  n'y  parvint  qu'en  rachetant  ce  droit  aux  seigneurs  :  c'est 
depuis  lors  qu'il  n'y  eut  plus  en  France  qu'une  seule  monnaie. 

Quant  aux  mesures  de  longueur,  etc.,  Philippe  le  Bel,  Philippe 
le  Long,  Louis  XI,  François  I",..  tentèrent  de  faire  adopter 
dans  toute  la  France  celles  qui  étaient  en  usage  à  Paris,  mais  ils 
ne  purent  y  parvenir,  non  plus  que  Henri  H:  celui-ci,  à  la 
demande  des  États  Généraux  de  i558,  ordonna  la  réduction  des 
poids  et  mesures  du  royaume  à  ceux  de  la  capitale,  mais  ce  fut 
en  vain  :  les  esprits  n'étaient  pas  encore  préparés  à  accepter  cette 
grande  réforme  {*). 

D'ailleurs,  les  mesures  de  Paris,  qu'il  s'agissait  d'imposer  à 
tous,  n'offraient  aucun  caractère  qui  justifiât  réellement  un  tel 
privilège.  Et  Ton  pouvait  objecter  que  l'usure  des  étalons  ferait 


(')Lc  parlemcm  de  Paris,  en  enregistrant  Tédit  de  Henri  II,  se:  réserva  de  mettre  sous 
les  reux  du  roi  les  plaintes  que  pourraient  occasionner  les  changements  de  mesures. 
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disparaître  bientôt  runiformi'té,  supposée  rétablie,  ramenant  une 
diversité  plus  grande  encore  que  celle  qu*on  voulait  faire  dispa- 
raître. 

Il  fallut  donc  attendre  que  la  Science  eût  trouvé  un  étalon  na- 
turel, et  le  moyen  de  le  rétablir  au  besoin  avec  facilité  :  c'est  ce 
qui  eut  lieu  dans  la  seconde  moitié  du  xvii*  siècle. 

En  1670,  en  effet,  Gabriel  Mouton^  vicaire  de  l'église  Saint- 
Paul  à  Lyon,  proposa  un  système  de  mesures  extrêmement  re- 
marquable, dont  le  prototype  est  emprunté  à  la  grandeur  même 
de  la  Terre. 

Après  avoir  montré,  par  les  trop  nombreux  exemples  que 
présente  le  passé,  combien  il  est  difficile  de  conserver  aux  mesures 
une  longueur  invariable,  il  propose  un  ensemble  de  mesures 
linéaires,  dites  par  lui  géométriques,  qu'il  assujettit  à  la  division 
décimale,  et  qu'il  appelle  milliare,  centuria,  decuria,  virga, 
virgula,  décima,  centesima,  millesima.  Le  milliare  ou  mille 
serait  la  longueur  de  Tare  de  i'  de  grand  cercle  de  la  Terre,  de 
sorte  que  la  virga  et  la  virgula  (75*00  ^^  ioooo  ^^  mille  géomé- 
trique) auraient  répondu  à  la  toise  et  au  pied  (^). 

Ensuite^  partant  des  nombres  acceptés  alors  pour  la  grandeur 
de  la  Terre,  et  qui  donnaient  au  degré  32 1  81 5  pieds  de  Bologne 
(Riccioli),  il  trouve  que  sa  virgula  vaut  6,44  pouces  de  Bologne. 

Enfin,  épuisant  complètement  le  sujet,  il  donne  un  moyen 
facile  pour  retrouver  partout  et  facilement  les  mesures  qu'il  pro- 
pose :  pour  cela  il  les  relie  à  la  longueur  du  pendule  à  seconde, 
et,  par  diverses  expériences  fort  concordantes,  il  trouve  que  sa 


(*)  Obserrationes  tHametrorum  Solis  et  Lunte...,  Huic  adjecta  est  brevis  dissertatio  de... 
nova  mensurarum  geomêtricarum  idea.  Lugduni,  ia-4*,  1670  .  p.  437. 
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virgula  est  de  la  même  longueur  que  le  pendule  simple  qui, 
à  Lyon,  exécute  3959,2  oscillations  en  une  demi-heure  (*). 

On  voit  que  le  projet  de  Mouton  est,  sans  aucune  différence 
de  principe,  celui  qui  a  été  réalisé  par  notre  Système  métrique. 

Peu  après  on  proposait,  de  divers  côtés  (*),  de  prendre  pour 
unité  la  longueur  même  du  pendule  à  seconde  :  c'est  ce  que 
firent  Picard  en  1671  et  Huygens  en  1673. 

Picard, qui  avait  vu  Ténorme  altération  de  plus  de  5  lignes 
subie  par  la  toise  du  Châtelet,  et  qui  avait  travaillé  à  la  restau- 
rer en  1668,  proposa,  en  1671  [Mesure  de  la  Terre  y  réimpr. 
dans  Anciens  Mémoires^  t.  VII,  p.  i33)  de  rattacher  la  nouvelle 
toise  à  un  original  invariable,  a  tiré  de  la  Nature  même  }>,  à  la 
longueur  du  pendule  qui. bat  la  seconde  de  temps  moyen,  de 
sorte  que,  dit-il,  p.  141,  «  si  Ton  a  voit  une  fois  ainsi  trouvé  la 
longueur  du  pendule  à  secondes  exprimée  suivant  la  mesure 
usuelle  de  chaque  pays,  on  auroit  par  ce  moyen  la  proportion 
des  mesures  différentes  aussi  justes  que  si  les  originaux  avoient 
été  confrontez  ensemble,  et  l'on  auroit  cet  avantage,  que  l'on 
pourroit  sçavoir  à  l'avenir  le  changement  qui  lui  seroit  arrivé. 

»  Mais  outre  les  mesures  particulières,  on  pourroit  convenir 
de  celles  qui  suivent,  lesquelles  n'ont  besoin  d'aucun  autre 
original  que  le  Ciel. 


(•  )  Un  projet  analogue,  mais  moins  complet,  fui  repris  en  1720  par  J.  Cassini  (De  la  gran- 
deur et  de  ta  figure  de  la  Terrey  p.  i38  et  139)  qui  propose  comme  unité  un  pied  géomé- 
trique égal  à  -j-^-^  de  l'arc  de  i'  du  méridien  terrestre;  il  aurait  formé  une  toise  (6  piqds) 
contenue  1000  fois  dans  l'arc  de  i',  de  sorte  que  le  degré  aurait  été  exactement  de  60  000  toises. 

(*)  Un  examen  récent  des  archives  de  la  Société  royale  de  Londres,  a  montré,  dit-on, 
qne  Christophe  Wren,  l'architecte  de  Saint-Paul,  aurait  pensé  le  premier  à  prendre  dans  la 
nature  un  prototype  invariable,  pour  lequel  il  proposait  la  longueur  du  pendule  qui  bat  la 
dem  i-seconde . 
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»  La  longueur  d'un  pendule  à  secondes  de  temps  moyen 
pourroit  être  appelée  du  nom  de  Rayon  Astronomique,  dont  le 
tiers  seroit  le  pied  universel;  le  double  du  rayon  astronomique 
seroit  la  Toise  universelle  qui  seroit  à  celle  de  Paris  comme  88 1 
est  à  864...  ».  On  soupçonne,  il  est  vrai,  que  le  pendule  à  seconde 
pourrait  être  plus  court  à  mesure  qu'on  approche  de  Téquateur  ; 
si  cela  se  confirmait,  «  la  supposition  que  nous  avons  faite  tou- 
chant la  mesure  universelle  tirée  des  Pendules,  ne  pourrait  sub- 
sister, mais  cela  n'empécheroit  pas  que  dans  chaque  lieu,  il  n'y 
eût  une  mesure  perpétuelle  et  invariable  ». 

En  1747,  La  Condamine  revient  de  son  côté  sur  cette  ques- 
tion (*)  :  Après  avoir  répondu  aux  principales  objections  faites 
alors  à  tout  projet  de  mesure  universelle,  et  rejeté  même  la  toise 
de  l'Académie  ('),  il  se  prononce  énergiquement  pour  la  longueur 
du  pendule  qui  bat  la  seconde  sous  Téquateur,  à  l'exclusion,  par 
exemple,  du  pendule  répondant  à  la  latitude  de  45^.  Il  émet 
(p.  5o6)  ridée, qu'on  retrouvera  plus  tard^de  consulter  à  ce  sujet 
les  Académies  étrangères. 


(*)  Xouveau  projet  d'une  mesure  inrariable^  propre  à  servir  de  mesure  commune  à 
toutes  les  nations,  {Hist.  de  l'Acad.  pour  1747.  Hist.^  p.  82;  Mém.^p.  489-514.) 

(')  «Un  travail  aussi  considérable  que  celui  de  la  mesure  de  la  Terre  dans  les  trois 
zones,  ayant  rendu  la  toise  de  France  la  plus  célibre  des  mesures  nationales,  ce  pourroit 
être  une  raison  de  préférence  en  sa  faveur,  si  dans  le  choix  d'une  mesure  commune,  il 
n'étoit  question  que  d'opter  entre  celles  des  différentes  nations  ;  mais  cette  raison  de  préfé- 
rence ne  paroitroit  pas  vraisemblablement  décisive  à  TAngleterre,  à  l'Allemagne,  k  Tltalie, 
et  aux  autres  États  de  l'Europe  ;  et  nous  ne  devons  pas  nous  flatter  qu'elle  suffit  pour  les 
engager  à  renoncer  aux  mesures  qu'ils  ont  adoptées  depuis  plusieurs  siècles,  pour  leur 
substituer  la  toise  de  France. 

I  II  n'y  a  qu'une  mesure  puisée  dans  le  sein  même  de  la  nature,  une  mesure  constante,  inal- 
térable, véri/lable  dans  tous  les  temps,  qui  puisse  par  ces  avantages  arracher,  pour  ainsi 
dire,  le  consentement  de  tous  les  peuples,  et  réunir  toutes  les  voix  en  sa  faveur  :  on  com- 
prend assez  que  je  veux  parler  de  la  mesure  tirée  du  Pendule  à  seconde.  »  {Hist.  de  l'Acad, 
pour  1747,  Mém,yp.  5oo-5oi)> 
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Tout  avait  été  dit  à  ce  sujet  par  Mouton,  Picard,  etc. 

Aussi,  les  autres  projets  publiés  avant  la  Révolution  ne  pro- 
duisent pas  d'idée  nouvelle.  Parmi  eux,  nous  mentionnerons 
cependant  celui  d'un  officier  au  corps  royal  du  génie.  Prieur  Du 
Vernois  (*  )  (plus  tard  Prieur  de  la  Côte-d*Or),  parce  que  son  auteur 
jouera  un  rôle  important  dans  la  fondation  du  Système  Métrique. 

Prieur,  qui  avait  été  aidé  des  conseils  de  Guyton  de  Morveau 
(p.  9),  rejette  les  mesures  basées  sur  la  grandeur  du  méridien, 
parce  que,  dit-il  (p.  ci),  «  indépendamment  de  la  grandeur  de 
Topération  primitive  nécessaire  à  cet  objet,  de  Tembarras  de  la 
vérifier,  de  l'impossibilité  même  de  le  faire  journellement,  il  n'est 
pas  aisé  de  prononcer  sur  le  degré  d'exactitude  que  cette  méthode 
peut  comporter  ».  Il  préfère  donc  la  longueur  du  pendule  à  se- 
conde, et  comme,  dit-il,  on  n'est  pas  sûr  que  la  graviré  soit  la 
même  sur  tous  les  points  d'un  parallèle,  il  faut  adopter  celle  d'un 
point  spécial;  et  il  se  prononce  pour  l'Observatoire  royal  de  Paris. 
L'étalon  serait  une  règle  de  platine  déposée  à  l'Hôtel  de  Ville  et 
qui,  à  la  température  de  10**  par  exemple,  reproduirait  la  lon- 
gueur du  pendule  à  seconde.  Le  tiers  de  cette  longueur  serait  le 
pied  national  ou  français,  subdivisé  en  10  pouces,  le  pouce  en 
10  lignes,  etc.  Inversement,  10  pieds  formeraient  la  perche  natio- 
nale, etc.  Puis  un  carré  de  10  perches  de  côté  aurait  formé  l'arpent 
national;.,  les  volumes  auraient  été  mesurés  en  lignes,  pouces, 
pieds,.,  cubes;  enfin,  le  poids  de  10  pouces  cubes  d'eau  distillée 
prise  à  une  température  déterminée,  aurait  été  la  livre  nationale 


(  «  )  Mémoire  sur  la  nécessité  et  les  moyens  de  rendre  uniformes  dans  le  royaume 
toutes  Us  mesures  d'étendue  et  de  pesanteur;  de  les  établir  sur  des  bases  fixes  et  inva- 
riabies;  d'en  régler  tous  les  multiples  et  les  subdivisions  mirant  l'ordre  décuple,...  par 
M.  PuxUR  (ci-dcyant  DttVernoît),  officier  au  corps  royal  du  génie;  Paris,  1790. 
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OU  étalon  de  poids.  Pour  les  monnaies,  Prieur  propose  les  déno- 
minations de  décime  et  de  centime  pour  désigner  le  dixième  et  le 
centième  de  la  livre  monnaie. 

Les  projets  de  Picard,  etc.,  avaient  excité  quelques  ministres  à 
tenter  des  réformes;  parmi  eux,  on  doit  citer  particulièrement  Phi- 
libert Orry ,  qui  fut  contrôleur  général  des  finances  de  i  ySo  à  1 745 , 
et  qui  se  fit  remarquer  par  une  sage  administration.  Dufay,  chargé 
de  ses  ordres,  compara  divers  étalons,  et  se  disposait  à  donner 
un  Mémoire  sur  le  choix  d'une  mesure  universelle,  quand  il  fut 
enlevé  par  une  mort  prématurée,  en  lySg.  D'après  LaCondamine 
(Hist.  Acad.j  1772,  Mém.^  2®  partie,  p.  5oi),  le  contrôleur  Orry 
avait  l'intention  de  faire  adopter  pour  tout  le  royaume  une  toise 
égale  au  double  de  la  longueur  du  pendule  à  seconde  sous 
réquateur. 

Le  16  mai  1766,  il  y  eut  une  Déclaration  du  Roi  (*),  rendue 
par  les  soins  de  Trudaine  de  Montigny,  en  exécution  de  laquelle 
Tillet  fit  faire  environ  80  toises  semblables  à  celle  qui  avait 
servi  sous  l'équaleur,  et  qu'on  envoya,  de  même  que  Taune  {-) 
de  Paris  et  le  poids  de  marc,  aux  procureurs  généraux  des  diffé- 
rents parlements  ;  diverses  de  ces  toises  furent  encore  envoyées 
en  Corse,  en  Autriche,  en  Italie^  à  la  Guyane,  etc. 

Au  commencement  du  règne  de  Louis  XVI,  Turgot,  devenu 
contrôleur  général  des  finances^  voulut  aussi  établir  l'uniformité 


(*)  Hist,  de  l'Acad.  pour  1772,  il/cm.,  3«  partie,  p.  5oi. 

(')  Déjà  certaines  villes  de  province  s'étaient  procuré  des  étalons  des  mesures  de  Paris. 
C'est  la  demande,  faite  par  la  ville  de  Nantes,  d'un  étalon  de  l'aune  de  Paris,  qui 
provoqua  le  rapport  de  Hellol  et  Camus  sur  l'étalon  de  l'aune  de  Paris.  {Hist.  dtVAcafi. 
pour  1746,  Hist,^  p.   109,  et  Mém.^  p.  607). 
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des  mesures.  Sans  doute  on  avait  Tintention  de  prendre  comme 
unité  linéaire  la  longueur  du  pendule  à  seconde  .pour  la  latitude 
de  45%  car,  en  1775,  Messier  devait  déterminer  cette  longueur,  et 
Condorcet  avait  rédigé  une  instruction  à  cet  effet  {*).  On  devait 
aussi  réunir  les  comparaisons  des  mesures  de  province  aux  me- 
sures de  Paris.  Mais,  soit  en  raison  de  difficultés  imprévues,  soit 
par  suite  du  remplacement  de  Turgot,  ce  projet  n'eut  pas  'plus 
de  suite  que  les  précédents. 

Necker  étudia  également  ('),  mais  sans  grande  confiance,  les 
moyens  de  rendre  les  poids  et  les  mesures  uniforrnes  dans  tout 
le  royaume. 

Vers  la  même  époque  (')  des  savants  de  divers  pays  songeaient 
à  convenir  d'uïie  même  mesure,  qu'ils  auraient  employée  seule- 
ment dans  leurs  recherches  particulières,  en  attendant  que  le 
temps  en  eût  généralisé  Tusage. 

Si  ces  diverses  tentatives  échouèrent,  elles  eurent  du  moins 
lavantage  de  préparer  l'opinion.  Lorsque,  vers  1780,  la  province 
delà  Haute-Guyenne  se  proposa  de  refaire  son  cadastre  (*),  on 


(*)  f'oir  la  Correspondance  inédite  de  Condorcet  et  de  Turgot ^  1770-1779,  publiée  par 
M. Ch.  Henry;  Paris.  1883.  p.  xxv,  334,  335. 

1')  Dans  le  célèbre  Compte  rendu  au  Roi  de  1778,  Il  s'exprime  ainsi  :  «  Je  me  suis 
occapé  de  l'examen  des  moyens  qu'il  faudrait  employer  pour  rendre  les  poids  et  les 
mesures  uniformes  dans  tout  le  royaume;  mais  je  doute  encore  si  l'utilité  qui  en  résulterait 
serait  proportionnée  aux  difficultés  de  toute  espèce  que  cette  opération  entraînerait,  vu  les 
chaageaienls  d'évaluation  qu'il  faudrait  faire  dans  une  multitude  de  contrats  de  vente,  de 
(devoirs  féodaux,  et  d'autres  actes  de  toute  espèce. 

•  Je  n'ai  pourtant  point  encore  renoncé  à  ce  projet,  et  j'ai  yu  avec  satisfaction  que  l'assem- 
blée de  la  Haute-Guyenne  l'avait  pris  en  considération.  C'est  en  effet  un  genre  d*améliora- 
tiofl  qu'on  peut  entreprendre  partiellement  ;  et  l'exemple  d'un  heureux  succès  dans  une 
province  pourrait  influer  essentiellement  sur  l'opinion.  » 

(')  Prieur,  Mém.  sur  la  nécessité,  etc.,  p.  g. 

{*)  Uist.  de  l'Acad.  pour  1783,  Mém.f  p.  63 1. 
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devait  exprimer  toutes  les  contenances  en  mesures  de  Paris,  sauf 
à  les  exprimer  aussi  en  mesures  du  pays,  seules  connues  de  la 
plupart  des  propriétaires. 

Enfin,  en  1789,  le  vœu  d*une  mesure  uniforme  fut  consigné 
dans  les  cahiers  d*un  grand  nombre  de  bailliages,  tant  dans  les 
cahiers  du  clergé  et  de  la  noblesse  que  dans  ceux  du  tiers  état. 
Par  exemple,  dans  le  bailliage  d*Amiens,  ce  vœu  se  trouve  dans 
les  cahiers  des  trois  ordres;  et  celui  du  tiers  état  porte  :  <r  Septième 
PARTIE.  Du  commerce,  de  Vagriculture,  de$  manufactures  et 
des  arts....  6**  Que  le  poids,  Faune  et  les  mesures  de  Paris  soient 
communs  et  uniformes  pour  tout  le  royaume,  comme  un  moyen 
efficace  d'entretenir  Fabondance,  de  maintenir,  dans  toutes  les 
provinces^  le  juste  équilibre  dans  les  prix  des  mêmes  denrées,  et 
d'augmenter  le  commerce  par  la  simplification  des  calculs  à  la 
portée  de  tous  les  individus.  » 

D'autres  cahiers  indiquent  d'ailleurs  comment  on  devra  lever 
les  difficultés  dont  parle"  Necker  [Voir  ci-dessus,  p.  1 1,  note  2). 
Ainsi  celui  du  bailliage  de  Gray  dit  que  ses  députés  a  deman- 
deront l'uniformité  des  poids  et  mesures,  sauf  aux  seigneurs 
censiers  ou  propriétaires  de  rentes  foncières  payables  en  denrées, 
à  faire  réduire  contradictoirement  les  poids  et  mesures  portés 
à  leurs  titres  et  terriers  sur  les  poids  et  mesures  adoptés  par  les 
Etats  Généraux  ». 


TALLEYRAND. 


3 


CHAPITRE  II. 

CRÉATION  DU  NOUVEAU  SYSTÈME  DE  POIDS  ET  MESURES 

PAR  L'ASSEMBLÉE  CONSTITUANTE. 


En  1789  l'incohérence  de  l*ancien  système  de  mesures  frappait 
tous  les  esprits,  alors  disposés  à  recevoir  avec  enthousiasme  les 
réformes  utiles.  Ce  système  avait  d'ailleurs  un  vice  originel  qui 
en  fit  hâter  l'abolition  :  il  était  en  grande  partie  Tœuvre  de  la  Féo- 
dalité, que  personne  n'osait  plus  défendre,  et  dont  on  travaillait 
à  faire  disparaître  jusqu'aux  moindres  vestiges. 

Ce  concours  unique  de  circonstances  valut  un  accueil  favo- 
rable à  un  projet  d'unification  présenté  à  l'Assemblée  Constituante 
par  Talleyrand,  évéque  d'Autun  (*). 

Dans  cet  exposé  des  motifs,  Talleyrand  fait  d'abord  le  tableau 
de  la  confusion  née  de  la  diversité  des  mesures  existantes,  des 
embarras  qu'elle  crée  constamment  au  commerce  honnête,  en  rai- 
son dts  différences  vraiment  étonnantes  qui  existent  entre  les 
mesures  de  même  dénomination. 


(  *  )  Proposition  faite  à  l'jéttemMée  Nationale,  sur  les  poids  et  mesures,  par  M.  Tévcque 
iWotun.  In-8*)  30  pages.  Paris,  Imprimerie  Nationale,  1790.  Cette  proposition  ne  porte 
pas  la  date  de  sa  présentation  à  TAsseinblée  Nationale  parce  que  Talleyrand  l'avait  fait 
imprimer  avant  de  la  présenter.  «  Ces  réflexions,  dit-il  dans  un  Avertissement,  ne  m*ont 
point  semblé  de  nature  à  être  lues  à  TAssemblcc  Nationale.  J'ai  préféré  de  les  faire  imprimer, 
et  de  les  distribuer  i  tous  ses  membres.....  > 
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Après  avoir  rappelé  quelques-uns  des  précédents  projets  d'uni- 
fication, il  se  demande  s'il  ne  suffirait  pas  d'adopter  le  plus  simple, 
celui  qui  consisterait  à  étendre  Temploi  des  mesures  Me  Paris 
à  tout  le  royaume;  mais  il  rejette  cette  solution,  qui  offrirait, 
dit-il,  quelques  avantages  pratiques,  pour  préférer  un  système 
à  créer,  basé  sur  uii  prototype  invariable,  pris  dans  la  nature, 
afin  que  toutes  les  nations  puissent  Tadopter.  Pour  ce  prototype, 
il  propose  la  longueur  du  pendule  simple  qui  bat  la  seconde  à  la 
latitude  de  45**,  longueur  qui  serait  déterminée  à  nouveau  par  les 
observations  les  plus  précises. 

Afin  de  donner  à  ce  système  un  caractère  de  solennité,  d'univer- 
salité et  d'exactitude  plus  rigoureuse,  Tévéque  d' Autun  voudrait 
écrire  au  Parlement  d'Angleterre  (  *  )  pour  l'engager  à  concourir 
avec  la  France  à  la  fixation  de  la  base  des  nouvelles  mesures,  par 
des  commissaires  choisis  en  nombre  égal  dans  l'Académie  des 
Sciences  de  Paris  et  dans  la  Société  royale  de  Londres. 

Cette  proposition  fut  renvoyée  au  Comité  d'Agriculture  et  de 
Commerce,  qui  chargea  M.  de  Bonnay  de  faire  le  rapport.  Elle 
vint  en  discussioa  le  8  mai  1790.   «  L'Angleterre,  dit  M.  de 


(*)  Au  commencement  de  la  même  année  1790,  la  Chambre  des  Communes  d'Angle- 
terre avait  discuté  un  projet  présenté  par  sir^John  ^Miller,  tendant  à  établir  des  poids  et 
mesures  uniformes  dans  tout  le  royaume.  Après  avoir  rappelé  les  essais  antérieurs  d'uni- 
fication. Miller  montre  les  funestes  effets  de  la  diversité  des  mesures  :  Faites  seulement 
dix  milles,  dit-il,  et  un  acre  nest  plus  un  acre,  un  boisseau  n'est  plus  un  boisseau;., 
même  différence  d'un  magasina  l'autre,  d'une  boutique  à  l'autre. 

Miller  propose  de  prendre  comme  base  d'un  nouveau  système  de  poids  et  mesures  la 
longueur  du  pendule  a  seconde. 

Les  Etats-Unis,  de  leur  côté,  s'occupaient  en  même  temps  de  l'unification  de  leurs  poids 
et  mesures.  Le  secrétaire  d*£tat  Jefferson,  auparavant  ministre  des  Etats-Unis  en  France, 
proposait  d'abord  de  prendre  comme  unité  la  longueur  du  pendule  à  seconde  sur  le 
parallèle  de  38*.  latitude  moyenne  des  États-Unis.  Mais,  ayant  eu  connaissance  de  la 
proposition  de  l'évèque  d'Autun  à  l'Assemblée  Nationale,  il  se  rallia  au  pendule  de  45*. 
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Bonnay,  est  prête  à  se  joindre  à  nous  pour  exécuter  cette  unifor- 
mité. Quand  ces  deux  nations,  qui  n*ont  de  rivales  qu'elles- 
mêmes,  l'auront  adoptée,  toute  l'Europe  ne  manquera  pas  de 
l'adopter  aussi.  » 

Le  même  jour  (8  mai  1790)  l'Assemblée  Nationale  porta  un 
décret  (^]  (sanctionné  par  Louis  XVI  le  22  août  suivant]  à  peu 
présconforme  à  la  proposition  de Talleyrand, c'est-à-dire  basant  le 
nouveau  système  de  poids  et  mesures  sur  la  longueur  du  pendule 
simple  qui  bat  la  seconde  ('  ),  et  décidant,  en  outre,  que  : 


1')  DECRET  DE  TASSHMBUCB  Nationalu,  DU  8  MAI  1790.—  u  L'Asscmbléc  Nationale,  dé- 
s'rant  faire  jouir  à  jamais  la  France  entière  de  l'avantage  qui  doit  résulter  de  l'uniformiié 
i:<  poids  et  mesures,  et  voulant  que  les  rapports  des  anciennes  mesures  avec  les  nou-> 
Telles  soient  clairement  déterminés  et  facilement  saisis,  décrète  que.  Sa  Majesté  sera  sup- 
pliée de  donner  des  ordres  aux  administrations  des  divers  départements  du  royaume,  afin 
qu'elles  se  procurent  et  qu'elles  se  fassent  remettre  par  chacune  des  municipalités  com- 
prises dans  chaque  département,  et  qu'elles  envoient  à  Paris,  pour  être  remis  au  Secrétaire 
d:  l'Académie  de^  Sciences,  un  modèle  parfaitement  exact  des  diiFérents  poids  et  des 
mesures  élémentaires  qui  y  sont  en  usage. 

>  Décrète  ensuite  que  le  Roi  sera  également  supplié  d'écrire  à  Sa  Majesté  Britannique, 
et  de  la  prier  d'engager  le  Parlement  d'Angleterre  à  concourir  avec  l'Assemblée  Natio- 
cal.-,  à  la  fixation  de  l'unité  naturelle  de  mesures  et  de  poids ;*qu'en  conséquence,  sous  les 
auspices  des  deux  nations,  des  commissaires  de  l'Académie  des  Sciences  de  Paris  pour- 
root  se  réunir  en  nombre  égal  avec  des  membres  choisis  de  la  Société  royale  de  Londres, 
iira  le  lieu  qui  sera  jugé  respectivement  le  plus  convenable  pour  déterminer  à  la  lati- 
iifie  de  45*,  ou  toute  autre  latitude  qui  pourroit  être  préférée,  la  longueur  du  pendule, 
«t  en  déduire  un  modèle  invariable  pour  toutes  les  mesures  et  pour  les  poids;  qu'après 
cette  opération  faite  avec  toute  la  solennité  nécessaire,  Sa  Majesté  sera  suppliée  de  char- 
j^er  l'Acadéinie  des  Sciences  de  fixer  avec  précision  pour  chaque  municipalité  du  royaume 
les  rapports  de  leurs  anciens  poids  et  mesures  avec  le  nouveau  modèle,  et  de  composer 
nullité,  pour  l'usage  de  ces  manicipalités,  des  livres  usuels  et  élémentaires  où  seront  in- 
dignées avec  clarté  toutes  ces  proportions. 

1  Décrète  en  outre  que  ces  livres  élémentaires  seront  adressés  à  la  fois  dans  toutes  les  mu- 
ricipalités,  pour  7  être  répandus  et  distribués;  qu'en  même  temps,  il  sera  envoyé  à  chaque 
nanicipalité  un  certain  nombre  de  nouveaux  poids  et  mesures,  lesquels  seront  délivrés 
?ratuitemen(  par  elles  à  ceux  que  ce  changement  constitueroit  dans  des  dépenses  trop 
fortes;  enfin,  que  six  mois  seulement  après  cet  envoi,  les  anciennes  mesures  seront  abo- 
lies et  remplacées  par  les  nouvelles.  » 

(*/  Le  décret  ne  dit  pas  clairement  que  l'unité  sera  la  longueur  du  pendule  à  seconde  sur 
U  parallèle  de  46*,  mais  seulement  que  cette  unité  sera  basée  sur  la  longueur  du  pendule. 


i6  Chapitre  II, 


1^  L'Angleterre  serait  priée  de  participera  la  détermination  de 
la  nouvelle  unité  ; 

2^  Les  administrateurs  des  divers  départements  enverraient  à 
Paris  des  modèles  exacts  des  poids  et  mesures  employés  dans 
leurs  communes  (*)  ; 

3°  L* Académie  serait  invitée  à  comparer  tous  ces  poids  et 
mesures  à  ceux  du  nouveau  système  ; 

4^  Les  résultats  de  ces  comparaisons  seraient  consignés  dans 
dtà  livres  usuels  et  élémentaires;  ces  livres  seraient  adressés  à 
toutes  les  municipalités  avec  des  modèles  des  nouveaux  poids  et 
des  nouvelles  mesures; 

5^  Six  mois  après  cet  envoi,  les  anciennes  mesures  seraient  abo- 
lies et  remplacées  par  les  nouvelles. 

On  voit  que  le  décret  rendu  sur  la  proposition  de  Talleyrand 
ne  laissait  pas  entrevoir  le  rôle  prépondérant  que  l'Académie 
allait  jouer  dans  l'établissement  du  nouveau  système.  Mais  un 
autre  membre  de  l'Assemblée  Nationale,  Bureau  de  Puzy,  qui 
avait  parlé  en  faveur  de  l'uniformité  des  poids  et  mesures,  fit 
adopter  le  même  jour  un  autre  décret,  relatif  aux  monnaies,  por- 
tant que  l'Académie  des  Sciences  sera  appelée  à  donner  son  avis 
sur  le  titre  et  sur  le  remède  (tolérance)  des  monnaies,  et  enfin 
que  «l'Académie  indiquera  l'échelle  de  division  qu'elle  croira  la 
plus  convenable,  tant  pour  le  poids  que  pour  les  autres  mesures 
et  pour  les  monnaies  ». 

En  conséquence,  l'Académie  nomma  une  commission  (Borda, 


(*)  Un  dccrct  du  8  décembre  1790,  tenant  compte  dos  observations  de  l'Académie  des 
Sciences,  ordonna  délimiter  cet  envoi  aux  poids  et  mesures  des  chef  «-lieux  de  districts, 
avec  le  rapport  de  c<.9  poids  et  mesures  ûvcc  tous  ceux  en  ucage  dans  le  district,  {f'oir 
plus  loin,  \  •  25,  note  2.  ) 
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Lagrange,  Lavoisicr.  Tillet  etCondorcet)  qui  fit  un  rapport  (*) 
ie  27  octobre  1790,  et  qui  se  prononça  pour  assujettir  à  la  même 
échelle,  à  l'échelle  arithmétique  (c'est-A-dire  décimale),  tous  les 
poids,  mesures  et  monnaies.  Sans  doute,  dit  le  rapport,  Téchelle 
duodécimale  aurait  quelques  avantages  de  plus,  mais  ce  change- 
ment d'échelle,  ajouté  à  tous  les  autres,  a  rendroit  le  succès 
presque  impossible....  Nous  conclurons  donc  que  l'échelle  déci- 
male doit  servir  de  base  à  toutes  les  divisions,  et  que  même  le 
succès  de  l'opération  générale  sur  les  poids  et  mesures  tient  en 
grande  partie  à  cette  échelle.  » 

Ce  premier  rapport  répondait  à  toutes  les  questions  posées 
parTAssemblée  Nationale.  Néanmoins  il  fut  nommé  une  autre 
Commission  (  Borda,  Lagrange,  Laplace,  Monge  et  Condorcet) ,  qui 
lit  un  rapport  Sur  le  choix  d'une  unité  de  Mesures,  unité  dont 
le  choix  était  déjà  fait  par  TAssemblée.  On  ne  peut  prendre  pour 
unité,  dit  celte  nouvelle  Commission  (*),  une  unité  de  mesure 
déjà  usitée  dans  un  pays,  car  «  il  seroit  difficile  d'offrir  aux  autres 
des  motifs  de  préférence  capables  de  balancer  l'espèce  de  répu- 
gnance, sinon  philosophique,  du  moins  très  naturelle,  qu'ont  les 
peuples  pour  une  imitation  qui  paroît  toujours  l'aveu  d'une  sorte 
d'infériorité  ».  D'ailleurs  on  ne  préviendrait  pas  ainsi  la  diversité, 
qui  renaîtrait  à  la  longue,  avec  tout  système  à  base  arbitraire. 

Les  unités  prises  dans  la  nature,  et  qui  paraissent  les  plus 
propres  à  servir  de  base,  sont  au  nombre  de  trois  : 

La  longueur  du  pendule  à  seconde, 


(',  HUt.  de  l'Jcad.  pour  1788,  Hist.,  p.  1-6. 

('}  Hi$t.  de  l'Acad.  pour  17S8,  Hist.^  p.  7-16.  Ce  rapport  eM  daté  du   19  mars  1791. 

B.  2 
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Un  quart  du  cercle  de  l'équateur  terrestre, 
Un  quart  de  méridien  terrestre. 

La  longueur  du  pendule,  qui  a  paru  généralement  mériter  la 
préférence,  présente  l'avantage  d'être  plus  facile  à  déterminer,  et 
par  conséquent  à  vérifier,  en  cas  d'accident;  mais  on  peut  rendre 
cet  avantage  commun  à  toutes  les  mesures  naturelles  en  les 
reliant  à  cette  longueur  du  pendule.  C'est  le  pendule  de  45°  qui 
mériterait  la  préférence,  parce  qu'il  est  la  longueur  moyenne 
entre  deux  longueurs  quelconques  correspondantes  prises  à  des 
distances  égales,  l'une  au  nord  et  l'autre  au  sud;  par  suite  il  est 
la  longueur  moyenne  des  pendules  qui  battent  la  seconde  aux 
diverses  latitudes. 

Mais,  comme  unité  de  longueur,  il  a  l'inconvénient  :  i<»  de  re- 
poser sur  l'adoption  d'une  unité  tout  à  fait  arbitraire,  la  seconde 
de  temps;  2°  de  faire  intervenir  le  temps  et  l'intensité  de  la  pesan- 
teur, considérations  bien  étrangères  à  F  unité  de  longueur. 

Aussi,  la  Commission  repousse  le  pyidule,  et  préfère  un  arc 
terrestre,  qui  est  de  même  nature  que  les  mesures  réelles.  «  Il 
est  bien  plus  naturel,  en  effet,  de  rapporter  les  distances  d'un 
lieu  à  un  autre,  au  quart  d'un  des  cercles  terrestres,  que  de  les 
rapporter  à  la  longueur  d'un  pendule.  » 

Le  quart  de  l'équateur  est  repoussé  aussi,  car  sa  régularité 
n'est  pas  plus  assurée  que  la  régularité  ou  la  similitude  des  méri- 
diens, et  les  régions  équatoriales  sont  généralement  d'un  accès 
trop  difficile. 

La  Commission  se  prononce  donc  pour  le  quart  du  méridien, 
âont  la  dix-millionième  partie  sera  l'unité'  usuelle;  et  ainsi  il 
n'y  aura  d'arbitraire  dans  les  mesures  que  Téchelle  arithmétique 
actuelle,  sur  laquelle  leurs  divisions  devront  se  régler,  car  on  ne 


^ 
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saurait  changer  cette  échelle  sans  compronfiettre  le  succès  de 
toute  l'opération. 

La  mesure  entière  du  quart  du  méridien  serait  impraticable; 
on  se  bornera  donc  à  un  arc  suffisamment  grand,  et  il  sera  avan- 
tageux que  ses  extrémités  tombent  Tune  au  sud,  Tautre  au  nord 
du  parallèle  de  45°,  à  des  distances  qui,  sans  être  exactement 
égales,  ne  soient  pas  trop  disproportionnées.  La  partie  de  méri- 
dien de  Dunkerque  à  Barcelone  remplit  ces  conditions  et  pré- 
sente l'avantage  d'avoir  les  deux  points  extrêmes  également  au 
niveau  de  la  mer.  En  se  portant  un  peu  vers  l'ouest  (à  peu  près 
sur  le  méridien  d'Auch  ou  de  Poitiers),  on  aurait  eu  un  arc 
se  terminant  aussi  de  part  et  d'autre  à  la  mer  et  coupé  à  peu 
près  exactement  par  le  parallèle  de  45°,  mais  on  a  préféré  l'arc 
de  Dunkerque  à  Barcelone  parce  qu'il  suit  la  méridienne  de 
France,  déjà  mesurée,  ce  qui  donnera  des  vérifications  précieuses. 

La  Commission  en u mère  ensuite  les  opérations  nécessaires 
pour  l'exécution  de  ce  plan  : 

I*  Détermination  de  la  différence  de  latitude  entre  Dunkerque 

et  Barcelone; 

2*  Mesure  des  bases; 

3*  Établissement  et  mesure  des  triangles,  de  Dunkerque  à 
Barcelone; 

4**  Observations  du  pendule; 

5°  Vérification  du  poids  d'un  volume  connu  d'eau  distillée,  à  o**; 

6*  Comparaison  des  anciennes  mesures  aux  nouvelles. 

c  Nous  n^avons  pas  cru  qu'il  fût  nécessaire  d'attendre  le  concours  des 
autres  nations,  ni  pour  se  décider  sur  le  choix  de  l'unité  de  mesure,  ni 
pour  commencer  les  opérations.  En  effet,  nous  avons  exclu  de  ce  choix 
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toute  détermination  arbitraire^  nous  n'avons  admis  que  des  éléments  qui 
appartiennent  également  à  toutes  les  nations....  En  un  mot,  si  la  mémoire 
de  ces  travaux  venoità  s'effacer,  si  les  résultats  seuls  étoient  conservés,  ils 
n'offriroient  rien  qui  pût  servir  à  faire  connoître  quelle  nation  en  a  co^çu 
ridée,  en  a  suivi  l'exécution. 

•  Nous  concluons  en  conséquence  à  présenter  ce  rapport  à  l'Assemblée 
Nationale,  en  la  priant  de  vouloir  bien  décréter  les  opérations  proposées, 
et  les  mesures  nécessaires  pour  l'exécution  de  celles  qui  doivent  s'étendre 
sur  le  territoire  de  l'Espagne.  » 

Les  diverses  parties  de  ce  rapport  ne  furent  pas  adoptées  sans 
objections.  Beaucoup  pensaient  notamment  que  la  méridienne 
de  France,  déjà  mesurée  deux  fois,  était  connue  avec  toute  la 
précision  nécessaire  à  la  détermination  de  la  nouvelle  unité, 
supposée  déduite  des  dimensions  de  la  Terre.  D'autres  se  pro- 
nonçaient pour  le  pendule  à  seconde,  dont  la  détermination 
aurait  toujou-rs  pu  être  reprise  avec  facilité,  en  cas  de  besoin  (M. 

Néanmoins  ce  second  rapport,  adopté  par  l'Académie,  fut 
transmis  à  TAssemblée  Nationale  qui,  dans  la  séance  du  26  mars, 
entendit  lecture  de  la  lettre  d'envoi  suivante,  signée  de  Con- 
dor cet  : 

«  L'Académie  des  Sciences  m'a  chargé  d'avoir  l'honneur  de  vous  pré- 
senter un  rapport  sur  le  choix  d'une  unité  de  mesure.  Comme  les  opéra- 
tions nécessaires  pour  la  déterminer  ensuite,  demanderont  du  temps,  elle  a 
cru  devoir  commencer  son  travail  par  l'examen  de  cette  question,  et  la  sé- 


(*)  Le  désir  de  faire  la  réputation  du  cercle  d^  Borda  paraît  avoir  eu  quelque  influence 
sar  le  choix  de  la  nouvelle  unité.  Si.  en  effet,  on  était  d'accord  pour  abandonner  les  quarts 
de  cercle,  l'opinion  générale  préférait  encore  les  secteurs  pour  déterminer  les  différences  de 
latitude  des  extrémités  de  l'arc  mesuré.  •  Je  proposai  à  Borda,  dit  Delambre,  l'emploi  si- 
multané des  sjctcurs  et  de  son  cercle;  il  me  répondit  avec  quelque  sécheresse  :  C'est  donc 
pour  savoir  si  les  secteurs  sont  bons.  Je  n'insistai  pas,  et  je  me  doutai  qu'un  des  motifs 
secrets  qui  avaient  fait  préférer  le  quart  du  méridien  étnit  le  désir  d'établir  plus  promptement 
la  réputation  du  cercle  répétiteur....  »  (  Delambre,  Histoire  inédite  de  ta  Mesure  de  la  Terre,) 

Lalande  exprime  une  opinion  analogue.  Voir  Histoire  abrégée  de  l'Astronomie  (à  la 
suite  de  la  Bibliographie  astronomique )^  p.  718. 
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parer  de  toutes  les  autres.  L'opération  qu*elle  propose  est  la  plus  grande 
qui  ait  été  faite,  et  elle  ne  peut  qu'honorer  la  nation  qui  en  ordonnera 
l'exécution.  L'Académie  a  cherché  à  exclure  toute   condition   arbitraire, 
tout  ce  qui  pourrait  faire  soupçonner  Tinfluence  d'un  intérêt  particulier  à 
la  France,  ou  d'une  prévention  nationale;  elle  a  voulu,  en  un  mot,  que  si 
les  principes  et  les  détails  de  cette  opération  pouvaient  passer  seuls  à  la 
postérité,  il  fût  impossible  de  deviner  par  quelle  nation  elle  a  été  ordonnée 
ou  exécutée.  L'opération  de  la  réduction  des  mesures  à  l'uniformité  est 
d*une  utilité  si  grande;  il  est  si  important  de  choisir  un  système  qui  puisse 
convenir  à  tous  les  peuples;  le  succès  de  Topération  dépend  à  un  tel  point 
de  la  généralité  des  bases  sur  lesquelles  ce  système  s'appuie,  que  l'Aca- 
démie n*a  pas  jugé  pouvoir,  ni  s'en  rapporter  aux  mesures  déjà  faites,  ni 
se  contenter  de  la  simple  observation  du  pendule;  elle  a  senti  que  tra- 
vaillant pour  une  nation  puissante,  par  les  ordres  d'hommes  éclairés  qui 
savent  donner  au  bien  qu'ils  font  un  grand  caractère,  et  embrassant  dans 
leurs  vues  tous  les  hommes  et  tous  les  siècles,  elle  devait  s'occuper  moins 
de  chercher  ce  qui  serait  facile,  que  ce  qui  approcherait  le  plus  de  la  per- 
fection; et  elle  a  cru,  enfin,  qu'une  grande  opération  qui  annoncerait  le 
zèle  éclairé  de  l'Assemblée  Nationale  pour  l'accroissement  des  lumières 
et  le  progrès   de   la  fraternité  des  peuples,  ne  serait  pas  indigne  d'être 
accueillie  par  elle.  » 

t 

L'Assemblée  ordonna  aussitôt  l'impression  du  rapport  de 
TAcadémie  et  de  la  lettre  de  Condorcet. 

Le  même  jour,  Talleyrand  lut  un  projet  de  décret  concerté 
entre  les  Comités  de  Constitution,  d'Agriculture  et  du  Commerce, 
et  les  commissaires  de  TAcadémie.  Ce  projet,  voté  immédiate- 
ment et  sanctionné  quatre  jours  après  (>o  mars  1791),  portait  : 

i*»  Adoption  du  quart  du  méridien  comme  base  du  nouveau 
système  de  mesures; 

2"*  Exécution  immédiate  de  toutes  les  opérations  indiquées  au 

« 

rapport  de  l'Académie,  notamment  de  la  mesure  de  l'arc  de  méri- 
dien de  Dunkerque  à  Barcelone. 
En  conséquence,  l'Académie  s'empressa  de  distribuer  entre  les 
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cinq   commissions  suivantes   (*)  les  travaux  portés  au   projet 
dont  TAssemblée  Nationale  venait  d'ordonner  l'exécution  (')  : 

I .  Triangulation  et  déterminations  de  latitudes  :  Cassini  (^  ) , 

Méchain,  Legendre; 

II.  Mesure  des  bases  :  Monge,  Meusnier; 

III.  Longueur  du  pendule  à  seconde  :  Borda,  Coulomb; 

IV.  Poids  d'un  volume  connu  d'eau  :  Lavoisier,  Hatiy; 

V.  Compctraison  des  mesures  de  province  à  celles  de  Paris  : 

Tillet,  Brisson,  Vandermonde  (*). 

Ces  commissaires  furent  reçus  par  Louis  XVI  le  19  juin  1791, 
la  veille  même  de  la  fuite  de  Varennes.  Avec  une  tranquillité  et 
un  sang-froid  surprenants,  à  la  veille  d'un  projet  si  hasardeux, 
le  roi  s'entretint  avec  les  commissaires,  rangés  en  cercle  autour 
de  lui,  dans  son  cabinet,  parlant  à  chacun  de  la  partie  du  travail 
dont  il  était  chargé.  «  Comment  ('),  dit-il  à  Cassini,  vous  allez 


(*)  Un  décret  du  8  août  suivant,  rendu  sur  la  proposition  du  rainistre  Delcssart,  mit 
une  somme  de  looooo  livres  â  la  disposition  des  commissaires  de  l'Académie.  Ces  com- 
missaires, dit  le  ministre,  à  la  séance  de  rÂssembléc  Nationale  du  7  août,  se  sont  déjà 
occupés  de  l'opération  «  avec  tout  le  soin  que  l'on  pouvait  attendre  de  leur  zèle  et  de  leur 
patriotisme.  Mais  leurs  opérations  exigent  de  la  dépense.  On  avait  d'abord  évalué  cette 
dépense  très  haut  ;  elle  avait  été  portés  à  plusieurs  millions.  L'aperçu  des  commissaires  ne 
la  fait  monter  qu'à  3ooooo  livres.  On  avait  aussi  beaucoup  exagéré  le  temps  qui  serait 
nécessaire;  les  commissaires  espèrent  pouvoir  présenter  dans  deux  9ns  leur  travail  à  la 
législature.  Maintenant  beaucoup  d'ouvriers  sont  déjà  occupés.  Des  voyages  vont  être 
entrepris. ...»  {Moniteur  Universel^  numéro  du  8  août  1791,  ou  Réimpression,  t.  IX,  p.  335.  ) 

(■)  JJist.  de  l'Jcad.  pour  1788,  Hist.,  p.  17. 

(")  J,-F.-S.  Devic,  Histoire  de  la  rie  et  des  traraux  de  J.-D.  Cassini  /f^,  p.  iSp,  dit  que 
la  nomination  de  Cassini  est  du  i3  avril  1791  :  telle  serait  donc  la  date  de  la  nomination 
de  ces  cinq  commissions. 

(*)  Dans  la  suite,  il  fur  nommé  une  Commission  centrale,  chargée  de  diriger  toutes  les 
opérations.  Ses  membres  étaient  Borda,  Condorcet,  Lagrange  et  Lavoisier.  (LavoISIER, 
OEuvres,  t.  VI,  p.  670.) 

(*)  Devic,  toc.  c<Y.,  p.  i55. 
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recommencer  encore  la  mesure  du  méridien,  que  votre  père  et 
voire  aïeul  ont  déjà  faite  avant  vous;  est-ce  que  vous  croyez  le 
faire  mieux  qu'eux?  »  —  «  Sire,  répond  Cassini,  je  ne  me  flatte- 
rais certainement  pas  de  mieuj;  faire,  si  je  n'avais  sur  eux  un 
grand  avantage.  Les  instruments  dont  mon  père  et  mon  aïeul  se 
sont  servis  ne  donnaient  la  mesure  des  angles  qu'à  quinze  se- 
condes près;  M.  le  chevalier  de  Borda,  que  voici,  en  a  inventé 
un  qui  me  donnera  cette  mesure  des  angles  à  la  précision  d'une 
seconde;  ce  sera  là  tout  mon  mérite,  d 

Mais  le  temps  et  les  événements  apportèrent  à  cette  distribu- 
tion du  travail  des  changements  nombreux  : 

I.  —  Les  membres  de  la  première  Commission,  Cassini,  Mé- 
chain  et  Legendre,  étaient  ceux  qui  venaient  de  coopérer  avec  le 
plus  grand  succès  à  la  jonction  géodésique  des  Observatoires  de 
Paris  et  de  Greenwich.  Legendre  ne  paraît  avoir  jamais  eu  l'inten- 
tion de  prendre  part  à  la  mesure  des  triangles  de  la  méridienne. 
Cassini,  en  juin  179 1,  visita,  avec  Méchain,  les  termes  de  la  base 
de  Picard,  à  Villejuif  et  à  Juvisy,  mais  il  renonça  bientôt  à 
s'éloigner  de  l'Observatoire  (*)  et  se  joignit  à  Borda  pour  la  déter- 
mination de  rintensité  de  la  pesanteur  :  Cassini  et  Legendre 
furent  remplacés  par  Delambre. 

II.  —  La  seconde  Commission,  chargée  de  la  mesure  des  bases, 
perdit  bientôt  le  général  Meusnier  (1793,  juin  i3),  d'ailleurs 
appelé  antérieurement  à   Tarmée  du    Rhin;    et   Monge,  seul 


(*)  \  oici  ses  moiifs;  ils  sont  indiqués  par  Cassini  lui-même,  dans  une  Notice  autographe 
qai  sj  trouve  à  TObservatoire  de  Paris  : 

«  Père  de  cinq  enfants  en  bas  âge,  devenu  nouvellement  veuf,  et  prévoyant  la  longueur, 
les  difâcoltcs  et  même  les  dangers  d'une  pareille  opération,  au  milieu  des  troubles  de  la 
Rérolation  française,  il  a  refusé  la  commission  et  s'est  réduit  à  coopérer  aux  expériences  du 
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membre  restant  (  '  ),  ne  paraît  avoir  pris  aucune  part  au  travail  : 
la  mesure  des  bases  échut,  comme  les  observations  géodésiques 
et  astronomiques,  à  Méchain  et  Delambre,  qui  ainsi  remplacèrent 
à  eux  seuls  les  deux  premièrçs  commissions  (']. 

III. —  La  troisième,  chargée  de  déterminer  la  longueur  du  pen- 
dule à  seconde,  comprenait  Borda  et  Coulomb  :  ce  dernier  fut 
remplacé  par  Cassini  qui,  dit-il  lui-même,  fit  «  toutes  les  observa- 
lions  (')  »,  tandis  que  Borda  avait  créé  les  méthodes  employées. 

IV.  —  Lavoisier  et  Hatiy  étaient  chargés  de  déterminer  le 
poids  d'un  volume  connu  d'eau,  pour  en  conclure  l'étalon  de 
poids.  Leurs  travaux  étaient  presque  terminés  en  1798,  car  alors 
il  leur  restait  seulement  «  à  déterminer  les  variations  de  volume 


cheT.  de  Borda  pour  déterminer  la  longueur  du  pendule;  c'est  lui  qui  en  a  fait  toutes  les 
observations  à  l'Observatoire.  >  Pour  plus  de  détails  à  ce  sujet,  voir  Devic,  loc.  cit.j  p.  Ô3 
et  suiv. 

Voici  ce  que  Delambre  dit  de  son  côté  dans  son  Histoire  de  la  Mesure  de  la  Terre  : 

«  Les  commissaires  nommés  dans  l'origine  pour  partager  avec  Méchain  les  travaux  de  la 
méridienne  étaient  Cassini  et  Legendre.  A  l'époque  où  les  opérations  allaient  commencer, 
ils  s'excusèrent  Tun  et  l'autre  ;  je  venais  d'entrer  à  l'Académie  et  ils  consentaient  à  s'en  re- 
poser sur  moi.  Je  n'avais  rien  à  objecter  à  Legendre  :  je  croyais  être  sûr  que  jamais  il 
n'avait  eu  l'idée  de  se  charger  de  celte  opération.  Cassini  n'avait  aucune  excuse  réelle, 
sinon  les  opinions  politiques,  qui  ne  lui  permettaient  aucun  rapport  avec  un  gouvernement 
qu'il  ne  voulait  pas  reconnaître;  mais  ce  motif,  quelle  que  soit  la  force  qu'on  lui  suppose, 
n'était  pas  de  nature  à  être  mis  en  avant.  Je  trouvais  déjà  que  c'était  une  imprudence  assez 
grande,- dans  les  circonstances  où  nous  nous  trouvions  alors,  que  de  refuser  une  mission  qui, 
en  lui  faisant  peut-être  courir  quelques  risques,  le  préservait  de  périls  plus  imminents  et 
auxquels  il  n'a  pas  longtemps  échappé.  Je  ne  craignais  ni  ne  désirais  cette  mission  quMl 
refusait,  je  fis  tous  mes  efforts  pour  lui  faire  changer  sa  résolution  :  il  fut  inébranlable  et 
je  fus  aussitôt  désigné  pour  remplacer  Legendre  et  Cassini.  • 

(M  L'Académie  avait  songé  à  adjoindre  à  cette  commission  Cassini,  sans  doute  après  qu'il 
eut  renoncé  à  faire  la  mesure  de  la  méridienne.  (  f'oir  Lavoisier,  OEurreSy  t.  VI,  p.  671.) 

(')  Toutefois,  l'étude  des  règles  pour  la  mesure  des  bases  fut  faite  par  Lavoisier  et  Borda, 
qui  étudièrent  aussi  la  règle  bimétallique  employée  pour  mesurer  la  longueur  du  pen- 
dule à  secondes. 

(')  Notice  manuscrite,  f'oir  ci-devant,  p.  33,  note.  Ce  remplarement  se  fit  peut-être 
sani  l'avis  de  TAcadén^ie,  car,  plus  tard,  Lavoisier  écrivait  encore  que  la  Commission  du 
pendule  se  compose  de  Borda  et  Coulomb;  et  il  ajoute  que  les  opérations  sont  terminées 
à  Paris.  (Lavoisier,  OEurves,  t.  VI,  p.  671.) 
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et  de  pesanteur  qu*éprouve  Teau  suivant  les  différents  degrés  de 
température  (')  ».  Mais,  après  la  mort  de  Lavoisier,  on  a, 
semble-t-il,  perdu  de  vue  les  travaux  qu'il  avait  déjà  faits  avec 
HaQy,  et  les  déterminations  définitives  furent  demandées  à 
Lefèvre^Gineau,  aidé  quelque  temps  par  Fabbroni. 

V.  —  Le  20  décembre  1791,  la  cinquième  Commission  perdit 
Tillet,  qui  fut  remplacé  par  BerthoUet.  Il  n'est  rien  resté  des 
travaux  de  cette  commission,  à  moins  que  l'on  ne  considère 
comme  tel  l'Ouvrage  publié  par  Brisson  en  Tan  VII,  sous  le 
titre  d'Instruction  sur  les  nouveaux  poids  et  mesures. 

D'ailleurs,  la  tâche  de  cette  cinquième  Commission,  telle  que 
la  définissait  le  décret  du  8  mai  1790,  était  irréalisable  j^).  Aussi, 
dès  la  fin  de  la  même  année,  à  la  demande  de  l'Académie  et  sur 
la  proposition  de  Heurtault  (ci-devant  Lamerville),  parlant  au 
nom  du  Comité  d'Agriculture  et  de  Commerce,  l'Assemblée 
Constituante  rendit  un  nouveau  décret,  limitant  les  mesures  de- 
mandées à  celles  en  usage  dans  les  chefs-lieux  de  districts  ['). 

Malgré  cela,  les  mesures  envoyées  par  les  déparlements  furent 


(')  f'tfir  Lavoisikr.  OEuvres^  t.  VI,  p.  671  et  679. 

^')  «  Le  Conseil  du  département  de  la  Nièvre,  dans  une  lettre  adressée  à  rAcadémie, 
annonce  qu'il  s'est  occupé  de  l'exécution  du  décret  de  l'Assemblée  Nationale  du  8  mai 
dernier,  concernant  les  poids  et  mesures,  mais  qu'en  envisageant  cette  tâche  de  plus  près:, 
elle  lui  a  paru  effrayante,  que  chaque  fîcf  a  des  mesures  particulières  pour  les  grains,  et 
que,  s'il  fallait  faire  l'envoi  d'un  modèle  de  tous,  la  déponse  serait  immense,  et  que  les 
mesures  seraient  d'ailleurs  exposées  à  se  déformer  en  route;  il  propose,  pour  simplifier  les 
opérations,  d'envoyer  pour  les  mesures  de  grains  et  de  liquides  le  diamètre  et  la  profon- 
deur de   chacune  pris  avec  exactitude   avec   un  pied  de  roi »(Lavoisier,  OEuvres. 

t.  VI,  p.  663  ;  décembre  1790.  ) 

yoir  aussi  Cossourcct,  OEuvres  complètes^  t.  I,  p.  5 12  et  suiv.,  la  lettre  écrite  à  ce  sujet 
à  l'Assemblée  Nationale,  par  Condorcet,  au  nom  de  l'Académie,  avec  une  Instruction  pour 
les  directoires  des  quatre-vin^^t-trois  départements  et  un  projet  de  décret  reproduit,  avec 
modifications,  par  le  suivant,  adopté  par  l'Assemblée  le  8  décembre  1790. 

l*)  DÉCRET  DtJ  8  DECEMBRE  1790.  —  «  I/Asscmblée  Nationale,  après  avoir  entendu  le 
rapport  de  son  Comité  d'Agriculture  et  de  Commerce,  et  sur  les  observations  de  l'Académie 
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nombreuses,  puisque,  en  septembre  1793,  celles  qui  avaient  déjà 
été  reçues  formaient  un  encombrement  considérable,  quoique 
quatorze  départements  seulement  se  fussent  conformés  aux  dé- 
crets de  l'Assemblée  Nationale  (*).  Ces  mesures  étaient  alors 
réunies  à  Sainte-Geneviève. 

Quant  au  rapport  des  anciennes  mesures  de  Paris  aux  mesures 
métriques,  il  résulte,  pour  les  longueurs,  de  la  mesure  de  Tare  de 
méridien  exprimé  en  toises,  et,  pour  les  poids,  de  la  détermina- 
tion du  poids,  exprimé  en  grains,  d'un  volume  connu  d'eau  ('). 


des  Sciences,  désirant  faciliter  Texécutioa  de  son  décret  du  8  mai  dernier,  sanctionné  par  le 
roi  le  23  août  ;  considérant  qu'une  partie  des  mi»sures  existantes  dans  les  municipalités,  prin- 
cipalement pour  les  grains,  sont  irrégulicrcs  ;  que  quelques-unes  peuvent  avoir  été 
alléréeiï  par  le  temps,  et  n'être  plus  conformas  aux  titres  en  vertu  desquels  elles  ont  été 
établies;  que  ce  serait  consacrer  des  erreurs  ou  des  infidélités  que  de  fixer  les  rapports 
de  semblables  mesurer,  et  que  le  fait  se  trouverait  en  beaucoup  de  lieux  en  opposition 
avec  le  droit,  décrète  ce  qui  suit  : 

»  Article  prbmikr.  —  Les  directoires  de  départements  se  feront  adresser  par  les  direc- 
toires de  districts  un  étalon  des  difFcrentes  mesures  de  poids,  et  mesures  linéaires  et  de 
capacité,  en  usage  dans  le  chef-lieu  de  district,- avec  le  rapport  constaté  authentiquement 
et  par  titres  ou  procès- verbaux  en  bonne  forme,  de  ces  mesures  principales,  avec  toutes 
les  autres  mesures  en  usage  dans  le  district. 

■  Art.  2.  —  Aussitôt  que  ces  mesures  et  les  pièces  qui  doivent  les  accompagner  auront 
été  rassemblées  dans  le  chef-lieu  du  département,  l'envoi  en  sera  fait  au  Secrétariat  de 
l'Académie  des  Sciences,  en  évitant  les  doubles  emplois,  dans  les  cas  d'égalité  authen- 
tiquement reconnue  entre  les  mesures  de  plusieurs  districts. 

»  Art..  3.  —  Le  présent  décret  sera  adressé  sans  délai  aux  assemblées  administratives 
des  départements.  » 

(  *)  Lavoisier,  OEun-eSy  t.  VI,  p.  687  et  690.  En  réalité  les  comparaisons  des  anciennes 
mesures  aux  nouvelles  furent  faites  en  province,  et  les  résultais  forment  à  peu  près  un 
volume  par  département. 

(")  LxvoisiER,  OEuvres,  t.  VI,  p,  683-685.—  Base  du  Système  métrique^  t.  III,  p.  558. 
—  Pour  la  pinte  et  le  seticr  de  Paris,  voir  Lavoisier,  OEuvres^  t.  VI,  p.  660. 


CHAPITRE  m. 

LE  MÈTRE  PROVISOIRE. 

Les  académiciens  chargés  de  rétablissement  des  nouvelles 
mesures  se  mirent  à  Tœuvre  dès  que  leurs  appareils,  leurs  instru- 
ments furent  construits.  Mais  les  événements  se  précipitaient, 
ralentissant  les  opérations  les  plus  longues,  celles  qu'il  était  le 
plus  nécessaire  d'accélérer  :  dans  ces  conditions,  on  fut  conduit 
à  créer  un  mètre  provisoire. 

Le  ministère  girondin  du  24  mars  1792  était  au  pouvoir 
depuis  dix  jours,  quand  l'Assemblée  Législative  entendit  lecture 
de  plusieurs  lettres  du  ministre  Roland.  Dans  l'une  d'elles, 
dit  le  procès-verbal  de  la  séance  du  3  avril,  «  ce  ministre  prétend 
que  la  diversité  des  poids  et  mesures  est  ce  qui  s^oppose  princi- 
palement à  la  libre  circulation  des  grains  dans  le  royaume.' Il 
propose  en  conséquence  à  l'Assemblée  de  décréter  un  moyen 
provisoire  pour  faire  cesser  celte  diversité,  jusqu'à  ce  que  l'Aca- 
démie des  Sciences  de  Paris  ait  fait  son  travail  sur  le  mode 
définitif.  Sa  lettre  est  renvoyée  aux  Comités  de  commerce  et 
d'instruction  publique  réunis.  y> 

Et  le  même  procès- verbal  ajoute  :  a  Un  membre  demande  que 
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le  pouvoir  exécutif  soit  tenu  de  rendre  compte  incessamment  de 
l'état  oîi  se  trouve,  à  cet  égard,  le  travail  commencé  depuis  long- 
temps par  l'Académie  des  Sciences.  Sa  proposition  est  adoptée.  »» 

Nous  ne  connaissons  pas  le  nom  du  député  impatient  qui 
oubliait  sans  doute  que  le  plan  adopté  datait  du  décret  du 
26  mars  1791  :  Delambre  et  Méchain  n'avaient  pas  encore  leurs 
instruments. 

Quoi  qu'il  en  soit,  à  la  date  du  2  mai  1792  l'Académie  rendit 
compte  de  ce  qu'elle  avait  fait  (*  )  : 

1®.  Construction  de  quatre  cercfes  astronomiques  pour  mesurer 
l'arc  de  rtiéridien  entre  Dunkerque  et  Barcelone;  2°  construction 
de  trois  règles  de  platine  pour  la  mesure  des  bases;  3*  construc- 
tion de  divers  objets  pour  déterminer  la  longueur  du  pendule  à 
seconde;  4**  appareils  pour  la  détermination  du  poids  d'un 
volume  connu  d  eau,  afin  de  fixer  l'unité  de  poids.  Les  dépenses 
faites  montent  à  34157  livres,  et  l'Académie  prévoit  que  la 
dépense  totale  montera  à  3ooooo  livres. 

La  lettre  de"  Roland  et  le  compte  rendu  de  l'Académie  furent 
renvoyés  au  Comité  d'instruction  publique,  qui  s'en  occupa  dans 

les  séances  de  mai  14,  juin  i,  8  et  i3  :  Prieur  fut  chargé  d'exa- 

« 

miner  ces  pièces,  mais  ne  fit  pas  de  rapport. 

*Paris  avait  vu  les  journées  du  20  juin  et  du  10  août,  puis  les 
massacres  de  septembre  :  pendant  ce  temps,  Delambre  et  Méchain 
commençaient  la  mesure  des  triangles  ;  Borda  et  Cassini  déter- 
minaient la  longueur  du  pendule  à  seconde. 


(*)  Extrait  dr s  registres  de  l'Jcadémir.  royale  des  Sciences^  du  2  mai  1792.   Imprimé 
par  ordre  de  rAsscmblcc,  8  p.  in-S».   (Bibliothèque  nationale,  Lc"3U.) 
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La  Convention  ayant  remplacé  T Assemblée  Législative 
(21  septembre  1792I,  une  députation  de  l'Académie  des  Sciences 
fut  admise  à  sa  barre,  le  25  novembre^  et  en  son  nom  Borda  ren- 
dit compte  de  Tavancement  des  travaux  relatifs  aux  nouvelles 
mesures.  Puis  Lalande,  faisant  fonctions  de  secrétaire,  offrit  la 
collection  entière  des  Ouvrages  publiés  par  l'Académie  :  Gré- 
goire, président  de  la  Convention,  remercia  la  députation  et 
rinvita  à  la  séance. 

En  même  temps,  TAcadémie  élaborait  le  plan  général  du 
système,  la  nomenclature  des  nouvelles  mesures  et  fixait  le  mètre 
provisoire  à  36  pouces  1 1,44  lignes.  Dans  son  rapport  (*),  qui 
est  du  29  mai  1793,  elle  se  prononce  à  nouveau  pour  Téchelle 
décimale  (qu'elle  propose  ici  d'étendre  à  la  division  du  temps  et 
des  angles) ,  et  pour  le  choix  d'une  unité  de  longueur  en  rapport 
simple  avec  les  dimensions  de  la  Terre.  Puis,  partant  de  la  valeur 
du  quart  de  nhéridien,  conclue  des  observations  de  Lacaille,  elle 
indique  quelles  sont  les  subdivisions  décimales  qui  pourront 
servir  pour  les  unités  de   mesures  géographiques,  itinéraires, 


.« 


'  i  Lorsque  F  Académie  prc&onta  à  i'Assembléo  Nationale  Constituante,  en  1791,  son 
projet  sur  les  poids  et  mesures,  elle  se  borna  à  proposer  ce  qui  concernoit  l'unité  principale 
à  laquelle  toutes  les  mesures  doivent  se  rapporter,  et  elle  annonça  qu'elle  donneroit  dans 
UQ  second  mémoire  le  pian  du  système  général  qui  doit  être  établi  d'après  cette  nouvelle 
oniié.  Pour  remplir  cet  engagement,  l'Académie  vient  de  discuter,  dans  ses  séances,  les  dif- 
férentes parties  de  ce  système*,  elle  a  établi  la  liaison  qu'il  devoii  y  avoir  entre  les  mesures 
linéaires  et  celles  de  capacité,  entre  les  mesures  de  capacité  et  les  poids,  entre  les  poids  et 
\ts  monnoies,  et  elle  a  donné  des  noms  à  ces  différentes  mesures  et  à  leurs  divisions;  enfin, 
elle  s'est  occupée  d'étendre  aux  mesures  de  toute  espèce  l'échelle  de  division  décimale 
qu'elle  avoit  proposée  en  1790,  et  qui  constitue  une  partie  principale  du  nouveau  système 
métrique.  Nous  allons  présenter  ici  le  résultai  de  ce  travail  de  l'Académie;  nous  parle* 
roas  d'abord  de  la  division  décimale,  et  successivement  des  mesures  linéaires,  des  mesures 
de  capacité,  des  poids  et  des  inonnoics....  i»  {Rapport  fait  à  VAcadémie  des  Sciences,  sur 
le  système  général  des  poids  et  mesures,  par  les  ciioyeis  Borda,  Lagranoe  et  Monge. 
illist.de  l'Aead.  pour  1789,  /i««^,  p.  I-18).] 


I 


5o  Chapitre  III. 


agraires  ou  usuelles  :  «  La  septième  division  ou  la  dix-millio- 
nième partie  du  quart  du  méridien  sera  l'unité  principale  de  nos 
mesures  linéaires  usuelles;.,  cette  mesure  sera  de  3  pieds, 
1 1  lignes  44  centièmes;  »  c'est  celle  qu'on  s'accorde  à  appeler  le 
mètre.  Le  même  rapport  établit  ensuite  les  liaisons  qui  doivent 
exister  entre  les  mesures  linéaires  et  celles  de  capacité,  entre  les 
mesures  de  capacité  et  les  poids,  entre  les  poids  et  les  monnaies, 
et  aborde  enfin  la  question  de  nomenclature  sur  laquelle  Tenten te 
fut  plus  difficile,  car  on  hésita  entre  la  nomenclature  méthodique 
et  celle  dite  des  noms  simples  (  Voir  Chap.VII).  En  dernier  lieu 
l'Académie  se  prononça  pour  la  nomenclature  des  noms  simples. 
Le  projet  de  l'Académie,  envoyé  à  la  Convention,  fut  discuté 
par  le  Comité  d'instruction  publique,  où  Arbogast  était  spécia- 
lement chargé  de  la  question  des  nouvelles  mesures.  Sur  Is 
rapport  de  ce  député  fut  votée  la  loi  du  i"aoùt  1793,  qui  adopte 
le  plan  général  de  l'Académie,  mais  décrète  l'emploi  de  la  nomen- 
clature méthodique. 


DÉCRET    DU    I*'    AOirr     I  JQS,    sur    l.'lNIFORMITÉ    ET    LE   SYSTEME    oéNERAL 

DES    POIDS    ET    MESURES. 

a  La  Convention  Nationale,  convaincue  que  runiformité  des  poids  et 
mesures  est  un  des  plus  grands  bienfaits  qu'elle  puisse  offrir  à  tous  les 
citoyens  français; 

»  Après  avoir  entendu  le  rapport  de  son  Comité  d'instruction  publique  sur 
les  opérations  qui  ont  été  faites  par  l'Académie  des  Sciences,  d'après  le 
décret  du  8  mai  1790, 

»  Déclare  qu'elle  est  satisfaite  du  travail  qui  a  déjà  été  exécuté  par  l'Acadé- 
mie sur  le  système  des  poids  et  mesures,  qu'elle  en  adopte  les  résultats 
pour  établir  ce  système  dans  toute  la  République,  sous  la  nomenclature 
du  Tableau  annexé  à  la  présente  loi^  et  pour  l'otTrir  à  toutes  les  nations. 

M  En  conséquence,  la  Convention  Nationale  décrète  ce  qui  suit  : 
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»  Article  premier.  —  Le  nouveau  système  des  poids  et  mesures,  fondé 
sur  la  mesure  du  méridien  de  la  Terre,  et  la  division  décimale,  servira  uni- 
formément dans  toute  la  République. 

j)  Art.  2.  —  Néanmoins,  pour  laisser  à  tous  les  citoyens  le  temps  de 
prendre  connaissance  de  ces  nouvelles  mesures,  les  dispositions  de  l'ar- 
ticle précédent  ne  seront  obligatoires  que  dans  un  an,  à  compter  du  jour 
de  la  publication  du  présent  décret.  Les  citoyens  sont  seulement  invités 
d'en  faire  usage  avant  cette  époque. 

5»  Art.  3.  —  11  sera  fait,  par  des  artistes  au  choix  de  l'Académie  des 
Sciences,  des  étalons  des  nouveaux  poids  et 'mesures  qui  seront  envoyés  à 
toutes  les  administrations  de  départements  et  de  districts. 

à  Art.  4.  —  L'Académie  des  Sciences  nommera  quatre  commissaires 
pris  dans  son  sein,  et  le  Comité  d'instruction  publique  en  nommera  deux 
pour  surveiller  la  construction  des  étalons;  ils  en  constateront  l'exactitude, 
et  signeront  les  instructions  destinées  à  accompagner  les  envois  qui  seront 
faits  par  le  ministre  de  l'intérieur. 

B  Art.  5.  —  L'Académie  des  Sciences  envcrra*au  Comité  d'instruction  pu- 
blique un  devis  estimatif  des  frais  qu'exigera  la  construction  des  étalons, 
pour  que  la  Convention  en  puisse  décréter  les  fonds  nécessaires. 

»  Art.  6.  —  Ces  étalons  seront  conservés  avec  le  plus  grand  soin  dans 
une  armoire  destinée  à  cet  objet,  dont  la  clé  restera  entre  les  mains  d'un 
des  commissaires  de  chaque  corps  administratif. 

B  Art.  7.  — Afin  d'empêcher  la  dégradation  des  étalons,  les  corps  admi- 
nistratifs nommeront,  dans  chaque  chef-lieu  de  département  ou  de  district, 
une  personne  éclairée  pour  assister  à  la  communication  que  les  artistes 
prendront  de  ces  étalons,  dans  la  vue  de  construire  des  instruments  de 
mesure  et  de  poids  à  l'usage  des  citoyens. 

B  Art.  8.  —  Dès  que  les  nouveaux  étalons  seront  parvenus  aux  adminis- 
trations de  district,  toutes  les  municipalités  de  chaque  district  seront  tenues 
de  faire  construire  des  instruments  de  mesure  et  de  poids  qui  resteront  dé- 
posés à  la  maison  commune. 

»  Art.  9. —  Lç  recueil  des  différents  mémoires  rédigés  jusqu'à  présent  par 
les  commissaires  de  l'Académie,  qui  comprend  les  détails  des  opérations 
faites  pour  parvenir  au  nouveau  système  des  poids  et  mesures,  sera  imprime 
et  accompagnera  l'envoi  des  étalons. 
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»  Art.  io.  —  La  Convention  charge  TAcadémie  de  la  composition  d'un 
livre  à  l'usage  de  tous  les  citoyens,  contenant  des  instructions  simples  sur 
la  manière  de  se  servir  des  nouveaux  poids  et  mesures,  et  sur  la  pratique 
des  opérations  arithmétiques  relatives  à  la  division  décimale. 

9  Art.  II.  —  Des  instructions  sur  les  nouvelles  mesures  et  leurs  rap- 
ports aux  anciennes  les  plus  généralement  répandues  entreront  dans  les 
livres  élémentaires  d'arithmétique  qui  seront  composés  pour  les  écoles 
nationales  (').  » 

V 

En  vertu  de  l'art.  4  de  cette  loi,  le  G)mité  d'instruction 
publique  nomma  Arbogast  et  Fourcroy  (6  août).  De  son  côté, 
l'Académie  nomma  pour  ses  commissaires,  le  7  août,  Borda, 
Lavoisier  et  deux  autres  membres  dont  nous  ne  connaissons  pas 
les  noms  :  ce  fut  un  de  ses  derniers  actes. 

En  effet,  sur  un  rapport  de  Grégoire,  qui  avait  déclaré  que 


(^)  Le  Tableau  des  nouveaux  poids  et  mesures  qui  termine  ce  décret  est  reproduit  dans 
le  Tableau  de  notre  Chapitre  VII. 

Ce  Tableau  indique,  comme  multiples  du  grave  (kilo),  le  bar  (looo  graves),  le  déeibar 
et  le  eentibar.  D'autres  multiples  furent  créés  par  un  décret  du  38  frimaire  an  II  (i8  dé- 
cembre 1793),  ainsi  conçu  : 

«  La  Convention  Nationale,  après  avoir  entendu  le  rapport  de  son  Comité  des  assignats 
et  monnoies,  décrète  ce  qui  suit  : 

»  Art.  I.  —  La  division  des  poids  au-dessus  du  grave  sera  la  même  dans  toute  l'éten- 
due de  la  République. 

»  Art.  2.  —  Ces  p>ids  seront  de  deux,  de  ring,  de  dix  cl  de  vingt  graves. 

»  Art.  3.  —  La  Commission  générale  des  monnoies  est  autorisée  à  faire  fabriquer  le 
nombre  nécessaire  de  poids  d'vn,  de  deux,  de  ring,  de  dix  et  de  rinçt  graves  pour  Tusage 
des  ateliers  monétaires. 

»  Art.  4.  —  Lr  Commission  des  poids  et  mesures  est  chargée  de  vérifier  et  d'étalonner 
les  nouveaux  poids  destinés  aux  ateliers  monétaires.  • 

Enfin,  un  autre  décret  du  3o  nivôse  an  II  (19  janvier  J794)  remplaça  le  nom  de  pinte 
(millième  du  code  ou  mètre  cube)  par  celui  de  eadit,  devenu  plus  tard  le  litre. 

Une  première  expédition  de  la  loi  du  i***  août  1793  renfermait  diverses  fautes,  ce  qui  né- 
cessita le  décret  suivant,  daté  du  9  septembre  1793  : 

f  La  Convention  Nationale  décrète  que  l'expédition  de  la  loi  relative  à  l'unlfoi mité  des 
poids  et  mesures  pour  toute  la  République  française,  envoyée  dans  les  départements,  est 
retirée,  A  cause  des- fautes  qu'elle  contient,  et  qu'elle  sera  réimprimée  et  renvoyée  de  nou- 
veau. « 
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•  comme  il  ne  doit  exister  dans  un  gouvernement  sage  aucune 
institution  parasite,  le  fauteuil  académique  doit  être  renversé  ■, 
le  lendemain,  S  août,  la  Convention  supprima  toutes  les  acadé- 
mies ('). 

L'art.  3  du  projet  de  Grégoire  portait,  en  somme,  le  main- 
lien  de  l'Académie  des  Sciences  ;  mais  il  ne  fut  pas  voté.  L'Aca- 
démie, qui  espérait  la  prolongation  provisoire  de  son  existence , 
décida  de  se  constituer  en  club  libre,  pour  continuer  les  travaux 
dont  l'avait  chargée  le  décret  du  i"  août;  elle  Comité  d'instruc- 
tion publique  acquies*^  à  cette  combinaison.  Mais  des  initiatives 
particulières  créèrent  des  entraves  inattendues,  et  L'Académie  ne 
pu!  se  réunir  :  son  agonie  n'avait  été  prolongée  que  de  quelques 
jours. 

Cl  iKnjM»  lUimelm.  i.  1,  p.  35o,  Grégoire  >>»  ainsi  cipliquc  à  <■=  sujci  :  .  Ch.m- 
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LA  COMMISSION  TEMPORAIRE  DES  POIDS  ET  MESURES, 

JUSQU'A  SON  ÉPURATION. 

La  Convention  chargea  son  Comité  d'instruction  publique 
d'examiner  quels  étaient,  parmi  les  travaux  entrepris  par  les 
académies  qu'on  venait  de  supprimer,  ceux  qu'il  serait  impor- 
tant de  continuer.  En  conséquence,  le  ii  septembre  1793  elle 
entendit  le  rapport  suivant  : 

«  FouRCROY  :  Vous  avez  chargé  le  Comité  d'instruction  publique  de 
l'examen  d'une  très  grande  question  :  a  Quels  sont  les  travaux  conimencés 
»  par  les  ci-devant  académies  qu'il  serait  important  de  continuer?  »  Il  s'oc- 
cupe à  faire  des  recherches  sur  ces  objets,  et  il  vous  en  présentera  le  rap- 
port incessamment.  11  en  est  un  qui  ne  peut  souffrir  de  retard,  et  muî  doit 
être  un  des  plus  grands  bienfaits  de  la  Révolution,  c'est  celui  de  l'unifor- 
mité des  poids  et  mesures.  Comme  il  serait  dangereux  d'interrompre  cette 
entreprise  désirée  depuis  tant  de  siècles,  commencée  sous  les  rois  qui  ne 
finissaient  pas  grand'chose,  et  qui  doit  être  achevée  par  la  République,  je 
suis  chargé  de  vous  présenter  le  projet  de  décret  suivant  : 

«  La  Convention  Nationale,  voulant  accélérer  l'exécution  de  décrets 
qu'elle  a  précédemment  rendus  pour  l'établissement  des  mesures  uni- 
formes dans  l'étendue  de  la  République,  et  désirant  faire  jouir,  le  plus 
tôt  possible,  la  nation  française  de  ce  bienfait  de  la  Révolution,  en  effaçant 
jusqu'à  la  trace  des  divisions  territoriales  et  féodales  dont  les  diversités  des 
anciennes  mesures  étaient  une  suite,  décrète  ce  qui  suit  : 
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»  Article  premibr.  —  Les  citoyens  attachés  jusqu'à  présent  au  travail 
des  poids  et  mesures,  ordonné  par  un  décret  du  8  mai  1790,  continueront, 
à  titre  de  Commission  temporaire,  les  opérations  qui  leur  ont  été  respecti- 
vement confiées. 

»  Art.  2. —  Les  membres  de  cette  Commission  recevront  leurs  pouvoirs 
du  Conseil  exécutif. 

1'  Art.  3.—  Pour  accélérer  le  travail,  le  Conseil  exécutif  pourra  adjoindre 
à  la  Commission,  si  elle  le  trouve  nécessaire,  de  nouveaux  membres  sur 
la  présentation  qu'elle  lui  en  fera. 

p  Art.  4.  —  Four  que  les  représentants  du  peuple  puissent  suivre  facile- 
ment cet  important  travail,  il  sera  donné  à  la  Commission  un  local  conve- 
nable dans  le  voisinage  du  lieu  des  séances  de  la  Convention. 

f  Art.  5.  —  Les  fonds  qui  ont  été  accordés  pour  la  suite  des  opérations 
relatives  aux  nouvelles  mesures  sont  mis  à  la  disposition  de  la  Commission 
et  sous  sa  comptabilité. 

»  Art.  6. —  La  Commission  temporaire,  créée  par  le  présent  décret,  est 
substituée  à  la  ci-devant  Académie  des  Sciences  pour  l'exécution  des  difFé- 
rentes  dispositions  de  la  loi  du  i*'  août  dernier,  en  tout  ce  qui  peut  la 
concerner. 

»  Art.  7.  —  Les  membres  de  la  Commission  recevront  pour  indemnité 
!o  liv.  par  jour,  pendant  tout  le  temps  que  dureront  leurs  opérations.  Cette 
indemnité  sera  prise  sur  le  fonds  annuel  de  2  millions  destiné  à  l'encou- 
ragement des  Sciences  et  Arts.  » 

Ce  projet  fut  adopté. 

En  conséquence,  la  Commission  temporaire  se  trouvait  com- 
posée des  cinq  Commissions  nommées  par  l'Académie  et  de  la 
Commission  centrale.  Comme  Meusnier  et  Tillet  étaient  morts, 
comiite  Condorcet  était  décrété  d'arrestation,  la  Commission 
temporaire  se  trouva  finalement  composée  des  douze  membres 
suivants  :  Borda,  Brisson,  Cassini,  Coulomb,  Delambre,  Haûy, 
Lagrange,  Laplace,  I:^voisier,  Méchain,  Monge,  Vandermonde. 
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En  attendant  la  constitution  définitive  de  la  Commission  tem- 
poraire, qui  devait  recevoir  ses  pouvoirs  du  Conseil  exécutif 
(art.  2  du  décret),  les  six  commissaires  nommés  par  le  Comité 
d'instruction  publique  et  par  l'Académie  des  Sciences,  en  exécu- 
tion de  l'art.  4  du  décret  du  i"  août  1793,  s'occupèrent  de 
chercher  pour  elle  un  local  convenable  (*),  qui  fut  trouvé  finale- 
ment au  vieux  Louvre,  dans  les  pièces  précédemment  occupées 
par  l'Acadéniie  d'Architecture,  par  l'Académie  française  et  par 
TAcadémie  des  Inscriptions  et  Belles- Lettres. 

La  Commission  temporaire,  dont  Borda  fut  le  président,  sub- 
stituée ainsi  à  TAcadémie,  présenta  bientôt  après  le  devis  esti- 
matif demandé  par  l'art.  5  de  la  loi  du  i"  août  1793.  Voici 
son  rapport  à  ce  sujet  : 


«  RAPPORT  DB  LA  COMMISSION  TEMPORAIRE  DES  POIDS  KT  MESURES,  SUR  LA 
CONSTRUCTION  DES  ÉTALONS  QUI  DOIVENT  ÊTRE  ENVOYÉS  DANS  LES  DÉPAR- 
TEMENTS ET  DISTRICTS,  ET  SUR  l'aPERÇU  DES  DÉPENSES  QUE  CETTE 
CONSTRUCTION  EXIGERA. 

»  La  Commission  des  poids  et  mesures,  chargée  par  la  Convention  Na- 
tionale de  présenter  le  projet  et  le  devis  estimatif  des  étalons  des  nouvelles 
mesures  à  envoyer  dans  les  départements,  s'est  déterminée  sur  le  nombre, 
l'espèce  et  la  matière  de  ces  étalons  d'après  les  considérations  suivantes  :    * 

w  Elle  a  pensé  d'abord  que  pour  établir  et  conserver  toujours  une  parfaite 
uniformité  dans  toutes  les  mesures,  il  fallait  qu'il  y  eût,  dans  le  lieu  de 
résidence  de  la  Convention  Nationale,  un  étalon  unique  et  original  de 
chaque  unité  de  mesure,  qui  servirait  à  vérifier  les  étalons  placés  dans  les 
chefs-lieux  des  départements  :  que  ceux-ci  serviraient  à  vérifier  les  étalons 
des  chefs-lieux  de  district,  et  que  ces  derniers  seraient  employés  à  éta- 

{* }  Lavoisier,  OEuvreSyt.  VI,  p.  <586. 
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lonner  toutes  les  mesures  des  municipalités  jet  du  commerce.  De  cette  ma- 
nière, les  mesures  répandues  sur  toute  la  surface  de  la  République  seraient 
rapportées  à  une  seule,  qui  serait  conservée  dans  le  lieu  de  résidence  de 
la  Convention  Nationale. 

>  La  Commission,  s*occupant  ensuite  de  l'espèce  des  métaux  qu'il  conve- 
nait d'employer  pour  les  étalons,  a  été   d'avis  que  les  étalons  originaux 
conservés  dans  le  lieu  de  résidence  de  la  Convention  Nationale,  devraient 
être  faits  du  métal  qui  serait  reconnu  pour  être  le  plus  durable  et  le  moins 
altérable  par  le  temps,  et  elle  propose  pour  cela  le  platine,  qui  à  cet  égard 
est  fort  supérieur  à  tous  les  métaux  connus,  et  qui  possède  éminemment 
toutes  les  propriétés  qu'on  peut  désirer  pour  former  des  étalons  invariables. 
Elle  propose  ensuite  que  les  étalons  des  chefs<-lieux  de  département  soient 
£iits  en  cuivre.  Ce  métal  n*a  pas,  à  la  vérité,  à  beaucoup  près,  les  avantages 
du  platine,  et  il  éprouve  dans  le  commencement  quelques  altérations  par  le 
contact  de  l'air;  mais  il  acquiert  assez  promptement  un  état  de  permanence 
qui  n'a  plus  que  des  variations  insensibles;  et  d'ailleurs  les  étalons  de  ce 
métal  seront  vérifiés  de  temps  en  temps  avec   les  étalons  invariables  de 
platine.  Quant  aux  étalons  des  chefs-lieux  de  district,  il  serait  à  désirer, 
sans  doute,  qu'ils  fussent  également  de  cuivre,  et  en  tout  semblables  à 
ceux  des  départements;   dans  le  cas  cependant  où  la  dépense  paraîtrait 
trop  forte,  on  pourrait,  du  moins  pour  le  plus  grand  de  ces  étalons,  sub- 
stituer au  cuivre  la  fonte  de  fer  douce  ou  la  tôle.  La  Convention  Nationale 
examinera  dans  sa  sagesse  si,  dans  un  établissement  de  cette  importance, 
la  diminution   de  dépense,  produite   par   le   changement  proposé,  peut 
compenser  le  désavantage  d'avoir  des  étalons  qui,  étant  sujets  à  être  altérés 
par  la  rouille,  auront  besoin  d'être  souvent  vérifiés  et  rajustés  et,  outre 
cela,  renouvelés  de  temps  en  temps. 

■  D'après  ces  réflexions  générales,  la  Commission  des  poids  et  mesures 
propose  : 

•  I*  Que  dans  le  lieu  de  résidence  de  la  Convention  Nationale  il  y  ait  un 
étalon  de  chaque  unité  de  mesures  tait  en  platine  :  savoir,  un  mètre,  un 
grave  et  un  pinte. 

»  Pour  que  ces  étalons,  qui  sont  destinés  à  conserver  dans  toute  leur 
pureté  et  pendant  un  grand  nombre  de  siècles  les  mesures  originales,  ne 
puissent  éprouver  aucune  altération  par  Tusure  et  les  frottements,  il  serait 
fait,  d'après  ces  modèles,  d'autres  étalons  de  cuivre,  qui  seraient  également 
conservés  dans  le  lieu  de  résidence  de  la  Convention  Nationale,  et  qui, 
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étant  vérifiés  à  des  époques  fixes  sur  les  étalons  de  platine,  serviraient 
ensuite  à  la  vérification  des  étalons  de  cuivre  des  chefs-lieux  de  départe- 
ment :  savoir,  un  mètre,  un  grave,  un  pinte  et  un  centicade  contenant 
dix  pintes. 

0  2*  Que  dans  les  chefs-lieux  de  département  il  y  ait  des  étalons  de  cuivre, 
pareils  à  ceux  de  même  métal  du  lieu  de  résidence  du  Corps  Législatif  et, 
outre  cela,  un  mètre  en  bois,  avec  des  bouts  de  fer,  d*une  forme  conve- 
nable pour  le  mesurage  des  toiles  et  étoffes,  un  double  mètre,  également  en 
bois  et  avec  des  bouts  de  fer,  propre  à  être  employé  pour  les  grandes  me- 
sures, et  enfin  deux  mesures  portatives,  l'une  en  cuivre  et  l'autre  en  bois, 
de  la  longueur  de  vingt-cinq  centimètres. 

»  3*  Que  les  étalons  des  chefs-lieux  de  district  soient  entièrement  les 
mêmes  que  ceux  des  chefs-lieux  de  département,  à  moins  que  la  Conven- 
tion Nationale  n'ordonne  que  les  centicades  seront  faits  en  fonte  de  fer 
douce  ou  en  tôle. 

»  4*  Que  toutes  les  mesures  des  municipalités,  et  celles  qui  seront  répan- 
dues dans  le  commerce,  soient  étalonnées  sur  celles  des  districts,  observant 
que  les  mesures  de  grains  seront  en  bois,  et  construites  de  la  manière  la 
plus  convenable  pour  ne  pas  se  déformer  trop  promptement.  Indépendam- 
ment de  la  mesure  appelée  centicade,  il  pourra  en  être  fait  d*autres  plus 
grandes,'  contenant  deux,  trois,  quatre,  ou  même  un  plus  grand  nombre 
de  centicades,  suivant  que  les  localités  l'exigeront  :  mais  ces  grandes 
mesures  contiendront  toujours  un  nombre  entier  de  centicades,  et  seront 
étalonnées  sur  le  centicade-étalon  du  district. 

»  5'  Enfin,  la  Commission  pense  que,  pour  établir  une  parfaite  concor- 
dance dans  toutes  les  mesures  de  la  République,  il  faut  que  les  étalons  de 
cuivre  conservés  dans  le  lieu  de  résidence  du  Corps  Législatif  soient  véri- 
fiés tous  les  dix  ans  d'une  manière  authentique  &ur  les  étalons  originaux  de 
platine;  que  les  étalons  de  chefs-lieux  de  département  doivent  être  envoyés 
également  tous  les  dix  ans  dans  le  lieu  de  résidence  du  Corps  Législatif 
pour  y  être  vérifiés  sur  les  étalons  secondaires  de  cuivre,  et  que  les  étalons 
des  districts  le  seront  également  et  à  des  intervalles  pareils  ^ur  ceux  des 
départements. 

»  On  joint  ici  l'aperçu  de  la  dépense  des  étalons,  d'après  les  renseigne- 
ments que  la  Commission  a  pris  des  citoyens  Lenoir,  ingénieur  en  instru- 
ments de  mathématiques,  Fortin,  ingénieur  en  instruments  de  physique,  et 
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Fourché,  balancier-ajusteur  de  la  Monnaie,  en  supposant  le  prix  du  cuivre 
fondu  à  b  livres  la  livre,  et  celui  du  cuivre  en  planches  à  7  livres  id  sols. 
La  Commission  croit  qu'on  doit  exiger  des  artistes  que  les  mesures  soient 
conformes  aux  premiers  étalons,  savoir  :  les  mètres  de  cuivre  à  un  cent- 
miliième  près;  les  graves,  à  un  cinquante-millième  près;  et  les  pintes,  à 
un  dix-millième. 


>   APERÇU    DE   LA    DEPENSE    DKS  ETALONS   DES  NOUVEArX   POIDS  ET  MKSURRS 
A  ENVOYER   DANS    LES   DIFFÉRENTES  PARTIES  DE   LA   REPUBLIQUE. 

»  Étalons  pour  le  lieu  de  résidence  du  Corps  Législatif, 

■  L41  Commission  des  poids  et  mesures  a  fait  l'acquisition  d'une  quantité 
assez  considérable  de  plaiine,  dont  une  partie  servira  pour  les  étalons  de 
ce  métal  qui  doivent  être  conservés  dans  le  lieu  de  résidence  du  Corps 
législatif.  Ces  étalons  consommeront  environ  1 5  livres  de  métal  brut, 
réduit  à  10  livres  lorsqu'il  sera  purifié  et  ouvré;  mais  on  ne  peut  savoir 
quelle  sera  la  dépense  de  la  fonte  et  du  travail  :  ainsi  nous  ne  porterons 
la  dépense  des  étalons  de  platine  que  pour  mémoire. 
»  Les  étalons  de  cuivre  seront  : 

In  mètre  divisé    en    centimètres   et    un 

m 

dixiètne  seulement  en  millimètres,  le- 
quel avec  la  gravure  et  la  boîte  coûtera 
environ 90  livres 

Un  grave  non  divisé,  avec  la  boîte  qui  le 
contiendra 20 

Un  grave  divisé  en  décigra\*es,  ccntigraves 
et  gravet"^,  avec  sa  boîte 5(> 

Un  pinte 40 

Un  centicade 1 80 


• 


Total 38o  livres       ci  38o  livres 
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»  Étalons  des  chefs-lieux  de  département. 

0 

Etalons  de  cuivre  pareils  aux  étalons  du 
même  métal  ci-dessus 38o  livret 

Un  mètre  en  bois  avec  des  bouts  de  fer, 
divisé,  propre  au  mesurage  des  toiles  et 
'  étoffes 12 

Un  double  mètre  en  bois  avec  des  bouts 
de  fer,  divisé,  propre  aux  grandes  mesures.      20 

Mesures  portatives  de  vingt-cinq  centi- 
mètres, l'une  en  cuivre  et  Tautre  en  bois, 
plus  un  demi-mètre  en  bois 17 

Total 429  livres 

Kt,  pour  les  85  départements 36  465  livres 


»  Étalons  des  chefs-lieux  de  district. 

* 

En  supposant  que  les  centicades  envoyés  dans  les  districts 
soient  de  cuivre,  ainsi  que  ceux  des  départements,  la 
dépense  pour  chaque  district  sera  de  429  livres,  comme 
pour  les  départements  et,  pour  les  572  districts,  ci 243  388  livrer» 

Total 282  233  livres 

Et  en  supposant  que  les  centicades  des  districts  soient  en 
fonte  de  fer  douce  ou  en  tôle  forte,  chacun  de  ces  cen- 
ticades coûtera  environ  70  livres  au  lieu  de  180  livres  que 
coûteront  ceux  de  cuivre;  ce  qui  fera  une  diminution  de 
1 10  livres  sur  le  prix  d'un  centicade,  et  sur  les  672  cen- 
ticades pour  les  districts 62  920  livres 

Total  de  la  dépense  dans  cette  supposition 2i9  3i3  liv.    » 


Ce  rapport  de  la  Commission  temporaire  fut  transmis   au 
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Comité  d'instruction  publique.  On  lit,  en  effet,  au  procès-verbal 
de  la  141*  séance  de  ce  Comité  (*)  (2y^  jour  du  premier  mois  de 
Tan  II  ou  1798  oct.  18)  :  «  Fourcroy  fait  un  rapport  sur  l'aperçu 
des  dépenses  qu*occasionneront  la  confection  et  Tenvoi,  dans  les 
départements,  des  nouveaux  étalons.  Dans  son  rapport,  il  dé- 
veloppe les  principes  sur  lesquels  est  fondé  le  nouveau  système 
de  poids  et  mesures.  & 

Ce  rapport  de  Fourcroy  fut  présenté  à  la  Convention,  au  nom 
des  Comités  d'instruction  publique  et  des  finances,  dans  la 
séance  du  i"  du  second  mois.  Il  expose  très  clairement  Tétatde 
la  question  et  indique  notamment  ce  qui  avait  été  fait  poi)r  les 
règles,  pour  le  pendule  et  pour  l'unité  de  poids  à  la  date  du 
i*'  août  1793.  On  y  trouve  même  des  détails  que  Ton  chercherait 
vainement  ailleurs,  ou  qui,  pour  le  moins,  sont  peu  connus. 
Aussi  le  donnons-nous  en  entier  malgré  sa  longueur. 


«  RAPPORT  AU  NOM  DU  COMITÉ  D*INSTRUCTlON  PUBLIQUE,  ET  ADOPTÉ  PAR  CELUI 
DES  FINANCES,  SUR  L'ÉTAT  DU  TRAVAIL  DE  LA  COMMISSION  DES  POIDS  ET 
MESURES,  ET  SUR  LA  FABRICATION  DES  NOUVEAUX  ÉTALONS  QUI  DOIVENT 
ÊTRE  ENVOYÉS  DANS  LES  DÉPARTEMENTS  ET  DISTRICTS  DE  LA  REPUBLIQUE; 
FAIT  A  LA  CONVENTION  NATIONALE,  PAR  A.-F.  FOURCROY.  PREMIER  DU  BRU- 
MAIRE,   ANNÉE   DEUXIÈME. 

De  rimprimerie  nationale,  s.  d. 

0  Je  viens  vous  présenter,  au  nom  du  Comité  d'instruction  publique,  le 
moyen  de  faire  jouir  promptement  le  peuple  français  du  grand  bienfait  de 
l'uniformité  des  poids  et  mesures.  Il  ne  vous  reste  plus  qu'à  donner  le 
dernier  mouvement  à  cette  machine,  en  décrétant  les  fonds  nécessaires 
pour  la  fabrication  de  tous  les  étalons  qui  doivent  être  envoyés  dans  les 


(*)  Procès  verbaux  du  Comité  d'instruction  publique  de  la  Convention  Nationale^  pu- 
bliés et  annotés  par  M.  J.  Guillaume,  t.  II,  p.  633. 
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départements  et  les  districts  de  la  République  :  mais,  pour  éclairer  la  Con- 
vention sur  cet  important  travail  et  sur  la  nécessité  d'en  répandre  prompte- 
ment  les  fruits,  notre  Comité  a  cru  qu'il  était  nécessaire  de  vous  faire 
connaître  la  suite  des  opérations  entreprises  par  la  Commission .  tem- 
poraire des  poids  et  mesures,  et  le  rapport  que  cette  Commission  lui  a 
adressé  sur  la  confection  des  étalons  et  sur  Taperçu  des  dépenses  que  cette 
confection  exigera. 

»  La  Convention  Nationale,  par  son  décret  du  i*'  août  dernier, a  chargé  la 
ci-devant  Académie  des  Sciences,  à  laquelle  elle  a  substitué  depuis,  pour  ce 
travail,  une  Commission  particulière,  de  lui  présenter  un  devis  estimatif 
de  la  dépense  qu'occasionnera  Tenvoi,  dans  les  départements  et  dans  les 
districts  de  la  République,  des  nouveaux  étalons  de  mesures  de  poids  et  de 
capacité.  Ce  tnivail  est  fait;  mais,  avant  de  le  mettre  sous  les  yeux.de  la 
Convention,  nous  croyons  devoir  lui  rappeler  en  peu  de  mots  : 

I*  Que  l'unité  de  mesure  qu'elle  a  choisie  a  été  prise  dans  la  nature, 
qu'elle  est  déduite  des  dimensions  mêmes  de  la  Terre,  en  sorte  qu'il  sera 
toujours  possible  de  la  retrouver  et  de  la  rétablir  si  elle  était  détruite  ou 
altérée; 

1*  Que  cette  unité  de  mesure  portera  le  nom  de  mètre;  qu'elle  sera  la 
dix-millionième  partie  de  la  distance  du  pôle  à  Téquateur; 

3*  Que  le  cube  de  la  dixième  partie  de  cette  mesure  formera  \c  pinte; 

4*  Que  dix  pintes  formeront  un  centicade; 

b*  Que  cent  pintes  formeront  un  décicade; 

6"  Que  le  cube  du  mètre  formera  le  cade. 

Ces  mesures  remplaceront  le  litron,  le  boisseau,  le  setier  et  le  muid. 

7*  £n6n,  que  le  poids  de  la  quantité  d'eau  distillée  contenue  dans  le 
pinte,  ou  le  cube  de  la  dixième  partie  du  mètre,  formera  le  grave,  qui  sera 
égal  à  un  peu  plus  de  deux  des  livres  actuelles. 

»  Non  seulement  il  a  été  dans  Tintention  de  la  Convention  Nationale  que 
toutes  les  mesures  employées  dans  l'étendue  delà  République  fussent  uni- 
formes, qu'elles  se  rapportassent  à  un  même  principe,  qu'elles  dérivassent 
toutes  d'une  première  mesure  donnée  par  la  nature;  elle  a  voulu  de  plus 
que  la  division  de  ces  mesures  s'accordât  avec  le  système  de  numération 
adopté  dans  la  République  française  et  dans  toute  l'Europe;  et  c'est  ce  qui 
Ta  déterminée  à  adopter  la  division  décimale  pour  toutes  les  mesures  de 
longueur,  de  poids  et  de  capacité 

9  L/unité  de  mesure  devant  être  déduite  des  dimensions  de  la  Terre,  il 
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était  nécessaire  de  les  connaître  avec  exactitude.  De  grands  travaux  ont  été 
faits  à  cet  égard  en  1747,  par  des  astronomes  et  des  géomètres  français, 
sous  Téquateur,  au  pôle,  en  France,  au  cap  de  Bonne-Espérance;  mais  les 
observations  ont  été  faites  dans  un  temps  où  les  instruments  d'astronomie 
n'avaient  point  encore  acquis  le  degré  de  perfection  qu'ils  ont  aujourd'hui; 
où  la  grandeur  de  leur  dimension  et  leur  poids  en  rendaient  le  transport 
et  Pusage  embarrassants.  Les  bases  sur  lesquelles  s'appuyaient  les  chaînes 
de  triangles  n*ont  pas  été  mesurées  avec  une  suffisante  exactitude;  aussi  la 
plupart  de  ces  mesures  de  la  Terre  ne  s^accordent-elles  pas  entre  elles,  et 
laissent-elles  beaucoup  d'incertitude. 

»  Les  représentants  de  la  nation  française  ont  pensé  qu'une  opération  or- 
donnée au  nom  du  peuple  français  pour  donner  des  mesures  à  toutes  les 
nations,  devrait  porter  un  caractère  de  grandeur  et  d'exactitude  qu'aucuner 
autre  nation,  à  quelque  époque  que  ce  fût,  ne  pût  espérer  de  surpasser;  et 
il  a  été  décrété,  en  conséquence,  qu'une  nouvelle  mesure  du  méridien  serait 
entreprise  depuis  Dunkerque  jusqu'à  Barcelone;  qu'il  serait  fait  également 
une  nouvelle  mesure  delà  longueur  du  pendule  qui  bat  les  secondes  sous  le 
parallèle  de  45%  afin  qu'il  en  résultât  une  nouvelle  manière  de  retrouver 
les  mesures  et  de  les  vérifier. 

9  Une  somme  de  trois  cent  mille  livres  a  été  accordée  pour  toutes  ces  opé- 
rations, ainsi  que  pour  la  construction  de  nouveaux  instruments  d'astro- 
nomie,  de  lunettes  achromatiques,  et  pour  toutes  les  expériences  relatives 
à  cette  grande  entreprise. 

»  On  a  déjà  fait  observer  que  la  nouvelle  mesure  du  méridien  terrestre 
exige  la  mesure  d'une  base  sur  laquelle  doit  s'appuyer  tout  le  système  des 
triangles  tracés  par  les  géomètres  et  les  astronomes. 

9  Des  physiciens  étrangers,  dans  une  mesure  qu'ils  ont  faite  dans  les  der- 
niers temps,  ont  essayé  le  verre;  mais  leurs  tentatives,  à  cet  égard,  n'ont 
pas  eu  le  succès  qu'ils  s'en  promettaient,  et  les  barres  métalliques  ont  été 
reconnues  préférables.  Il  n'était  plus  question  que  de  choisir  parmi  les 
métaux  celui  qui  était  témoins  susceptible  de  s'altérer,  le  moins  dilatable 
par  la  chaleur,  le  moins  condensable.  par  le  froid.  Le  platine  s'est  trouvé 
réunir  tous  ces  avantages  :  quatre  règles  de  douze  pieds  de  longueur  ont 
donc  été  construites  en  platine;  elles  ont  été  garnies  de  thermomètres 
métalliques;  leur  allongement  absolu  a  été  vérifié;  une  table  de  correction 
a  été  construite  pour  tous  les  degrés  de  température  auxquels  on  peut 
opérer;  et  cette  partie  du  travail  est  entièrement  achevée. 
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»  Une  cinquième  règle  de  douze  pieds  et  demi  de  longueur  a  été  pareille- 
ment exécutée  en  platine,  pour  mesurer  la  longueur  du  pendule;  elle  a  été 
garnie,  comme  les  quatre  autres,  de  thermomètres  métalliques,  de  nonius, 
et  de  microscopes,  qui  en  rendent  l'usage  commode  et  facile;  la  longueur 
du  pendule  a  déjà  éié  mesurée  à  Paris  avec  cet  instrument. 
,  »  Une  boule  de  platine,  du  poids  de  dix-sept  onces,  servait  de  lentille  au 
pendule;  ce  métal  était  encore  ici  préférable  à  tous  les  autres,  parce  qu'il 
est  plus  dense,  et  qu'il  éprouve  par  conséquent  une  moindre  résistance  de 
la  part  de  l'air  dans  lequel  il  se  meut.  La  précision  à  laquelle  on  est  par- 
venu dans  cette  opération  est  telle  qu'une  seconde  de  temps,  qui  s'échappe 
presque  aussi  vite  que  la  parole,  pouvait  se  diviser  en  cent  parties  :  il  reste 
à  répéter  cette  même  mesure  du  pendule  sous  le  45*  degré  de  latitude, 
dans  les  environs  de  Bordeaux. 

0  La  pesanteur  du  pied  cube  d'eau  distillée,  ou  plutôt  du  mètre  cube,  a  été 
déterminée  à  différents  degrés  de  température  au  moyen  de  deux  solides, 
Tun  cylindrique,  l'autre  cubique,  pour  en  déduire  l'unité  de  poids.  La  ma- 
chine qui  a  servi  à  mesurer  les  dimensions  de  ces  solides  donne  la  préci- 
sion de  la  cinq-centième  partie  d'une  ligne. 

V  Tel  était  l'état  des  travaux  sur  l'établissement  des  nouvelles  mesures  à 
l'époque  du  i*'  août.  Votre  Comité  d'instruction  publique  vous  avertit  alors 
qu'il  était  temps  de  faire  jouir  la  nation  du  bienfait  que  vous  lui  aviez 
préparé  :  il  vous  fit  observer  que,  quoique  la  nouvelle  mesure  du  degré  du 
méridien  ne  fût  pas  encore  achevée,  on  pouvait  cependant  déjà  déterminer 
les  dimensions  du  mètre  avec  une  exactitude  plus  que  suflisante  pour 
les  besoins  du  commerce,  puisque  l'incertitude  ne  pourrait  excéder  un 
dixième  de  ligne.  Vous  avez,  en  conséquence,  consacré  par  un  décret  tout 
le  système  des  nouvelles  mesures,  et  vous  avez  ordonné  qu*il  serait  fait  un 
devis  estimatif  de  la  dépense  à  laquelle  monteraient  la  construction  et 
l'envoi  des  nouvelles  mesures  dans  toute  l'étendue  de  la  République. 

1)  La  Commission  des  poids  et  mesures  s'est  occupée  sans  relâche  de  l'exé- 
cution de  ce  décret  :  non  seulement  elle  a  remis  au  Comité  d'instruction 
publique  l'aperçu  de  la  dépense  qui  lui  avait  été  demandé,  mais  encore 
elle  est  parvenue  à  fabriquer  les  premiers  étalons  de  longueur,  de  poids  et 
de  capacité,  qui  ne  pouvaient  être  formés  que  par  elle.  Il  ne  sera  pas  inu- 
tile de  dire  un  mot  des  difficultés  qu'elle  a  eu  à  vaincre  dans  cette  partie 
de  son  travail. 
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»  Elle  a  cru  d*abord  pouvoir  fixer  à  5  132407  toises  et  demie,  dans  l'état 
actuel  de  nos  connaissances,  la  distance  du  pôle  h.  Téquateur.  La  dix- 
millionième  partie  de  cette  distance,  c'est-à-dire  Tunité  de  mesure  linéaire, 
ou  le  mètre  que  vous  avez  décrété,  devait  être  de  448  lignes  ^  :  mais, 
pour  parvenir  à  former  un  étalon  qui  eût  rigoureusement  cette  dimension, 
il  fallait  employer  une  toise  qui  fût  parfaitement  égale  à  celle  qui  avait  été 
employée  en  lySy  à  la  mesure  de  la  Terre.  La  Commission  n*a  rien  eu  à 
désirer  à  cet  égard,  parce  qu'elle  a  retrouvé,  dans  les  dépôts  de  la  ci-devant 
Académie  des  Sciences,  Tétalon  original  qui  avait  servi  aux  opérations 
faites  en  1737,  sous  Téquateur,  étalon  auquel  toutes  les  autres  mesures  du 
degré  terrestre,  faites  en  France  et  sous  le  cercle  polaire,  avaient  été  rap- 
portées. 

»  Mais  celte  toise  était  en  acier;  les  nouveaux  mètres  seront  en  cuivre;  or 
la  dilatation  du  cuivre  n*est  pas  la  même  que  celle  de  l'acier.  Le  cuivre, 
pour  un  degré  du  thermomètre  divisé  en  cent  parties,  s'allonge  d'un  cin- 
quante-quatre-millième et  l'acier  d'un  quatre-vingt-douze-millième.  Les 
comparaisons  faites  à  un  degré  du  thermomètre  n'auraient  donc  plus  été 
exactes  à  un  autre.  Ainsi  la  Commission  a  été  obligée  de  ramener  toutes 
ses  opérations  à  une  chaleur  constante,  et  elle  a  choisi  la  chaleur  moyenne 
de  la  Terre,  celle  des  caves  de  l'Observatoire,  c'est-à-dire  douze  degrés  et 
demi  du  thermomètre  divisé  en  cent  degrés. 

»  C'est  donc  à  cette  température  constante  que  la  Commission  a  dû  former 
un  premier  étalon,  qui  fût  à  l'étalon  original  de  la  toise  dans  le  rapport 
de  443  lignes  -^^^  à  864  lignes;  elle  s'est  servie,  pour  établir  rigoureuse- 
ment ce  rapport,  d'un  instrument  très  simple,  qui  mesura  avec  précision 
la  trois-cent-millième  partie  d'une  toise,  et  elle  a  employé,  pour  éviter 
toute  possibilité  d'erreur,  des  méthodes  de  vérification  qu'il  serait  trop 
long  de  rapporter,  et  qu'il  serait  d'ailleurs  difficile  de  faire  entendre  sans 
le  secours  de  figures.  En6n  les  premiers  étalons  de  longueur  sont  faits  et 
divisés,  et  la  Convention  a  sous  les  yeux  un  de  ces  mètres  en  cuivre, 
divisé  en  décimètres,  centimètres  et  millimètres,  semblable  à  ceux  qui 
seront  envoyés  aux  départements  et  aux  districts  de  la  République,  aus- 
sitôt que  le  nombre  suffisant  aura  été  construit. 

»  L^établissementdes  poids  a  été  susceptible  de  difticultés  d'un  autre  genre. 
La  Commission  s'est  servie,  pour  former  son  premier  étalon,  de  balances 
tellement  exactes,  qu'on  pouvait  apprécier  une  différence  d'un  trois-ceni- 
millième  du  grave,  ou  de  l'unité  de  poids  qui  remplace  la  livre.  Mais  ce  qui 
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a  le  plus  embarrassé  la  Commission  a  été  d*établir  une  relation  exacte  entre 
les  poids  dont  on  s'est  servi  jusqu'ici,  et  ceux  qui  doivent  y  être  substi- 
tués. Les  étalons  originaux  de  poids  qui  étaient  déposés  à  I9  ci-devant 
Cour  des  Monnaies  de  Paris,  sous  le  nom  de  poids  de  Charlemagne,  et  qui 
ont  été  contîés  à  la  Commission  des  poids  et  mesures  pour  ses  opérations, 
ne  se  sont  trouvés  nullement  d^accord  entre  eux  :  la  livre  pèse  deux  grains 
et  un  quart  de  plus  que  le  double  du  marc;  le  poids  de  deux  livres,  quatre 
grains  et  demi  de  plus  que  le  quadruple  du  marc;  et  la  différence  sur  la 
totalité  des  cinquante  marcs,  qui  forment  rétalon  dit  de  Charlemagne,  est 
de  82  i;rains  -pô^  en  pl^s,  en  supposant  toujours  qu'on  prenne  le  marc 
pour  unité. 

u  [.es  poids  qu*on  trouve  chez  les  balanciers-ajusteurs  de  Paris  sont  réglés 
non  sur  le  marc  dit  de  Charlemagne,  mais  sur  le  total  de  5o  marcs,  et  en 
général  ils  sont  trop  forts  de  1  grain  -j^  par  marc,  sans  compter  les  irrégu- 
larités et  les  erreurs  qui  s'y  trouvent  souvent. 

»  La  Commission  a  donc  été  obligée  de  se  former,  d'après  le  marc  dit  de 
Charlemagne,  une  suite  de  poids  réguliers,  et  cette  partie  de  son  travail 
n'a  pas  été  la  moins  longue  et  la  moins  pénible  :  c'est  de  ces  poids  qu'elle 
s*est  servie  pour  peser  un  solide  d'eau  distillée  :  il  a  fallu  ensuite  conver- 
tir, par  le  calcul,  ce  poids  en  celui  qu'on  aurait  obtenu  dans  le  vide;  enfin 
il  a  fallu  en  conclure  le  nouvel  étalon  de  poids,  fabriquer  ce  dernier,  le 
diviser  en  décigraves,  en  centigraves,  en  gravets,  conformément  au  décret 
de  la  Convention  Nationale.  Toutes  ces  opérations  ont  été  faites  de 
manière  à  ne  point  laisser  d'incertitude  de  plus  d'un  trois-cent-millième 
dans  chacune  des  divisions  partielles. 

»  La  Commission  avait  encore,  à  cet  égard,  un  problème  à  résoudre  :  il 
fallait  que  la  division  du  grave  fût  telle  qu'on  pût  peser  toutes  sortes  de 
poids,  et  faire  toutes  les  combinaisons  que  peuvent  exiger  les  besoins  du 
commerce,  avec  la  plus  grande  simplicité  et  delà  manière  la  plus  analogue 
au  système  décimal.  D'après  le  système  de  division  adopté  par  la  Com- 
mission, on  pourra  peser  avec  seize  pièces  jusqu'au  millième  du  grave.  Il 
en  faudra  seize  autres  pour  les  divisions  du  gravet  en  milligravets;  de 
sorte  qu'avec  trente-deux  pièces,  ou  même  avec  trente  et  une,  on  pourra 
peser  depuis  le  grave  jusqu'à  la  millionième  partie  du  grave;  c'est-à-dire 
depuis  les  marchandises  qui  se  distribuent  par  livre  jusqu'aux  petits  poids 
qui  servent  aux  matières  d'or  et  aux  diamants. 

»  La  Convention  a  sous  les  yeux  l'étalon  du  grave  en  cuivre,  et  de  plus  un 
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gra?e  divisé  jusqu*aux  gravets,  c'est-à-dire  en  mille  parties;  il  ne  reste  plus 
qu*à  en  faire  exécuter  un  nombre  suffisant  de  semblables  par  des  artistes 
intelligents  et  à  les  envoyer  dans  les  départements  et  districts  de  la  Répu- 
blique, après  qu'ils  auront  été  vérifiés  par  la  Commission  avec  la  plus 
scrupuleuse  exactitude. 

»  La  Commission  s'est  occupée  ensuite  de  l'établissement  des  mesures  de 
capacité,  c'est-à-dire  de  la  construction  des  étalons  de  centicades  et  de 
pintes,  et  elle  a  encore  imaginé  des  précautions  particulières  pour  arriver 
à  un  degré  extrême  de  précision.  Ces  étalons  seront  fabriqués  en  cuivre 
fondu;  mais  comme  il»  ne  sont  point  encore  achevés,  la  Commission  n*a 
pu  remettre  au  Comité  d'instruction  publique  que  des  modèles  en  fer-blanc 
et  en  bois,  qui  donneront  seulement  une  idée  des  formes.  Indépendamment 
des  étalons  de  cuivre  fondu,  elle  fera  construire  des  modèles  en  bois,  de 
doubles,  de  triples  et  de  quadruples  centicades,  afin  que  \ts  artistes  qui 
voudront  se  livrer  à  ce  genre  de  travail  puissent  en  fabriquer  pour  les 
usages  du  commerce. 

»  Il  résulte  des  recherches  de  la  Commission,  dont  plusieurs  membres  ont 
été  les  témoins,  que  le  travail  de  cette  Commission  a  été  fait  avec  tant  de 
soin  qu'elle  est  parvenue  à  diviser  les  mesures  linéaires  et  les  poids,  con- 
séquemment  à  mesurer  et  à  peser,  avec  une  exactitude  jusqu'ici  inconnue 
aux  autres  peuples  de  la  Terre,  et  qu'à  cet  égard  comme  à  beaucoup 
d'autres,  la  République  française  l'emportera  sur  toutes  les  nations. 

*  Après  avoir  rendu  un  compte  sommaire  des  travaux  qui  ont  occupé  la 
Commission  depuis  le  rapport  pré^enté  par  le  Comité  d'instruction 
publique  le  i«'  août  dernier,  le  Comité  va  vous  faire  connaître  les  propo- 
sitions faites  par  la  Commission  des  poids  et  mesures  sur  la  fabrication 
des  étalons  et  sur  les  moyens  de  les  rendre  aussi  exacts,  aussi  durables  et 
aussi  inaltérables  qu'il  est  permis  à  la  puissance  de  l'homme  de  le  faire. 

(Suit  le  Rapport  de  la  Commission  temporaire^  donné  ci- 
dessus  p.  36.  ) 

i)  Le  Comité, après  avoir  pris  connai^sance  des  propositio.  s  contenues  dans 
ce  rapport,  et  après  avoir  discuté  ces  propositions,  a  cru,  en  les  adoptant 
presque  dans  leur  entier,  que  la  Convention  ne  devait  pas,  pour  une 
légère  économie,  risquer  de  faire  perdre  au  peuple  français  une  partie  des 
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grands  avantages  qu'il  doit  attendre  de  la  distribution  égale  des  étalons  de 
mesures  dans  tous  les  districts  de  la  République;  il  a  donc  cru  devoir 
rejeter  la  proposition  de  n'envoyer  aux  districts  que  des  étalons  en  fonte 
de  fer  ou  en  tôle  dure,  que  le  temps  altérerait  sans  cesse;  qui,  perdant  con- 
tinuellement de  leurs  dimensions,  exigeraient  des  réparations  continuelles, 
et  laisseraient  toujours  Tincertitude  dans  les  usages  auxquels  ils  sont  des- 
tinés. Votre  Comité  a  cru  que  tous  les  étalons  devaient  4tre  faits  également 
en  cuivre;  il  a  pensé,  comme  la  Commission,  qu'il  devait  y  avoir,  dans  le 
lieu  de  résidence  du  Corps  Législatif,  des  étalons  faits  avec  le  plus  inalté- 
rable, et  malheureusement  le  plus  rare  et  le  plus  inconnu  des  métaux,  le 
platine;  que  ces  étalons,  premier  type  de  Tégalité  des  poids  et  mesures  de 
toute  la  République,  y  fourniraient  un  moyen  impérissable  de  constater 
runiformité  de  ceux  de  tous  les  chefs-lieux,  et  d'assurer  à  jamais  la  jouis- 
sance de  ce  bienfait  de  la  Révolution. 

»  En  conséquence,  après  s'ôtre  concerté  avec  le  Comité  des  finances,  il 
vous  propose  le^  projet  de  décret  suivant  : 

i>  La  Convention  Nationale,  après  avoir  entendu  le  rapport  de  ses 
Comités  d'instruction  publique  et  des  finances,  décrète  ce  qui  suit  : 

»  Article  premier.  —  La  Commission  des  poids  et  mesures  fera  con- 
struire, pour  le  Corps  Législatif,  des  étalons  de  poids  et  mesures  en  pla- 
tine, savoir  :  un  étalon  de  mètre,  un  de  pinte  et  un  de  grave,  avec  ses 
divisions.  Ces  étalons,  conservés  sous  Tautorité  immédiate  du  Corps  Légis- 
latif, serviront  d'étalons  prototypes  pour  toute  la  République. 

»  Art.  2.  —  Les  étalons  des  poids  et  mesures  qui  seront  envoyés  aux 
administrateurs  de  départements  et  de  districts  seront  construits  confor- 
mément au  devis  de  la  Commission  des  poids  et  mesures,  envoyé  au  Comité 
d'instruction  publique  en  exécution  de  l'article  5  de  la  loi  du  i*'  août  dcr> 
nier.  Les  étalons  des  centicades  seront  en  cuivre. 

»  Art.  3.  —  Le  ministre  de  l'intérieur  passera- avec  les  artistes  et  chefs 
d'atelier  choisis  par  la  Commission,  suivant  l'article  ?  du  décret  du  i*'  août 
dernier,  les  marchés  nécessaires  pour  que  la  construction  s'effectue  le  plus 
promptement  possible,  et  avec  toute  la  précision  dont  ce  travail  est  suscep- 
tible. Le  ministre  recevra  pour  cet  effet  les  avis  et  les  renseignements  de  la 
Commission  des  poids  et  mesures. 

»  Art.  4. —  La  Trésorerie  nationale  tiendra  à  la  disposition  du  ministre 


lion  des  étalons.  Le  ministre  est   autorisa  à  faite  les  ai 

n  Akt.  3.  —  La  Convention  Nationale  charge  la  Comm 
mesures  Je  perfectionner  le  jaugeage  des  tonneaux  el  i 
que  celui  des  vaisseaux,  afin  d'introduire' un  mode  d< 
jau|!es  uniformes  pour  toute  la  Republique,  t 
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LA  COMMISSION  TEMPORAIRE,  DEPUIS  SON  ÉPURATION. 
SUSPENSION  DE  LA  MESURE  DE  LA  MÉRIDIENNE. 

Cependant,  Delambre  et  Méchain  continuaient  la  mesure  des 

triangles  aussi  activement  que  le  permettaient  les  difficiles  cir- 

^  constances  de  cette  époque.  Mais  on  trouvait  que  les  opérations 

préliminaires  traînaient  trop  en  longueur,  et  Ton  songeait  peut- 

# 

être  à  les  suspendre,  au  moins  à  changer  le  plan  primitif,  à  le 
simplifier  beaucoup,  et  à  rendre  définitif  le  mètre  provisoire  qui 
avait  été  adopté  par  la  loi  du  i*''  août  1793.  Du  moins,  dit  De- 
lambre, c'est  la  seule  manière  dont  on  puisse  expliquer  l'arrêté 
suivant,  pris  par  le  Comité  de  salut  public,  le  23  décembre  1793, 
pour  épurer  la  Commission  temporaire  (  *  )  : 

(M  Dans  son  Histoire  de  la  Mesure  de  la  Terre^  Delambre  donne  les  détails  suivants  sur 
le  véritable  auteur  de  cet  arrêté  : 

«  Lavoisier  était  l'un  des  membres  les  plus  distingués  et  les  plus  laborieux  de  la  Com- 
mission des  poids  et  mesures.  En  sa  qualité  de  fermier  général,  il  était  prisonnier  comme 
tous  ses  collègues  pour  travailler  a  la  reddition  du  compte  général  des  fermes.  Pour 
n'être  pas  privée  de  son  secours  et  de  «es  lumières,  la  Commission  avait  demandé  au 
Comité  de  salut  public  que  Lavoisier  pût  sortir  tous  les  matins  avec  un  gendarme  pour 
continuer  les  travaux  qu'il  avait  commencés.  Cette  faveur  s'accordait  assez  communément 
à  des  hommes  moins  célèbres  et  sur  des  motifs  plus  ou  moins  spécieux.  Le  Comité  de 
salut  public  répondit  à  notre  pétition  par  un  arrêté...  {voir  p.  5i).  Les  motifs  de  cet 
arrêté  étaient  que  pour  Vamélioration  de  l'esprit  publie^  il  était  important  de  ne  donner 
de  mission  qu'à  des  hommes  dignes  de  confiance  par  les  vertus  républicaines  et  leur  haine 
pour  les  rois.  La  raison  secrète  était  que  Prieur  de  la  Côte-d'Or,  membre  du  Comité  de 
salut  public  et  homme  tout  à  fait  digne  de  la  confiance  du  gouvernement  dont  il  faisait 
partie,  avait  pris  quelque  part  aux  premiers  travaux  de  la  Commission,  qu'il  avait  même 
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a  Extrait  des  registres  du  Comité  de  salut  public 
de  la  Convention  Nationale, 

Du  troMÎèmc  jour  de  ntvdse,  l'aa  deuxième 
de  la  République  française,  une  et  indivisible. 

D  Le  Comité  de  salut  public  considérant  combien  il  importe  à  ramélio- 
ration  de  l'esprit  public,  que  ceux  qui  sont  chargés  du  gouvernement  ne 
délèguent  de  fonction,  ni  ne  donnent  de  mission  qu*à  des  hommes  dignes 
de  confiance,  par  leurs  vertus  républicaines  et  leur  haine  pour  les  rois; 
après  s'en  être  concerté  avec  les  membres  du  Comité  d'instruction  publique, 
occupés  spécialement  de  l'opération  des  poids  et  mesures,  arrête  que  Borda, 
Lavoisier,  Lapiace,  Coulomb,  Brisson  et  Delambre,  cesseront,  à  compter  de 
ce  jour,  d'être  membres  de  la  Cçmmission  des  poids  et  mesures,  et  remet- 
tront de   suite,  avec  inventaire,  aux  membres   restans,   les  instrumens, 
calculs,  notes,  mémoires  et  généralement  tout  ce  qui  est  entre  leurs  mains, 
de  relatif  à  l'opération  des  mesures;  arrête  en  outre  que   les  membres 
restans  à  la  Commission  des  poids  et  mesures,  feront  connoftreau  plus  tôt 
au  Comité  de  salut  public,  quels  sont  les  hommes  dont  elle  a  un  besoin 
indispensable  pour  la  continuation  de  ses  travaux,  et  qu'elle  fera  part  en 

pr^nté  oae  nomenclature  pour  le  nouveau  système  décimal  et  qu'il  assistait  à  toutes  les 
rcooions  qai  avaient  lieu  chez  Lavolsier;  qu'à  la  suite  de  ces  conférences,  il  arrivait  souvent 
qu'on  parlât  de  politique;  qn'il  8*était  élevé  des  débats  assez  animés  entre  ceux  qui  ne 
méritaient  plus  aucune  confiance  et  le  membre  de  la  Convention  qui  s'était  signalé  par 
ta  haine  pour  les  rois;  que  dans  ces  discussions.  Prieur  se  trouvait  le  plus  souvent  seul 
oootre  tons  et  que  la  force  des  raisons  qu'il  avait  à  opposer  à  ses  adversaires  ne  réparait  pas 
laffisaffimenl  le  déaaTantage  du  nombre.  En  conséquence,  il  nourrissait  un  ressentiment 
profond  contre  Ltvoisier  surtout,  et  ceux  de  ses  confrères  qui  s'étaient  montrés  les  plus 
ardents,  les  plus  spirituels  ou  les  plus  piquants  dans  la  dispute,  comme  Borda  et  Coulomb. 
Tels  furent  lea  motifs  qui  dictèrent  à  Prieur  l'arrêté  qu'on  vient  de  lire  et  que  pour  la 
forme  il  fit  revêtir  de  la  signature  de  ses  collègues,  Barrère,  Robespierre,  Billaud-Varenne, 
Coutbon,  etc.,  dont  les  noms  se  Usaient  après  celui  de  Prieur  de  la  Côte-<l'Or. 

•  Eo  transcrivant  cet  arrêté  textuellement,  aux  pages  49  et  5o  de  la  Ba$e  du  syitème 
métrique,  t.  I,  par  égard  j'ai  supprimé  les  signatures  de  ceux  qui  vivaient  alors,  me 
Fésenrant  de  ne  rien  déguiaer,  si  quelque  jour  j'avais  une  autre  occasion  de  faire  l'histoire 
eatière  de  notre  meaare. ...  Il  était  visible  qu'on  voulait  changer  le  plan  ou  du  moins  le 
simplifier  beaucoup  ;  et  déjà  on  avait  l'idée  d'un  mètre  provisoire  qu'on  songeait  à  rendre 
définitif;  on  n'avait  plus  besoin  de  la  mesure  du  méridien,  et  c'est  ce  qui  me  valait 
rho&oeor  de  voir  mon  nom  associé  à  ces  noms  fameux.  On  ne  parla  point  de  Méchain, 
parce  qu'il  était  en  Espagne  et  qu'on  craignait  qu'il  ne  prît  le  parti  de  s'y  fixer  avec  ses 
insininMnta,  ses  registres  et  les  fonds  qu'il  avait  emportés  de  France. 

*  Le  président  qui  venait  de  succéder  i  Borda,  Lagrange,  me  prévint  de  notre  destitu- 
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même  tems  de  ses  vues  sur  les  moyens  de  donner  le  plus  tôt  possible  Tusagc 
des  nouvelles  mesures  à  tous  les  citoyens,  en  profitant  de  Timpulsion 
révolutionnaire. 

»  Le  ministre  de  Tintérieur  tiendra  la  main  à  l'exécution  du  présent 
arrêté. 

»  Signés  au  registre  ;  C.-A.  Prieur,  B.  Barrère,  Billaud-Varenne,  Robes- 
pierre, Lindet,  Couthon,  Carnol,  Collot  d*Herbois. 

»  A  la  Commission  des  poids  et  mesures,  au  Louvre,  à  Tendroît  où  se 
tenoit  ci-devant  TAcadémie  des  Inscriptions. 

»  Pour  copie  conforme  à  l'original  : 
»)  Signé  :  L.kgrasge,  présid.  Haîj'y,  secrétaire  (').  w 

tion  par  une  lettre  pleine  d'amitir,  dans  laquelle  il   me  témoignait  son  étonnement  de  se 
voir  excepté  de  la  mesure  ;  . . ,  » 

Voici  la  demande  de  U  Commission  des  poids  et  mesures  au  sujet  de  I^voisier  (Ar- 
chives nationales,  F',  carton  4757  )  : 

«  Extrait  (lu  registre  dex  drlibrrations  tir  lu  Commission  des  poids  et  mesures^ 
du  28  frimaire,  l'an  2*  de  la  République  française  une  et  indivisible. 

»  I^  Commission  des  poids  et  mesures,  considérant  que  dan^  les  circonstances  actuelles, 
où  elle  est  obligée  de  faire  des  vériBcations  très-nombreuses  d'étalons  de  toutes  les  espèce^ 
de  poids  et  mesures,  en  exécution  des  difFérents  décrets  de  la  Convention  Nationale,  U 
présence  du  citoyen  Lavoisier,  l'un  de  ses  membres,  lui  devient  nécessaire  par  le  talent 
particulier  qu'a  ce  citoyen  pour  tout  ce  qui  exige  de  la  précision;  que  d'uilleurs  les  tra- 
vaux qu'il  a  commencés  sur  la  détermination  des  poids  et  sur  la  dilatation  des  métaux 
se  trouvent  interrompus  par  son  absence,  et  qu'il  faudrait  qu'un  nouveau  commissaire  les 
recommençât  en  entier;  qu'enfin  il  serait  d'une  très^grande  difficulié  de  pouvoir  le  rem- 
placer relativement  aux  différents  objets  dont  il  s'est  occupé,  a  pensé  qu'il  {sici  croit  de 
son  devoir  de  représenter  au  Comité  de  sûreté  généralecombien  il  est  urgent  que  ce  cîtovcn 
puisse  être  rendu  aux   travaux  importants  qu'il  a  toujours  suivis  avec  autant  de  zèle  que 

d'activité. 

»  HoRDx,  président  ;      Hau'y,  secrétaire.  » 

Dans  sa  séance  du  18  frimaire  an  II,  la  Commission  temporaire  nomma  Coulomb  pour 
remplacer  Lavoisier  comme  trésorier. 

I*  )  Nous  donnons  cet  arrêté  d'après  la  copie  qui  se  trouve  dans  les  papiers  de  Delambre. 
à  l'Observatoire,  et  qui  a  les  signatures  autographes  de  Lagrange  et  de  HaQy.  C'est  dotic 
la  pièce  même  qui  fut  envoyée  à  Delambre  pour  lui  signifier  sa  révocation.  Le  même 
arrêté,  publié  déjà  par  Delambre  (Hase  du  système  métrique,  t.  I,  p.  49  du  Discours  pré- 
liminaire), a  été  donné  récemment  par  M.  J.  Guillaume  (toc.  cit.,  t.  III,  p.  239)  d'après  la 
minute  des  Archives  nationales  (AFii,  carton  67.  cahier  496,  n°  4),  minute  qui  est  de 
la  main  de  Prieur,  mais  qui,  parmi  les  signatures  du  registre,  ne  mentionne  pas  celles  de 
Robespierre,  Couthon  et  Colloi  d'Herbois. 
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Les  membres  restants  étaient  Berthollet,  Hatiy,  Lagrange, 
Monge  et  Vandermonde.  En  vertu  de  cet  arrêté,  ils  s'adjoignirent 
Buache,  Hassenfratz  et  Prony.  Lagrange  présida  quelque  temps 
et  fut  remplacé  par  Hassenfratz;  Haûy  continua  de  remplir  les 
fonctions  de  secrétaire,  et  Berthollet  devint  trésorier  à  la  place  de 
Coulomb. 

Peu  avant,  il  avait  été  passé  un  marché  avec  Fortin  pour  la 
fabrication  des  cent icades  (décalitres)  destinés  aux  départements; 
un  autre  avait  été  passé  avec  Fourché.  L'exécution  des  marchés 
subit  des  retards  parce  que  Tarchitecte  du  Louvre  ne  voulait 
permettre,  sans  ordre  du  ministre,  aucun  changement  dans  les 
locaux  accordés  à  la  Commission  temporaire.  La  question  fut 
agitée  au  Comité  d'instruction  publique  et  les  artistes  furent  auto- 
risés à  aménager  à  leur  convenance  les  locaux  mis  à  leur  dispo- 
sition pour  la  fabrication  des  mesures,  sauf  à  remettre  les  choses 
en  l'état.  (J.Guillaume,  Procès-verbaux  du  Comité  d'instruction 
publiquedelaConventionNationale, t,  m, p.  23i,  232,237,254). 

La  Commission  temporaire,  ainsi  épurée,  envoya  à  la  Conven- 
tion l'adresse  suivante,  qui  fut  lue  par  Monge,dans  la  séance  du 
3o  nivôse  (19  janv.  1794). 


«  Adresse  de  la  Commission  des  poids  et  mesures 
à  la  Convention  Nationale. 

)>  Citoyens  législateurs, 

9  La  Commission  temporaire  des  poids  et  mesures,  substituée  à  la  ci- 
devant  Académie  des  Sciences  par  votre  décret  du  mois  de  septembre  1793, 
qui  vient  d'ôtre  régénérée  par  le  Comité  de  salut  public,  vient  vous  rendre 
compte  des  travaux  qu'elle  a  faits  depuis  cinq  mois  et  de  ceux  auxquels, 
(iepuis  sa  régénération,  elle  se  livre  avec  une  nouvelle  activité,  pour  faire 


54  Chapitre  V. 

jouir  le  peuple  français  de   runiformité  si  désirée  dans  les  poids  et  dans 
les  mesures. 

ï)  Près  de  trois  ans  ont  été  employc-s  par  les  commissaires  de  la  ci-devant 
Académie  des  Sciences  pour  rédiger  le  plan  du  travail,  pour  faire  exécuter 
les  instruments  nécessaires  à  la  détermination  de  la  longueur  du  quart 
du  méridien  terrestre,  pour  faire  de  nombreuses  expériences  sur  la  lon- 
gueur du  pendule,  pour  mesurer  la  dilatation  des  métaux,  pour  rechercher 
avec  toute  la  précision  nécessaire  le  poids  d'un  volume  donné  d*eau  dis- 
tillée, au  moyen  duquel,  des  étalons  de  mesures  linéaires,  seront  déduits 
les  étalons  de  poids. 

»  Depuis  le  i"'  septembre,  les  bases  du  travail  général  étant  bien  assises, 
la  Commission  s*est  occupée  de  régler  les  formes  des  divers  étalons,  de  dé- 
terminer la  méthode  de  les  vérifier.  Elle  a  fait  avec  les  ouvriers  les  devis 
nécessaires  pour  la  construction  des  étalons;  les  marchés  sont  passés  avec 
le  ministre  de  rintérieurj  tous  les  artistes  sont  en  pleine  activité;  leurs 
ateliers  sont  garnis  d'ouvriers;  des  machines  ingénieuses,  imaginées  par 
plusieurs  d'entre  eux,  vont  servir  à  multiplier  bientôt  les  étalons  avec  Téco- 
nomie  du  temps  et  la  justesse  nécessaire  dans  une  si  belle  opération. 

»  Des  membres  de  la  Commission  surveillent  toutes  les  entreprises,  et 

s'occupent  sans  relâche  de  l'examen  des  poids  et  mesures.  D'autres  sont 

chargés  de  la  rédaction  et  de  l'impression  de  trois  ouvrages  qui  doivent 

faire  connaître  les  soins  pris  pour  la  perfection  de  cette  grande  opération. 

»  L'un  de  ces  ouvrages  exposera  la  base  du  travail  de  la  Commission,  le 
rapport  de  ce  travail  avec  les  nouvelles  mesures,  et  la  méthode  destinée  à 
simpliHer  les  calculs  qu'elles  exigeaient. 

u  L'autre  sera  un  abrégé  de  cette  instruction,  destiné  à  l'usage  de  tous  les 

citoyens.  Il  ne  comprendra  que  les  résultats  les  plus  généraux  et  les  bases 

indispensables  à  tous  les  hommes  pour  faire  usage  des  poids  et  mesures 

républicaines.  Ces  deux  premiers  ouvrages  sont  terminés;  ils  sont  sous 

presse  en  ce  moment. 

»  La  troisième  ofirira  la  collection  de  tous  les  mémoires  et  de  tous  les 
rapports  relatifs  à  l'ensemble  des  opérations  qui  ont  servi  à  déterminer 
l'unité  des  poids  et  mesures;  la  description  et  les  dessins  de  toutes  les 
machines  imaginées  poi;r  parvenir  à  ce  but;  le  détail  des  calculs  que  ce 
travail  a  exigés,  et  la  manière  dont  on  a  profité  de  toutes  les  connais- 
sances phjsiques  pour  se  garantir  des  erreurs  d'observation  et  pour  véri- 
fier tous  les  résultats,  en  sorte  que  dans  tous  les  temps,  on  puisse  facile- 
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ment  et  sûrement  les  retrouver,  en  répétant,  avec  les  soins  convenables, 
les  expériences  qui  les.  ont  fournis. 

»  Ce  dernier  ouvrage,  qui  offrira  l'historique  exact  de  toutes  les  expériences, 
de  toutes  les  recherches,  aura  deux  parties.  L*une  contiendra  tout  ce  qui  a 
rapport  à  la  première  époque  du  travail  qui  a  pour  base  la  détermination 
actuelle  et  comme  provisoire  de  l'unité  des  poids  et  mesures,  fondée  sur 
les  observations  faites  au  nord  et  au  midi  de  la  France.,  pour  déterminer 
la  quantité  de  l'aplatissement  de  la  Terre.  L'autre  partie  présentera  la  se- 
conde époque,  la  détermination  précise  et  définitive  de  cette  unité  qui  aura 
lieu,  lorsque  l'arc  terrestre  compris  entre  Barcelone  et  Dune^Libre  sera  en- 
tièrement mesuré. 

&  Nous  pouvons  assurer  qu'il  n'y  aura  entre  l'unité  provisoire  de  mesure, 
donnée  par  les  anciennes  observations  dont  nous  sommes  .obligés  de  nous 
servir  en  ce  moment,  et  l'unité  définitive  fondée  sur  les  nouvelles  opérn- 
tions,  qu'une  diflifrence  trop  légère  pour  en  retarder  plus  longtemps  la 
jouissance. 

B  Pour  obtenir  ce  dernier  résultat,  cherché  et  trouvé  au  milieu  même  du 
bruit  de  nos  armes  victorieuses,  des  membres  de  la  Commission  conti- 
nuent la  mesure  de  l'amplitude  et  de  la  longueur  de  Tare  du  méridien 
compris  entre  Barcelone  et  Dune-Libre.  Mais,  tandis  qu'on  achève  de  per> 
feciionner  cette  mesure  et  de  déterminer  avec  une  précision  inconnue  jus- 
qu'ici aux  autres  peuples  de  la  Terre,  l'unité  précise  qui  sera  déposée  dans 
les  étalons  destinés  à  servir  de  type  général  et  à  être  conservés  par  la  Con- 
vention Nationale,  nous  avons  senti  qu'il  était  indispensable  de  s'occupe 
sur-le-champ  des  moyens  de  distribuer  le  plus  promptement  possible  les 
nouveaux  poids  et  les  nouvelles  mesures  dans  toute  l'étendue  de  la  Répu- 
blique. Bientôt,  législateurs,  ce  bienfait  va  être  répandu  également,  sous 
vos  auspices,  sur  tous  les  citoyens;  bientôt  leurs  yeux  ne  seront  plus  cho- 
qués de  ces  poids  et  de  ces  mesures  anciennes  qui  retracent  encore  des 
restes  odieux  des  temps  et  des  choses  souillés  par  les  tyrans.  Des  mesures 
et  des  poids  républicains  vont  nécessairement  remplacer  les. anciens.  La 
Commission  vient  d'appeler  à  cette  utile  et  pressante  construction  tous  les 
artistes  en  état  d'y  coopérer;  elle  va  leur  fournir  les  premiers  étalons  de 
ces  mesures  et  de  ces  poids  républicains  ;  elle  se  charge  de  les  guider  dans 
leur  travail,  d'en  vérifier  les  premiers  résultats,  et  de  les  mettre  à  portée 
de  les  vérifier  pux-mêmes,  avec  l'exactitude  convenable.  Tous  les  décadis 
un  membre  de  la  Commission  leur  expose,  dans  une  leçon  publique,  les 
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vérités  et  les  principes  qui  doivent  les  guider  dans  leurs  opérations.  Le 
commerce  va  donc  jouir  bientôt  des  premiers  fruits  d'un  travail  dont  au- 
cune nation  n'a  encore  tenté  et  ne  pouvait  même  coixcevoir  l'espérance  de 
donner  l'exemple.  La  République  française  aura  la  gloire  d'avoir  fait,  en 
quelques  années,  ce  que  des  peuples  éclairés  n'ont  encore  pu  faire,  et 
la  liberté  comptera  ce  travail  parmi  les  bienfaits  qu*elle  répand  sur  les 
hommes.  L'uniformité  des  poids,  des  mesures  et  des  calculs  dans  toute 
la  République  fera  disparaître  toutes  les  difficultés  qui  entravaient  les 
échanges  et  favorisaient  si  souvent  la  mauvaise  foi.  La  détermination  de 
ces  poids  et  de  ces  mesures,  prise  dans  la  nature  et,  par  là,  dégagée  de 
tout  arbitraire,  sera  dorénavant  fixe,  immuable  et  inaltérable,  comme  la 
nature  elle-même.  L'arithmétique,  simplifiée  par  le  calcul  décimal,  rendra 
toutes  les  opérations  du  commerce  et  de  la  comptabilité  beaucoup  plus 
faciles  et  plus  sûres.  Réduite  à  ce  qu'il  y  a  de  plus  simple,  elle  sera  à  la 
portée  de  tout  le  monde;  tous  les  enfants  la  sauront,  et  ce  sera  encore 
une  cause  de  moins  d'inégalité  parmi  les  hommes.  La  France,  déjà  si  dis- 
tinguée par  les  progrès  de  ses  habitants  dans  les  sciences  et  dans  les  arts,  a 
d'ailleurs  été  favorisée  par  la  nature  pour  le  succès  de  ce  grand  travail.  Elle 
seule,  parmi  les  nations,  présente  une  position  avantageuse  pour  la  me- 
sure exacte  de  l'arc  du  méridien.  Cet  arc  y  est  coupé  en  deux  parties  à 
peu  près  égales,  par  le  5o*  parallèle  de  la  nouvelle  division  du  cercle,  et 
le  45<^  de  l'ancienne.  Les  deux  extrémités  de  cet  arc,  se  reposant  sur  le 
bord  de  la  mer,  donnent  un  niveau  invariable. 

M  La  mesure  de  cet  arc,  qui  exige  tant  de  soins  et  de  temps,  ne  donnera 
sans  doute  qu'un  petit  degré  de  précision  de  plus  que  les  mesures  an- 
ciennes; mais  ces  opérations  étaient  dignes  du  peuple  français  qui  doit  en 
tout  servir  de  modèle  à  tous  les  peuples,  et  par  la  précision  des  calculs,  et 
par  celle  des  instruments  qu'on  y  a  employés.  Les  résultats  qu'elles  don- 
neront laisseront  toutes  les  nations  dans  l'impossibilité  de  jamais  faire 
mieux.  La  Commission  régénérée  des  poids  et  mesures  a  regardé  comme 
un  de  ses  premiers  devoirs  de  présenter  aux  fondateurs  de  la  République  Tétat 
de  ses  travaux,  et  de  vous  faire  connaître  le  zèle  des  républicains  qui  la 
composent.  Sa  marche  révolutionnaire,  comme  celle  de  tout  ce  que  vous 
faites  pour  assurer  la  Révolution,  ne  connaîtra  plus  aucun  obstacle  :  et 
elle  prouvera  que  l'union  des  Sciences  et  des  Arts,  animés  par  un  ardent 
républicanisme,  doit  contribuera  cimenter  le  bonheur  du  peuple  auquel 
vous  consacrez  tous  vos  travaux.   » 
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Cependant  la  confection  des  nouvelles  mesures  n'avançait  pas 
assez  rapidement,  et  la  Commission  temporaire  dut  faire  un 
nouveau  rapport  à  ce  sujet,  car  on  lit  au  procès-verbal  de  la 
2o8'  séance  (i5  ventôse  an  II  —  1794  mars  5)  du  Comité  d'in- 
struction publique  de  la  Convention  (loc.  cit.,  t.  III,  p.  547)  : 

«  Le  Comité  d'instruction  publique,  après  avoir  entendu  un  rapport  de 
la  Commission  temporaire  des  poids  et  mesures  sur  la  nécessité  de  prendre 
tits  mesures  révolutionnaires  pour  accélérer  la  fabrication  des  poids  et 
mesures  dans  toute  l'étendue  de  la  République  et  en  approuvant  les  pro- 
(positions  de  la  Commission,  renvoie  au  Comité  de  salut  public  l'examen  de 
cette  question,  et  l'invite  à  demander  au  nom  des  deux  Comités  réunis  un 
décret  à  la  Convention  pour  charger  spécialement  le  Comité  de  salut  public 
lie  l'exécution  de  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  prompte  jouissance 
liu  bienfait  de  l'uniformité  des  poids  et  mesures  républicains.  Le  Comité 
vi'instruction  publique  charge  Guyton  et  Fourcroy  de  se  transporter  au 
Comité  de  salut  pubiic  pour  lui  faire  connaître  cet  arrêté.  » 

Peut-être  le  rapport  de  la  Commission  des  poids  et  mesures 
î  sur  la  nécessité  de  prendre  des  mesures  révolutionnaires  pour 
accélérer  la  fabrication  des  poids  et  mesures  dans  toute  Tétendue 
delà  République  »,  proposait  d'organiser  dans  les  départements 
des  ateliers  analogues  à  ceux  qui  fonctionnaient  à  Paris,  d'après 
Tadresse  lue  par  Monge  le  3o  nivôse  an  II  (M. 


iM  I>éjâ,  avant  sa  régénération,  la  Commission  temporaire  manquait  d'ouvriers  pour  la 
fabrication  des  mesures  à  envojrer  dans  les  départements,  parce  qu'un  décret  avait  mis  en 
réquisition,  pour  la  fabrication  des  armes,  tous  les  ouvriers  qui  travaillaient  les  métaux. 
Aussi,  aTait-elle  provoqué  un  décret  destiné  à  lui  conserver  un  certain  o  nombre  d'ouvriers 
foadeurs  et  tourneurs  en  cuivre,  constructeurs  d'instruments  de  mathématiques  et  de  phy- 
sique, balanciers,  . .  calculateurs  et  vérificateurs  »  dont  on  trouv.:  la  liste  au  tome  VI  des 
(€utres  de  I^voisier,  p.  667. 

A  ce  sujet,  G.  Pouchet  [Les  Sciencfs  pendant  la  Terreur,  2*  éd.,  annotée  par 
M.  J.  Guillaume,  p.  39)  dit  :  c  Le  constructeur  des  étalons  pour  les  départements  était  en 
rnard.  Le  31  pluviôse,  le  Comité  de  salut  public,  considérant  qu'il  importe  de  favoriser 
partons  les  moyens  la  fabrication  des  nouvelles  mesures,  accepte  la  proposition  faite  par 
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On  voit  que  la  Commission  temporaire  des  poids  et  mesures 
ne  s'occupait  guère  que  de  détails  admiaistratifs.  Hatiy,  son 
secrétaire,  fit  paraître  l'instruciion  (')qu'avail  annoncée  Monge 
(p.  54]  et  c'est  à  cela  que  se  bornèrent  ses  travaux  :  bientdt  elle 
cessa  même  de  s'assembler  (').  Elle  fut  définitive  ment  supprimée 
par  la  loi  du  18  germinal  an  III. 


du  cloiln  NotreDane;  «nlia  il  dicidc  .]u'aD  leur  iTinccri,  saui  ciution,  une  Kunine  de 
liooo'-.  Mu»  «ue  ciutlon  inéDM:  dnitnt  une  difficullé;  ]«•  ouvrier!  ne  II  iroureai  pu; 
c'eit  ua  naiivuu  retard.  Le  Conlte  décide  alon  I4  nnlâia)  qu«  luaSoix/'lenHit  ■niicëi 
■uiartittet,  i  chirgeleurd'ea  justiEer  l'emploi.  ■  {Jrtkittt  neUioiialft,  p'>,ianoD  118g.) 
(')  InancHon  nr  in  mtnrn  iitnUtê  di  la  grandrur  di  la  Ttm,  uHifarma  pour 
toute  la  n^HMifiie,  et  iiir  Iti  caleiiU  rtlatifi  à  leur  itrUiaii  dieimali,  par  la  Commiaaion 
lemporaire  det  poidi  el  naurei  ttpoblieainet.  «n  «écnlion  dci  décreli  de  la  Convention 
Natimale.  Édillon  orlgiaala.  A  Petit,  de  rinprimcrie  nationale  eiécmiTe  du  Louvre. 
An  11*  de  la  République  une  et  indiTi(ible.Ia-S>  de  xiiv  +  lUpagei,  luivieide  la  Tables 
(17  p«ge«|  de  réduciion  ei  1  planche  de  figures. 

mani  iiv  +  147  pages  si  lei  mèmea  Tablei  ie  réduction. 
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CHAPITRE  VI. 

REPRISE  DES  TRAVAUX  DE  LA  MÉRIDIENNE.    , 
LOI  DU   i8  GERMINAL  AN  III  (lygS  AVRIL  7). 
CRÉATION  DE  L'AGENCE  TEMPORAIRE  DES  POIDS  ET  MESURES; 

SA  SUPPRESSION. 

Delambre  avait  interrompu  la  mesure  des  triangles  depuis 
plus  d'un  an  ;  et  tous  les  travaux  étaient  en  suspens,  quand  ils 
furent  repris  en  vertu  de  la  loi  du  18  germinal  an  III,  rendue 
sur  le  rapport  du  même  Prieur  qui  avait  provoqué  Tarrété  du 
3  nîvôse  an  II. 

D'ailleurs  une  autre  circonstance  faisait  espérer  déjà  la  reprise 
des  opérations  géodésiques  (H  :  le  général  Calon,  membre  de  la 
Convention,  directeur  du  Dépôt  de  la  Guerre,  et  qui  dans  sa  jeu- 
nesse avait  été  employé  comme  ingénieur  à  la  Carte  de  Cassini, 
conçut  ridée  d'une  opération  géodésique. destinée  à  servir  de  fon- 
dement à  une  Carte  des  nouveaux  départements  de  la  France.  Il 
engagea  Méchain  et  Delambre  à  se  charger  des  triangles  princi- 
paux, en  attendant  la  reprise  de  la  méridienne.  Il  voulait  attacher 
au  Dépôt  de  la  Guerre  tous  les  savants  dont  les  travaux  pouvaient 
avancer  la  Géographie  (').   «  Il  écrivit  à  Méchain  et  il  me  fit 


*)    D'après  Delambre,  dans  Base  du  syst.   métriquet  t*  I|  p.  57  du  Discoars  prél.,  et 
dans  Histoirt  de  la  Metmre  de  la  Terre. 

(•)   P-'oir  Lalakdb,  Hist.  del'Jstr.,  p.  745. 
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chercher,  dit  Delambre  :  il  avait  demandé  à  Tartiste  Lenoir  en 
quelle  prison  j'étais  pour  m'en  faire  sortir;  on  lui  répondit  que 
j^^tais  libre  et  tranquille  à  la  campagne.  Il  nous  donna  le  titre 
d'astronomes  du  Dépôt  de  la  Guerre  (M.  Je  n*eus  pas  de  peine  à 
lui  persuader  que  pour  la  plus  parfaite  exécution  de  son  projet,  il 
fallait  d*abord  terminer  la  méridienne.  »  Les  dispositions  avaient 
été  prises  pour  le  printemps  de  Tan  III  [1795)  1*)]. 

En  même  temps,  la  question  des  nouvelles  mesures  était  agitée 
de  nouveau  devant  le  Comitéd'instruclion  publique  ;  C.-A.  Prieur 
(de  la  Côte-d*Or),  chargé  du  rapport,  le  présenta  à  la  séance  de 
la  Convention- du  11  veniôsean  III  (1795  mars  i)  : 

«  Parmi  les  heureux  changements  nés  de  la  Révolution,  il  en  est  un. 
dit-il  ('),  qui,  par  ses  rapports  moraux  et  politiques,  industriels  et  admi- 


(M  A  la  fin  4e  1796  (frimaire  an  V).  Delambre  avait  le  titre  d'ingcnieur-géographe  ;  il 
eut  ensuite  celui  d'ingénieur-astronome. 

(*]  L'Observatoire  de  Paris  a  reçu  récemment  de  M""*  Laugier  divers  papiers  relatifs  à 
la  méridienne  et  parmi  lesquels  se  trouvent  des  lettres  écrites  par  Calon  à  Delambre,  du 
17  thermidor  an  III  au  a  ventôse  an  V.  Celte  correspondance  montre  la  noble  passion  que 
mettait  Calon  à  pousser  à  l'achèvement  de  la  méridienne  ;  il  avança  parfois  de  sa  bourse 
l'argent  qui  manquait  à  Delambre. 

Le  37  thermidor  an  III.  il  lui  écrivait  :  ■  ...  Oui,  mon  cher  Delambre,  quoique  vous 
soyez  un  honorable  membre  du  Bureau  des  longitudes,  je  réclamerai  avec  constance  vo» 
bons  soins  pour  le  Dépôt  de  la  Guerre.  Je  tiens  donc  votre  parole  pour  dite;  tenez  mes 
sentiments  pour  assurés.  Votre  collègue  Laplace  a  usé  de  la  même  amitié  que  vous  à  mon 
égard.  11  restera  aussi  couché  sur  la  li&te  des  hommes  qui  vouent  leurs  lumières  au  per- 
fectionnement des  sciences  géographiques,  n 

D'abord  par  un  arrêté  du  Comité  de  salut  public  du  24  floréal  an  III,  puis  par  un  autre 
arrêté  du  Directoire  exécutif  du  33  floréal  an  IV,  Calon,  directeur  du  Dépôt  de  la  Guerre, 
fut  chargé  d'assurer  la  continuation  de  diverses  opérations  géodésiques,  entre  autres  de 
celles  de  la  méridienne.  Aussi,  fréquemment  on  le  trouve  sollicitant  soit  du  Comité  de  salut 
public,  soit  de  la  Commission  temporaire  des  poids  et  me<;ures,  Targent  nécessaire  pour 
continuer  le^  travaux  de  la  méridienne.  Si  l'on  songe  à  la  pénurie  de  ressources  avec 
laquelle  Delambre  eut  si  souvent  à  compter,  on  peut  penser  combien  lui  fut  précieux  Ic 
i'haleureux  appui  que  lui  prêta  Calon. 

(•)  Jnrien  Moniteur^  numéros  du  i3  et  du  14  octobre  1793;  RêimiiVfssiûn,  t.  XI X', 
p.  186  et   193. 
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nistratifSj  en  même  temps  que  par  son  influence  sur  les  sciences  exactes, 
sur  l'avancement  des  lumières  générales  et  sur  les  habitudes  de  la  société 
entière,  doit  être  considéré  comme  étant  d*une  grande  importance  pour  la 
République,  et  mérite  par  conséquent  de  fixer  Tattention  des  législateurs  : 
c'est  le  nouveau  système  des  poids  et  mesures.  L'Assemblée  constituante 
jetâtes  premiers  fondements  de  cette  régénération;  mais  il  semblait  réservé 
à  la  Convention  Nationale  de  terminer  celte  glorieuse  entreprise  :  elle 
acquerra  ce  nouveau  titre  à  la  reconnaissance  publique  qui  lui  est  due  pour 
ses  immenses  travaux;  elle  continuera  de  garantir  le  peuple  des  prestiges 
de  l'erreur  et  des  menées  des  fripons,  comme  elle  a  extirpé  les  dernières 
racines  de  la  tyrannie. 

a  Je  viens  donc,  au  nom  du  Comité  d'instruction  publique,  vous  pro- 
poser le  complément  nécessaire  au  renouvellement  des  poids  et  mesures, 
sans  lequel  cette  belle  opération  demeurerait  suspendue,  et  ne  produirait 
pas  TefTet  que  Ton  attend  de  vos  décrets  antérieurs. 

•  Aux  considérations  morales  b'en  joignent  de  politiques  qui  ne  sont  pas 
moins  intéressantes.  L'unité  de  la  République  exige  qu'il  y  ait  unité  dans 
les  poids  et  mesures,  comme  il  y  a  uniié  dans  les  monnaies,  unité  dans 
le  langage,  unité  dans  la  législation,  unité  dans  le  gouvernement,  enfin 
unité  d'intérêt  pour  se  défendre  des  ennemis  du  dehors  et  pour  marcher 
ensemble  à  tous  les  genres  de  prospérité.  Comment  les  amis  de  l'égalité 
pourraient-ils  souffrir  une  bigarrure  si  incommode  de  mesures  qui  con- 
sen-ent  encore  le  souvenir  du  honteux  servage  féodal r  et  quelle  contradic- 
lioa  n'est-ce  pas  pour  des  républicains  d'évaluer  leurs  champs  avec  l'arpent 
royal,  ou  de  manier  une  toise,  un  pied  de  roi,  tandis  qu'ils  ont  voué  à 
['exécration   jusqu'à    la  dénomination   de  la  tyrannie,  quelle  qu'elle  soit. 

<*  Il  s'agit  aujourd'hui  de  reprendre  l'opération  au  point  où  elle  est 
restée,  d*y  ajouter  ce  qui  doit  la  terminer  entièrement,  et  en  même  temps 
d'adopter  quelques  modifications  qui,  en  mettant  plus  d'accord  dans  l'en- 
semble, en  rendront  le  résultat  plus  heureux. 

>  Deux  conditions  principales  étaient  désirées  depuis  longtemps  pour  un 
nouveau  système  de  mesures  : 

9  La  première,  de  la  faire  dépendre  d'une  seule  unité  naturelle,  invariable, 
évaluée  avec  la  plus  grande  précision,  et  telle  que,  dans  tous  les  lieux  et  dans 
les  temps  les  plus  reculés,  on  pût  la  retrouver  exactement  la  même  :  le  quart 
du  méridien  terrestre  a  été,  comme  l'on  sait,  adopté  pour  cette  unité. 
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»  La  seconde  condition  était  de  former  de  toutes  les  mesures  de  même 
genre  une  seule  série  de  décimales^  afin  que  les  calculs  devinssent  aussi 
simple» que  ceux  des  nombres'qui  ne  seront  accompagnés  ni  de  fractions, 
ni  de  sous-espèces.  Cette  innoviition  devait  produire  surtout  l'avantage  de 
rendre  praticablea  pour  beaucoup  de  citoyens  la  plu|>art  de  ces  calculs 
qu'ils  ne  peuvent  exécuter  à  cause  de  leur  complication.  Jusqu*à  présent 
il  leur  a  fallu  ou  s'en  rapporter  à  d*autres  sur  ces  objets,  ou  y  renoncer 
entièrement,  et  dans  tous  les  cas  c'est  pour  eux  une  dépendance  très-désa- 
gréable ou  nuisible  à  leurs  intérêts. 

»  Les  détails  techniques  qui  tiennent  à  cette  grande  opéi'ation  me  semblent 
devoir  être  réservés  pour  une  note  instructive  à  joindre  à  ce  rapport.  Si, 
lors  de  Texamen  des  articles  du  projet  de  décret,  il  devenait  nécessaire  de 
développer  quelques-uns  des  moyens  d'exécution  qu'il  contient,  j'en  don- 
nerais les  explications  qui  me  paraîtront  propres  à  en  faire  sentir  la  liaison 
et  la  convenance,  en  rappelant  les  objets  que  l'on  pourrait  avoir  perdus 
de  vue. 

»  Relativement  à  la  partie  administrative  proprement  dite,  il  faut  observer 
que  c'est  de  la  création  d'une  agence  temporaire,  et  du  zèle  qu'elle  mettra 
dans  ses  fonctions,  que  dépend  presque  entièrement  le  succès  de  l'opéra- 
tion, c'est-à-dire  le  renouvellement  certain  et  prochain  des  poids  et  mesures 
dans  toute  la  France. 

»  Votre  Comité  d*instruction  publique  a  senti  combien  il  était  important 
de  faire  un  bon  choix  pour  les  membres  qui  doivent  former  la  nouvelle 
administration.  Joindre  à  la  pureté  l'intelligence,  l'activité,  les  talents,  et  une 
grande  affection  pour  le  travail  qui  leur  sera  con6é,  voilà  la  garantie  de  la 
réussite;  mais  cela  ne  dispense  pas  des  précautions  à  prendre  dans  la 
délégation  des  fonctions,  et  de  la  surveillance  continue  qui  doit  en  suivre 
l'exercice;  c'est  sur  cela  que  votre  Comité  d'instruction  publique  s'esc 
concerté  avec  celui  des  finances,  qui  a  nommé  plusieurs  de  ses  membres 
pour  prendre  connaissance  de  cet  objet,  et  c'est  le  résultat  de  leur  examen 
commun  que  j'ai  à  vous  offrir. 

>>  Il  ne  faut  pas  juger  deTagence  temporaire  des  poids  et  mesures  par  ce 
que  l'on  connaît  du  service  des  autres  agences  placées  sous  les  Commissions 
executives.  Ici  le  nom  ne  fait  rien  à  la  chose;  on  aurait  pu  choisir  celui 
de  directoire,  de  commissariat,  ou  un  autre  encore  :  peu  importe.  Ce  qu'il 
est  utile  de  considérer,  c*est  que  la  nature  des  fonctions  de  l'agence  pro- 
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posée  tient  à  la  nature  de  Topération  dont  elle  doit  être  chargée  :  elle  a 
son  caractère  propre;  elle  a  aussi  des  parties  qui  se  rapportent  à  des 
administrations  différentes,  et  qui  cependant  doivent  ici  être  réunies  dans 
une  seule.  Instruction,  sciences,  arts,  commerce,  police,  tout  cela  entre 
daas  le  renouvellement  des  poids  et  mesures. 

»  L'organisation  proposée  ne  surcharge  pas  celle  du  gouvernement,  c*est 
uo  appendice  qui  ne  cause  ni  complication  ni  entraves.  D^ailleurs  son 
existence  est  bien  passagère,  puisqu'avec  de  l'activité  une  année  peut  suf- 
fire pour  terminer  ou  avancer  beaucoup  l'opération.  Remarquez  aussi 
qu'elle  va  se  faire  dans  un  temps  où  le  gouvernement  lui-même  n'est 
qu'un  provisoire  qu'il  faudra  par  la  suite  régulariser.  On  doit  donc  se 
hâter  d'achever  ces  grandes  créations  qui  sont  incompatibles  avec  le  ser- 
vice ordinaire.  Le  renouvellement  des  poids  et  mesures  est  indispensable; 
il  faut  pour  cela  des  moyens  efficaces;  il  fsut  aussi  que  ces  moyens  soient 
différents  de  ceux  employés  jusqu'à  présent,  puisqu'ils  n'ont  pas  suffi. 

n  La  Commission  temporaire  était  composée  de  douze  hommes  très 
savants  et  justement  célèbres;  mais,  par  l'organisation  même  de  cette 
Commission,  ils  étaient  plutôt  portés  vers  des  objets  scientifiques  que  vers 
la  partie  administrative.  La  plupart  avaient  d'ailleurs  et  ont  encore 
d'autres  fonctions  très  importantes  à  remplir,  et  qui  occupent  presque 
tout  leur  temps.  La  guerre  et  d'autres  circonstances  ont  apporté  des  obsta-> 
des  qui  ont  mis  forcément  dans  une  sorte  de  stagnation  les  travaux  com- 
mencés. Il  faut  les  en  retirer  par  une  activité  nouvelle.  C'est  en  resserrant 
le  principe  de  l'action  qu'on  le  rendra  plus  énergique.  Voilà  pourquoi  on 
propose  de  confier  cette  direction  à  trois  hommes  déjà  préparés  à  cette 
grande  opération  et  qui  s'empresseront  de  satisfaire  à  oe  que  l'opinion 
publique  et  la  Convention  attendent  d'eux. 

»  Une  partie  considérable  de  leur  occupation  consistera  dans  l'examen  de 
diverses  questions  importantes;  ce  sont  des  problèmes  à  résoudre  et  qui 
sont  indispensables.  Ils  auront  besoin  du  concours  des  lumières  en  diffé- 
rents genres  :  tout  a  été  disposé  en  conséquence. 

M  Enfin,  quant  à  la  dépense,  s'il  n'est  pas  possible  de  l'évaluer  exactement, 
il  est  du  moins  des  limites  dans  lesquelles  on  peut  toujours  se  renfermer. 
II  n'est  pas  question  de  faire  payer  à  la  nation  le  renouvellement  des 
mesures  de  tous  les  citoyens;  il  faut  cependant  que  ce  renouvellement  ait 
Heu;  il  faut  l'encourager,  le  faciliter,  afin  qu'il  s'achève  sous  peu  de  temps» 
comme  tous  les  autres  mouvements  révolutionnaires. 
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»  L'argent  qui  y  sera  employé  n'est  pas  une  charge  annuelle  pour  le  trésor 
public;  elle  n'aura  lieu  qu'une  seule  fois.  L'occasion  ne  s'en  représentera 
jamais,  et  si  on  la  laissait  échapper,  tout  ce  que  l'on  a  fait  jusqu'à  pré- 
sent serait  en  pure  perte  et  ne  ferait  qu'augmenter  la  complication  de 
choses  que  l'on  cherche  à  anéantir.  Cette  dépense  est  un  capital,  mais  un 
capital  bien  placé.  En  effet,  soutenir  la  morale  publique,  perfectionner  les 
arts^  nationaliser  une  fabrication  considérable  qui  nous  rédime  de  l'étran- 
ger, enfin  mettre  l'instruction  à  la  portée  du  plus  grand  nombre  de 
citoyens,  ne  sont  pas  des  avantages  que  l'on  doive  regretter  d'acheter  au 
prix  de  quelque  argent.  On  ne  peut  pas  faire  de  grandes  choses  sans  des 
moyens  proportionnés  :  plus  ils  seront  grands  et  bien  choisis,  p'us  ils 
seront  efficaces.  L'intérêt  de  la  République  et  sa  dignité,  sous  plusieurs 
rapports,  exigent  que  Ton  exécute  la  réformation  des  poids  et  mesures. 
Que  la  Convention  Nationale  manifeste  solennellement  sa  volonté  de  l'ef- 
fectuer; mais  ne  souffrons  pas  que  la  cupidité  s'éveille  pour  abuser  de.s 
egcouragements  qui  seront  ofïerts. 

»)  Il  a  paru  qu'il  sérail  convenable  d'affecter  provisoirement  Sooooo  livres 
à  cette  opération.  L'emploi  en  sera  réglé  de  la  manière  la  plus  utile,  et  le 
compte  qui  en  sera  rendu  fera  juger  de  ce  qui  restera  à  faire  pour  obtenir 
un  succès  complet.  D'ailleurs,  en  surveillant  les  opérations,  vos  Comités 
en  apprécieront  les  progrès,  môme  dès  les  premiers  résultats. 

«  La  Convention  Nationaleavait  ordonné  qu'au  i"juillei  1794  (c'est-à-dire 
au  i3  messidor  dernier),  l'usage  des  anciens  poids  et  mesures  serait  tota- 
lement aboli,  et  que  les  citoyens  seraient  tenus  d'employer  les  nouveaux 
dans  toutes  leurs  transactions.  Mais,  pour  remplir  cette  obligation,  la 
condition  essentielle  était  évidemment  que  la  fabrication  des  nouveaux 
poids  et  mesures  les  eût  assez  multipliés  pour  que  chacun  pût  s'en  procurer. 
Les  circonstances  n'ont  pas  permis  d'atteindre  ce  but.  On  sent  combien 
la  guerre  a  dû  y  influer,  ne  fût-ce  que  par  l'occupation  qu'elle  a  donnée  à 
presque  tous  les  hommes  capables  de  rendre  des  services  à  la  patrie  par 
leurs  talents.  D'ailleurs,  l'emploi  des  matières  et  des  ouvriers  était  requis 
pour  les  besoins  les  plus  impérieux.  Aujourd'hui  ces  raisons  n'existent  plus 
au  même  degré,  et  le  moment  devient  plus  favorable  pour  reprendre  des 
opérations  qui  tiennent  encore  aux  changements  de  la  Révolution,  et  que 
l'intérêt  de  la  République  exige  de  terminer  à  l'époque  où  le  calme  va  tout 
faire  rentrer  dans  une  situation  plus  ordinaire. 

»)  Cependant,  malgré  les  interruptions  forcées  dont  je  viens  de  parler,  vos 
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Comités  n'ont  pas  cessé  de  s*occuper  des  poids  et  mesures;  c'est  en  appro- 
fondissant cet  objet  qu'ils  ont  pu  en  mûrir  les  moyens  d*exécution,  et  tout 
leur  présage  qu'ils  réussiront  par  l'impulsion  nouvelle  que  la  Convention 
Nationale  va  leur  donner.  » 

Suit  un  projet  de  décret  qui  fut  adopté  sans  discussion  dans 
la  séance  du  i8  germinal,  et  qui  est  ainsi  devenu  la  loi  suivante  : 


Loi  du  i8  gbrminal  an  III  (7  avril  1793}  sur  les  nouveaux  poids 

ET    MESURES. 

a  La  Convention  Nationale,  voulant  assurer  au  peuple  français  le  bienfait 
des  poids  et  mesures  uniformes  et  invariables,  précédemment  décrétés,  et 
prendre  les  moyens  les  plus  efficaces  pour  en  faciliter  l'introduction  dans 
loute  la  République,  après  avoir  entendu  le  rapport  de  son  Comité  d'in- 
siruction  publique,  décrète  ce  qui  suit  : 

••  Article  premier.  —  L'époque  prescrite  par  le  décret  du  1"  août  I7g3 
(vieux  style)  pour  l'usage  des  nouveaux  poids  et  mesures  est  prorogée, 
quant  à  sa  disposition  obligatoire,  jusqu'à  ce  que  la  Convention  Nationale 
7  ait  statué  de  nouveaa  en  raison  des  progrès  de  la  fabrication  :  les 
citoyens  sont  cependant  invités  de  donner  une  preuve  de  leur  attache- 
ment à  l'unité  et  à  l'indivisibilité  de  la  République  en  se  servant  dès  à 
présent  des  nouvelles  mesures  dans  leurs  calculs  et  transactions  commer- 
ciales. 

u  ART.  2.  —  Il  n'y  aura  qu'un  seul  étalon  des  poids  et  mesures  pour 
toute  la  République  :  ce  sera  une  règle  de  platine  sur  laquelle  sera  tracé 
le  mètre  qui  a  été  adopté  pour  l'uniié  fondamentale  de  tout  le  système  des 
mesures. 

»  Cet  étalon  sera  exécuté  avec  la  plus  grande  précision,  d'après  les 
expériences  et  les  observation.^  des  commissaires  chargés  de  sa  détermi- 
nation; il  sera  déposé  près  du  Corps  Législatif,  ainsi  que  le  procès- vei  bal 
des  opérations  qui  auront  servi  à  le  déterminer,  afin  qu'on  puisse  les 
vérifier  dans  tous  les  temps. 

B  Art.  3. —  Il  sera  envoyé  dans  chaque  chef-lieu  de  district  un  modèle 
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coaforme  à  Tétalon  prototype  dont  il  vient  d'être  parlé,  et  en  outre  un 
modèle  de  poids  exactement  déduit  du  système  des  nouvelles  mesures.  Ces 
modèles  serviront  à  la  fabrication  de  toutes  les  sortes  de  mesures  em- 
ployées aux  usages  des  citoyens. 

»  Art.  4.  —  L'extrême  précision  qui  sera  donnée  à  Tétalon  en  platine  ne 
pouvant  pas  influer  sur  Texactitude  des  mesures  usuelles,  ces  mesures  con- 
tinueront d'être  fabriquées  d'après  la  longueur  du  mètre  adopté  par  les 
décrets  antérieurs. 

»  Art.  5.  —  Les  nouvelles  mesures  seront  distinguées  dorénavant  par  le 
surnom  de  républicaines;  leur  nomenclature  est  définitivement  adoptée 
comme  il  suit  : 

»  On  appellera  :. 

Mètre,  la  mesure  de  longueur  égale  à  la  dix-millionième  partie  de  Tare 
du  méridien  terrestre  compris  entre  le  pôle  boréal  et  Téquateur. 

Are,  la  mesure  de  superficie,  pour  les  terrains,  égale  à  un  carré  de 
dix  mètres  de  côtés. 

Stère,  la  mesure  destinée  particulièrement  aux  bois  de  chauffage,  et 
qui  sera  égaie  au  mètre  cube. 

Litre,  la  mesure  de  capacité,  tant  pour  les  liquides  que  pour  les  ma- 
tières sèches,  dont  la  contenance  sera  celle  du  cube  de  la  dixième 
partie  du  mètre. 

Gramme,  le  poids  absolu  d'un  volume  d'eau  pure  égal  au  cube  de  la 
centième  partie  du  mètre,  et  à  la  température  de  la  glace  fondante. 

t  Enfin,  l'unité  des  monnaies  prendra  le  nom  d^  franc,  pour  remplacer 
celui  de  livre  usité  jusqu'aujourd'hui. 

»  Art.  6.  —  La  dixième  partie  du  mètre  se  nommera  décimètre  et  sa  cen- 
tième partie  centimètre, 

»  On  appellera  décamètre  une  mesure  égale  à  dix  mètres  :  ce  qui  fournit 
une  mesure  très  commode  pour  l'arpentage. 

»  Hectomètre  stgaihera  la  longueur  de  cent  mètres. 

»  Enfin,  kilomètre  et  mjTÎamètre  seront  des  longueurs  de  mille  et  dix 
mille  mètres,  et  désigneront  principalement  les  mesures  itinéraires. 

»  Art.  7.  —  Les  dénominations  des  mesures  des  autres  genres  seront  dé- 
terminées d'après  les  mêmes  principes  que  celles  de  l'article  précédent  : 


y 
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»  Ainsi,  décilitre  sera  une  mesure  de  capacité  dix  fois  plus  petite  que 
le  litre;  centigramme  sera  la  centième  partie  du  poids  d'un  gramme. 

9  On  dira  de  même  décalitre  pour  désigner  une  mesure  contenant  dix 
litres;  hectolitre,  pour  une  mesure  égale  à  cent  litres.  Un  kilogramme 
sera  un  poids  de  mille  grammes. 

s  On  composera  d*ane  manière  analogue  les  noms  de  toutes  les  autres 
mesures. 

»  Cependant,  lorsqu'on  voudra  exprimer  les  dixièmes  ou  les  centièmes  du 
franc,  unité  des  monnaies,  on  se  servira  des  mots  décime  et  centime,  déjà 
reçus  en  vertu  des  décrets  antérieurs. 

9  \aT.  8.  —  Dans  les  poids  et  mesures  de  capacité,  chacune  des  mesures 
décimales  de  ces  deux  genres  aura  son  double  et  sa  moitié,  afin  de  donner  à  la 
vente  des  divers  objets  toute  la  commodité  que  l'on  peut  désirer.  Il  y  aura 
donc  le  double  litre  et  le  demi-litre,  le  doublé  hectogramme  et  le  demi- 
hectogramme,  et  ainsi  des  autres  ('). 

B  Art.  9.  —  Pour  rendre  le  remplacement  des  anciennes  mesures  plus  facile 
et  moins  dispendieux,  il  sera  exécuté  par  parties  et  à  différentes  époques. 
Ces  époques  seront  décrétées  par  la  Convention  Nationale  aussitôt  que  les 
mesures  républicaines  se  trouveront  fabriquées  en  quantités  suffisantes,  et 
que  tout  ce  qui  tient  à  l'exécution  de  ces  changements  aura  été  disposé. 

•  Le  nouveau  système  sera  d'abord  introduit  dans  les  assignats  et  mon- 
naies, ensuite  dans  les  mesures  linéaires  ou  de  longueur  et  progressive- 
ment étendu  à  toutes  les  autres. 

»  Art.  10.  —  Les  opérations  relatives  à  la  détermination  de  l'unité  des 
mesures  de  longueur  et  de  poids,  déduite  de  la  granxieur  d«  la  Terre, 
commencées  par  FAcadémie  des  Sciences  et  suivies  par  la  Commission 
temporaire  des  mesures,  en  conséquence  des  décrets  des  8  mai  1790 
et  i*raoût  1791  (vieux  style),  seront  continuées  jusqu'à  leur  entier  achè- 
vement par  des  commissaires  particuliers,  choisis  principalement  parmi  les 
savants  qui  y  ont  concouru  jusqu'à  présent,  et  dont  la  liste  sera  arrêtée 
par  le  Comité  d'instruction  publique.  Au  moyen  de  ces  dispositions,  l'admi- 
nistration dite  Commission  temporaire  des  poids  et  mesures  est  supprimée. 


{*)  On  voit  que  cette  loi  modifiait  profondément  la  nomenclatnre  adoptée  précédein- 
ment.  Foir  à  ce  sojet  le  Chap.  Vil,  p.  80. 
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»  Art.  II.  —  Il  sera  formé  en  remplacement  une  Agence  temporaire  com- 
posée de  trois  membres,  et  qui  sera  chargée,  sous  l'autorité  de  la  Commis- 
sion d'instruction  publique^  de  tout  ce  qui  concerne  le  renouvellement  des 
poids  et  mesures,  sauf  les  opérations  confiées  aux  commissaires  particu- 
liers dont  il  est  parlé  dans  l'article  précédent. 

»  Les  membres  de  cette  Agence  seront  nommés  par  la  Convention  Natio- 
nale, sur  la  proposition  de  son  Comité  d'instruction  publique.  Leur  traite- 
ment sera  réglé  par  ce  comité  en  se  concertant  avec  celui  des  finances. 

»  Art.  12.  —  Les  fonctions  principales  de  l'Agence  temporaire  seront  : 

»  I*  De  rechercher  et  employer  les  moyens  les  plus  propres  à  faciliter 
la  fabrication  des  nouveaux  poids  et  mesures  pour  les  usages  de  tous  les 
citoyens  ; 

»  2*  De  pourvoir  à  la  confection  et  à  Tenvoi  des  modèles  qui  doivent 
servir  à  la  vérification  des  mesures  dans  chaque  district; 

»  3*  De  faire  composer  et  de  répandre  les  instructions  convenables  pour 
apprendre  à  connaître  les  nouvelles  mesures  et  leurs  rapports  avec  les  an- 
ciennes ; 

»  4*  De  s'occuper  des  dispositions  qui  deviendraient  nécessaires  pour  régler 
l'usage  des  mesures  républicaines  et  de  les  soumettre  au  Comité  d'instruc- 
tion publique,  qui  en  fera  rapport  à  la  Convention  Nationale; 

»  5*  D'arrêter  les  états  de  dépenses  de  toutes  les  opérations  qu'exigeront 
la  détermination  et  l'établissement  des  nouvelles  mesures,  afin  que  ces 
dépenses  puissent  être  acquittées  par  la  Commission  d'instruction  pu- 
blique; 

»  6"  Enfin,  de  correspondre  avec  les  autorités  constituées  et  les  citoyens 
dans  toute  la  République,  sur  tout  ce  qui  sera  utile  pour  hâter  le  renou- 
vellement des  poids  et  mesures. 

»  Art.  i3.  —  La  fabrication  des  mesures  républicaines  sera  fsiite,  autant 
qu'il  sera  possible,  par  des  machines,  afin  de  réunir  à  l'exactitude  la  facilité 
et  la  célérité  dans  les  procédés,  et  par  conséquent  de  rendre  l'achat  des 
mesures  d'un  prix  médiocre  pour  les  citoyens. 

p  Art.  14.  —  L'Agence  temporaire  favorisera  la  recherche  des  machines 
les  plus  avantageuses  :  elle  en  commandera,  s'il  en  est  besoin,  aux  artistes 
les  plus  habiles,  ou  les  proposera  au  concours  suivant  les  circonstances. 
Elle  pourra  aussi  accorder  des  encouragements  ou  avances,  matières  ou 
machines,    aux    entrepreneurs  qui  prendraient  des  engagements   convc- 
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nables  pour  quelque   partie  importante  de  la  fabrication   des  nouveaux 
poids  et  mesures. 

4  Mais,  dans  tous  ces  cas,  l'Agence  sera  tenue  de  prendre  l'autorisation 
du  Comité  d'instruction  publique. 

d  Akt.  i5.  —  L'Agence  temporaire  déterminera  les  formes  des  différentes 
sortes  de  mesures,  ainsi  que  les  matières  dont  elles  devront  être  faites,  de 
manière  que  leur  usage  soit  le  plus  avantageux  possible. 

9  Art.  16.  —  Il  sera  .rave  sur  chacune  de  ces  mesures  leur  nom  parti- 
culier; elles  seront  marquées  en  outre  d'un  poinçon  de  la  République  qui 
eo  garantira  l'exactitude. 

9  Art.  17.  —  Il  y  aura  à  cet  effet,  dans  chaque  district,  des  vérificateurs 
chargés  de  l'apposition  du  poinçon.  La  détermination  de  leur  nombre  et 
de  leurs  fonctions  fera  partie  des  règlements  que  l'Agence  préparera,  pour 
cire  ensuite  soumis  à  la  Convention  Nationale  par  son  Comité  d'instruction 
publique. 

»  Art.  18.  —  Le  choix  des  mesures  appropriées  ,k  chaque  espèce  de 
marchandise  aura  lieu  de  manière  que,  dans  les  cas  ordinaires,  on  n'ait 
pas  besoin  de  fractions  plus  petites  que  les  centièmes. 

9  L'Agence  recherchera  les  moyens  de  remplir  cet  objet,  en  s'écartant  le 
moins  possible  des  usages  du  commerce. 

--  Art.  19.  —  Au  lieu  des  tables  des  rapports  entre  les  anciennes  et  les 
nouvelles  mesures,  qui  avaient  été  ordonnées  parle  décret  du  8  mai  1790, 
il  sera  fait  des  échelles  graphiques  pour  estimer  ces  rapports  sans  avoir 
besoin  d'aucun  calcul.  L'Agence  est  chargée  de  leur  donner  la  forme  la 
plus  avantageuse,  d*en  indiquer  la  méthode,  et  de  la  répandre  autant  qu'il 
sera  nécessaire. 

'  Art.  20.  —  Pour  faciliter  les  relations  commerciales  entre  la  France 
et  les  nations  étrangères,  il  sera  composé,  sous  la  direction  de  l'Agence,  un 
ouvrage  qui  offrira  les  rapports  des  mesures  françaises  avec  celles  des 
principales  villes  de  commerce  des  autres  peuples. 

•  Art.  21.  —  Pour  subvenir  à  toutes  les  dépenses  relatives  à  l'établisse- 
ment des  nouvelles  mesures,  ainsi  qu'aux  avances  indispensables  pour  le 
succès  de  cette  opération,  il  y  sera  affecté  provisoirement  un   fonds  de 
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3oo  ooo  livres,  que  la  trésorerie  nationale  tiendra  à  cet  effet  à  la  disposi* 
tion  de  la  Commission  d'instruction  publique. 

»  Art.  22.  —  La  disposition  de  la  loi  du  4  frimaire  an  2*,  qui  rend  obli- 
gatoire l'usage  de  la  division  décimale  du  jour  et  de  ses  parties,  est  sus- 
pendue indéfiniment. 

»  Art.  23.  —  Les  articles  des  lois  antérieures  au  présent  décret,  et  qui 
y  sont  contraires,  sont  abrogés. 

»  Art.  24.  —  Aussitôt  après  la  publication  du  présent  décret,  toute  fabri- 
cation des  anciennes  mesures  est  interdite  en  France,  ainsi  que  toute  im- 
portation des  mêmes  objets  venant  de  l'étranger,  à  peine  de  confiscation 
et  d'une  amende  du  double  de  la  valeur  desdits  objets. 
-  »  La  Commission  des  administrations  civiles,  police  et  tribunaux,  et  celle 
des  revenus  nationaux  sont  chargées  de  l'exécution  du  présent  article. 

))  Art.  25.  —  Dès  que  l'étalon  prototype  des  mesures  de  la  République 
aura  été  déposé  au  Corps  Législatif  par  les  commissaires  chargés  de  sa 
confection,  il  sera  élevé  un  monument  pour  le  conserver  et  le  garantir  de 
l'injure  des  temps. 

»  L'Agence  temporaire  s'occupera  d'avance  du  projet  de  ce  monument, 
destiné  à  consacrer  de  la  manière  la  plus  indestructible  la  création  de  la 
république,  les  triomphes  du  peuple  français,  et  l'état  d'avancement  où  les 
lumières  sont  parvenues  dans  son  sein. 

»  Art.  26.  —  Le  Comité  d'instruction  publique  est  chargé  de  prendre 
tous  les  moyens  de  détail  nécessaires  pour  l'exécution  du  présent  décret 
et  l'entier  renouvellement  des  poids  et  mesures  dans  toute  la  République. 

»  Il  proposera  successivement  à  la  Convention  les  dispositions  législatives 
qui  devront  en  dépendre. 

i>  Art.  27.  —  L'Agence  temporaire  rendra  compte  de  ses  opérations  à  la 
Commission  d'instruction  publique  et  au  Comité  de  ce  nom  avec  lequel 
elle  pourra  correspondre  directement  pour  la  célérité  des  opérations. 

»  Art.  28.  —  Il  est  enjjoint  à  toutes  les  autorités  constituées,  ainsi  qu'aux 
fonctionnaires  publics,  de  concourir  de  tout  leur  pouvoir  à  l'opération 
importante  du  renouvellement  des  poids  et  mesures.  » 

En  conséquence  de  Tarticle  1 1,  la  Convention,  par  décret  du 
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21  germinal  suivant  fio  avril  Î795),  nomma  comme  membres  de 
TAgence  temporaire  le  géomètre  Legendre,  Charles- Etienne 
Cocquebert  et  François  Gattey  :  ce  sont  principalement  eux  qui 
disposaient  des  fonds  nécessaires  à  la  continuation  des  opéra- 
tions (§  5  de  Fart.  12  de  la  loi  du  18  germinal}. 

Cette  Agence  envoya  aux  corps  administratifs  une  circulaire 
pour  les  inviter  à  une  correspondance  active  sur  la  question  des 
poids  et  mesures,  et  pour  leur  adresser  une  série  de  questions. 

«  Elle  a,  dit  Prieur  (*),  fait  des  invitations  aux  artistes;  elle  a  fréquem- 
ment communiqué  avec  eux,  soit  isolément,  soit  en  les  réunissant;  elle  a 
usé  de  la  faculté  qui  lui  était  donnée  de  distribuer  à  propos  quelques  en- 
couragements, de  faire  des  avances  à  ceux  qui  en  avaient  besoin  pour 
commencer  leur  travail;  elle  a  passé  des  marchés  pour  des  livraisons  de 
mesures  à  des  conditions  avantageuses;  elle  a  procuré  à  ceux  qui  ont  en- 
trepris des  machines,  quelque  partie  de  fabrication  ou  de  fourniture,  toutes 
les  facilités  qui  ont  dépendu  d*elle,  autant  que  l'ont  permis  les  circonstances 
pénibles  dans  lesquelles  on  se  trouve  relativement  au  prix  excessif  des  den- 
rées, des  matières  et  de  la  main-d'oeuvre. 

•  En6n,elle  élabore  à  l'avance  toutes  les  parties  qui  tiennent  à  Pexécution 
de  cette  grande  réforme,  dont  il  était  réservé  à  la  France  libre  et  républi- 
caine de  donner  le  premier  exemple  aux  autres  nations. 

»  Les  travaux  de  l'Agence  temporaire,  dont  j'ai  déjà  donné  une  idée  bien 
sommaire,  se  sont  portés  particulièrement  sur  ce  qu'il  y  avait  à  faire  pour 
renouveler  les  mesures  à  Paris  et  dans  le  département  de  la  Seine....  Ainsi, 
l'Agence  a  dû  principalement  prendre  les  moyens  de  procurer  aux  mar- 
chands une  quantité  suffisante  de  mesures  propres  à  faire  la  fonction 
d'aunes.  Le  mètre  se  prête  parfaitement  à  cette  destination.... 

•  Cette  quantité  de  mètres  nécessaire  a  été  évaluée,  par  approximation, 
d'après  des  renseignements  pris  dans  les  sections  de  Paris.  Il  a  été  en  con- 


(*)  Séance  de  la  Convention  du  i"  vendémiaire  an  IV.  [jénrien  Moniteur,  numéro  du 
4  vendémiaire,  oa  Kéimpr.^  t.  XXVI,  p.  27  et  suiv.  Ra^ort  fait  au  nom  du  Comité 
d'instruction  publique  et  servant  d* exposé  des  motifs  à  la  loi  du  i*'' vendémiaire  an  IV 
(1795  sept.  33).] 
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séquence  passé  des  marchés  avec  différents  citoyens  pour  des  livraisons 
prochaines.  On  a  reçu  des  soumissions  aux  conditions  les  moins  oné- 
reuses, soit  pour  la  fourniture  seule  des  bois,  soit  pour  appliquer  les  divi- 
sions et  les  autres  accessoires. 

u  Au  moyen  de  tout  ce  qui  a  été  préparé,  l'Agence  temporaire  estime  que 
les  mètres  peuvent  être  substitués  aux  aunes  le  i*'  frimaire  prochain,  à 
Paris,  et  dix  jours  après  dans  le  reste  du  département  de  la  Seine. 

>  L'Agence  se  plaît  à  rendre  hommage  aux  talents  et  au  zèle  de  plusieurs 
artistes  qui  ont  concouru  directement  à  ces  travaux.  Votre  Comité  d'in- 
struction publique  a  pensé  que  cette  récompense  honorable  leur  était  due, 
d'être  désignés  à  la  Convention  Nationale.  Ce  sont  les  citoyens  Lenoir, 
Fortin,  Kuth,  Jecker,  Tourroude,  Charpentier,  Merklein,  Fourché,  les 
frères  Dumotier  et  plusieurs  autres....  Il  devient  indispensable  de  mettre 
en  ce  moment  une  nouvelle  somme  de  Sooooo  livres  à  la  disposition  de 
la  Commission,  pour  subvenir  aux  dépenses  urgentes;  caria  première  que 
vous  avez  accordée  par  le  décret  du  18  germinal  est  presque  entièrement 
épuisée,  et  le  service  courant  serait  entravé  si  vous  n*y  ajoutiez  un  supplé- 
ment. On  ne  doit  pas  être  étonne  de  cette  nécessité,  si  Ton  considère  quel 
a  été  depuis  plusieurs  mois  le  renchérissement  prodigieux  des  matières 
premières,  des  denrées  et  de  la  main-d'œuvre.  Au  reste,  le  Comité  peut 
assurer  la  Convention  que  TAgence  n'a  agi  qu'avec  la  plus  sévère  économie, 
que  les  fonds  n'ont  été  employés  qu'à  ce  qui  dépend  évidemment  des  opé- 
rations qui  lui  ont  été  confiées;  enfin,  que  ce  sera  au  zèle,  aux  soins  assi- 
dus et  à  l'intelligence  que  cette  administration  met  dans  son  travail,  que 
l'on  sera  principalement  redevable  de  la  réussite.  » 

Lorsque  TAgence  disposa  d'un  assez  grand  nombre  de  nou- 
velles mesures,  on  dut  songer  à  les  substituer  aux  anciennes  :  tel 
fut  le  but  delà  loi  du  i®*"  vendémiaire  an  IV  (1795  sept.  23), 
proposée  par  le  Comité  d'instruction  publique,  dont  Prieur  fut 
l'organe.  , 

Cette  loi  décide  sagement  que  la  substitution  ne  se  fera  pas  en 
bloc  pour  toutes  les  mesures  et  pour  tous  les  arrondissements, 
mais  qu'elle  sera  étendue  graduellement  aux  diverses  espèces  de 
mesures  et  aux  divers  arrondissements,  à  la  discrétion  du  Direc- 
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toire,  à  mesure  que  la  fabrication  le  permettra  ;  on  pense  toute- 
fois que  la  substitution  sera  complète  dans  deux  années,  le  i  ''  ven- 
démiaire an  VI. 

La  loi  du  17  frimaire  an  II  (1793  déc.  7)  avait  déjà  introduit 
la  réforme  relativement  aux  monnaies.  Maintenant  on  Tétend 
aux  mesures  de  longueur,  en  commençant  par  Paris,  oîi  le  mètre 
deviendra  obligatoire  à  partir  du  i''  nivôse  an  IV  (1795  déc.  22). 

On  voit  que  le  fonctionnement  de  l'Agence  temporaire  absor- 
bait des  ressources  considérables,  à  un  moment  où  l'État  était 
très  obéré.  Bientôt  on  lui  reprocha  de  s^étre  laissé  envahir  par  la 
bureaucratie  (*).  En  outre,  son  nom  lui  faisait  peut-être  parta- 
ger la  défaveur  qui  s'attachait  alors  à  un  grand  nombre  d'autres 
agences^  formées  de  divers  côtés,  le  12  germinal  an  II  (1794 
avril  i),  lors  de  la  suppression  des  ministères,  et  qui  s'étaient 
emparées  arbitrairement  des  plus  beaux  édifices,  «  détruisant  et 
construisant,  sans  motif  que  de  frivoles  convenances,  ou  le  ca- 
price; multipliant,  puis  changeant  les  destinations  avec  la  même 
insouciance  et  la  môme  prodigalité  »,  et  contribuant  ainsi  beau- 
coup à  augmenter  le  déficit  ('  ). 

Le  22  pluviôse  an  IV,  le  Directoire  ayant  demandé  au  Conseil 
des  Cinq-Cents  l'autorisation  de  transférer  l'Agence  d'une 
maison  nationale  dans  une  autre,  il  fut  nommé,  pour  l'examen 
de  cette  demande,  une  commission  qui  constata  que  le  déplace- 


(')  La  dbcussionqui  eut  lieu  au  Conseil  dei  Cinq-Cents,  le  a3  pluviôse  an  IV  (1796 
férr.  13),  nous  apprend  que  cette  Commission  temporaire  avait  sept  bureaux  (Secrétariat 
féaéral.  Sciences  et  Arts,  Correspondance,  Commerce,  Dépenses,  Prisons,  Contentieux) 
dont  on,  celui  du  Secrétariat  général,  comptait  à  lui  seul  six  secrétaires.  (  Moniteur  du 
26  pluTÎÔ8«,  ou  Réimpr.^  t.  XXVII,  p.  447.)  Ailleurs  on  dit  qu'elle  occupait  plus  de 
trente  commis. 

\*)3lomU€ur  du  6  venlôse  an  IV.  ou  Riimpr.,  t.  XXVII,  p.  526  (séance  du  3o  plu- 
TÎise  du  Conseil  des  Cinq-Cents) . 
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ment  en  question  était  déjà  fait  en  très  grande  partie.  Dès  le 
lendemain,  cette  commission,  par  l'organe  de  Camus,  conclut  à 
la  suppression  de  l'Agence,  à  compter  du  i*'  ventôse  prochain 
(i  796  février  20)  ;  et  la  suppression  fut  votée. 

Vainement^  le  lendemain,  Prieur  essaya  de  faire  revenir  les 
Cinq-Cents  sur  cette  résolution  :  il  était  trop  tard,  car  le  Conseil 
des  Anciens  avait  déjà  été  saisi  et  approuva  la  suppression. 

Tout  n'était  pas  fini,  cependant,  car  le  3o  pluviôse  n  le  Direc- 
toire réclame  contre  la  loi  qui  supprime  l'Agence  des  poids  et 
mesures,  et  fait  sentir  la  nécessité  de  conserver  cet  établissement 
dont  l'existence  est  encore  indispensable  pour  la  mise  en  activité 
du  système  des  mesures  républicaines.  La  véritable  économie 
consiste  à  laisser  au  gouvernement  une  certaine  latitude  dans  le 
développement  des  dépenses  utiles  à  la  chose  publique  (M  *• 
Vainement  Guyton-Morveau  demande  le  renvoi  à  une  commis- 
sion. Pelet  (de  la  Lozère)  s'écrie  :  u  II  faut  enfin  secouer  le  )oug 
de  cette  bureaucratie  dispendieuse,  qui  a  ruiné  les  finances  de 
FEtat  ('j  »,et  le  représentant  Boudin  ajoute  :  «  Si  dans  cette  cir- 
constance vous  faiblissez,  vous  ne  parviendrez  jamais  à  établir 
l'économie  dans  l'administration    h.   La  loi  votée  fut  mainte- 
nue :  elle  portait  qu'à  partir  du  i"  ventôse  prochain  (1796  fé- 
vrier 20)  l'Agence  temporaire  serait  supprimée  et  réunie  au 
ministère  de  l'intérieur  :  elle  avait  vécu  dix  mois. 

Peu  après,  l'art.  25  de  la  loi  du  i5  germinal  an  IV  (1796 
avril  4)  contenant  le  règlement  pour  Tlnstitut  national,  chargea 


(  *)  Jneien  Moniteur,  auméro  du  36  pluviôse  an  IV  (1796  fiévr.  i5)  ;  RUrnpr,^  t.  XXVU, 
p.  446. 

(')  Ancien  Moniteur,  naméro  du  6  ventôse  an  IV  (1796  févr.  25  );  Riiwtpr.^  t.  XXVU, 
p.  528. 
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riDstitut  de  toutes  les  opérations  scientifiques  relatives  à  la 
fixation  de  l'unité  de  poids  et  mesures.  Aussi  voyons-nous 
rinstitut  désigner  Lefèvre-Gineau  pour  faire  les  déterminations 
relatives  à  1* unité  de  poids. 

L'article  lo  de  la  loi  du  i8  germinal  an  III  porte  que  les  opé- 
rations purement  scientifiques  «  seront  continuées  jusqu'à  leur 
entier  achèvement  par  des  commissaires  particuliers,  choisis 
principalement  parmi  les  savants  qui  y  ont  concouru  jusqu'à 
présent,  et  dont  la  liste  sera  arrêtée  par  le  Comité  d'instruction 
publique  ». 

Par  arrêté  du  28  germinal  (1795  avril  17),  ce  Comité  nomma 
en  conséquence  les  douze  commissaires  suivants  : 

Berthollet,  Borda,  Brisson,  Coulomb,  Delambre,  Hatiy,  La- 
grange,  Laplace,  Méchain,  Monge,  Prony,  Vandermonde. 

Ces  commissaires  (^},  réunis  au  lieu  des  séances  du  Comité 
d'instruction  publique,  le  21  fioréal,  convinrent  des  articles 
suivants  : 

6  A&TicLB  PREMIER.  —  Il  Sera  procédé  sans  délai  à  la  fabrication  d'un 
mètre  en  cuivre,  de  la  plus  grande  exactitude  possible,  et  qui  sera  remis  au 
Comité  d'instruction  pour  servir  d'étalon  provisoire  et  légal. 

B  Art.  2.  —  Les  citoyens  Borda  et  Brisson  sont  nommés  commissaires 
particuliers  pour  diriger  et  surveiller  la  fabrication  de  cet  étalon  provisoire. 
Ils  feront  en  sorte  que  sa  confeciion  soit  achevée  dans  une  décade. 

D  Ils  présenteront  le  résultat  de  ce  travail,  avec  un  procès-verbal  de  la 
vérification  qu'ils  en  auront  faite,  aux  autres  commissaires  pour  les  poids 
et  mesures,  qui  seront  convoqués  à  cet  effet,  et  qui  remettront  au  Comité 


{ *  )  Baie  du  système  ênélrique,  t.  I,  p.  6i . 
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d'instruction  publique  l'étalon  accompagné  du  procès-verbal  et  des  calculs 
nécessaires,  après  les  avoir  revêtus  de  leurs  signatures. 

»  Art.  3.  —  Les  citoyens  Méchain  et  Delambre  sont  les  commissaires 
chargés  spécialement  de  la  mesure  des  angles,  des  observations  astrono- 
miques et  de  la  mesure  des  bases  dépendantes  de  la  méridienne. 

»  Art.  4.  —  Les  citoyens  Delambre,  Laplace  et  Prony  iront  incessamment 
déterminer  sur  les  lieux  remplacement  le  plus  convenable  pour  la  base  près 
de  Paris,  et  en  indiqueront  les  extrémités.  Ils  présenteront  le  résultat  du 
tout  à  l'assemblée  des  commissaires  réunis,  qui  statuera  sur  ce  qui  sera  le 
mieux  à  faire.  • 

0  Le  Comité  d'instruction  sera  invité  à  ordonner  sans  délai  la  construc- 
tion des  édifices  des  extrémités  de  la  base,  d'après  les  plans  qui  auront 
été  adoptés. 

»  Art.  5.  —  Le  citoyen  Delambre  partira  le  plus  tôt  possible  (*)  pour  la 
continuation  delà  détermination  des  triangles,  en  allant  vers  le  Midi. 

»  Le  citoyen  Méchain  fera  les  mêmes  opérations  en  partant  des  Pyrénées, 
et  venant  à  la  rencontre  du  citoyen  Delambre. 

»  Cependant,  le  citoyen  Méchain  se  rendra  préalablement  à  Paris,  et  ce 
ne  sera  qu'après  avoir  conféré  avec  lui  que  l'assemblée  des  commissaires 
réunis  prendra  un  parti  définitif  relativement  aux  observations  de  la  hau- 
teur du  pôle  et  à  la  mesure  des  bases.  Ce  sera  alors  que  l'assemblée  pourra 
informer  le  Comité  d'instruction  publique  de  la  durée  probable  de  ces 
opérations,  ainsi  que  de  ce  qui  sera  le  plus  propre  à  les  rendre  plus  par- 
faites. 

u  Art.  6.  —  Les  commissaires  chargés  de  la  détermination  de  l'étalon 
des  poids,  seront  les  citoyens  Borda,  Haûy  et  Prony.  Ils  y  emploieront  la 
méthode  la  plus  susceptible  d'exactitude.  Néanmoins,  ils  feront  fabriquer. 


(M  Prieur,  chargé  de  veiller  à  l'exécution  de  la  nouvelle  loi,  assistait  à  l'élaboration 
du  règlement,  car,  dit  Delambre,  «  à  cette  occasion  Prieur  crut  devoir  m*adre8ser  un  long 
discours  pour  me  démontrer  la  nécessité  de  mettre  dans  ces  observations  toute  la  célé- 
rité possible.  Je  riais  intérieurement  de  voir  tant  d'éloquence  prodiguée  sans  nécessité. 
Borda  s'impatientait,  et  malgré  tous  mes  efforts  pour  le  calmer,  je  ne  pus  l'empêcher  de 
demander  assez  brusquement  à  Prieur  qui  donc  avait,  depuis  seize  mois,  réduit  à  Tinacti- 
vilé  l'astronome  qui  avait  montré  tant  de  zèle  et  de  persévérance  ».  (  Delambbe,  Histoire 
de  la  mesure  de  la  Terre. 
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sous  le  ié\a\  de  Jeui  ou  trois  mois,  un  poids  pour  servir  d'étalon 
provisoire,  et  avec  une  précision  suffisante.  Ce  poids,  ainsi  que  le  procès- 
Tcrbïl  de  Tarification  et  les  calculs  de  sa  détermination,  fera  remis  au 
Comité  d'instruction  publique,  après  avoir  été  adopté  par  l'ensemble  des 
se  trouveront  alors  â  Paris. 


»  Art.  7.  —  Enfin,  les  citoyens  Berthollet,  Monge  et  Vandermonde  diri- 
geront le  travail  du  platine  destiné  à  former  non  seulement  l'étalon  de 
mètre  de  la  République,  mais  encore  d'autres  étalons  d'une  similitude  par- 
h\tt,  que  l'on  pourra  envoyer  soit  aux  compagnies  savantes,  soit  aux 
divers  gouvernements  du  monde  policé. 

■  Art.  s.  —  Les  divers  commissariats  désignés  par  les  articles  précédents 
ie  hiteront  de  proposer  à  l'assemblée  générale  des  commissaires  leurs  vues 
générales  sur  les  différentes  branches  de  travail  qu'ils  ont  à  suivre,  afin 
que  l'assemblée  puisse  bienlôt  Hxer  ce  qu'il  est  important  d'arrêter  concer- 
nant lesdïles  opérations.  Les  commissariats  feront  d'ailleurs  leurs  dispo- 
sitions particuliËres  et  se  pourvoiront  des  objets  dont  ils  auront  besoin, 
conformément  à  l'arrêté  du  [8  (1795  mai  7)  du  Comité  d'ir 
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NOMENCLATURE  DES  NOUVELLES  MESURES. 


On  pourrait  croire  que  les  noms  à  donner  aux  mesures  républi- 
caines constituaient  la  partie  la  plus  facile  de  rétablissement  du 
nouveau  système.  Il  n'en  futrien,  cependant,  si  Ton  en  juge  par  les 
changements  nombreux  que  subit  la  nomenclature  avant  d'être 
définitivement  fixée,etlescritiques soulevées  par cellequi  a  prévalu. 

L'Académie  avait  prévu  la  difficulté;  mais  elle  fut  forcée,  à 
plusieurs  reprises,  de  s'occuper  de  ce  travail. 

«  Les  commissaires  chargés  du  projet  général  des  poids  et 
mesures  s'étaient  déjà  occupés  de  ces  noms  en  1792,  à  l'occasign 
des  opérations  du  cadastre,  sur  lesquelles  l'Académie  avait  été 
consultée  par  le  Ministre  des  contributions  publiques  (').  »  Les 
opinions  de  ces  commissaires  se  trouvaient  alors  partagées  entre 
deux  espèces  de  nomenclatures  :  l'une,  la  nomenclature  métho- 
dique,  dans  laquelle  les  subdivisions  'des  mesures  ont  des  noms 
composés  indiquant  le  rapport  décimal  de  ces  subdivisions  avec 
l'unité;  l'autre,  la  nomenclature  des  noms  simples^  employant 
des  noms  monosyllabiques  et  indépendants  les  uns  des  autres  (  > }. 
Les  commissaires  se  déterminèrent  d'abord  pour  la  nomenclature 
•méthodique. 


(*)  Hist.  de  l'Acad.  pour  1789,  p.  6. 

(')  Voir  ces  noms  au  tableau  des  pp.  8o-8i. 
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Plus  tard,  lorsque  TAcadémie  discuta  le  plan  général  du  sys- 
tème, elle  examina  cette  nomenclature  méthodique  de  plus  près, 
et  lui  reconnut  les  défauts  suivants,  qu'elle  ne  trouva  pas  com- 
pensés par  ses  avantages  : 

i^  Les  noms  proposés  sont  trop  longs  pour  exprimer  des  choses 
d'un  usage  très  fréquent; 

2*  La  composition  de  ces  noms  présente  à  Tesprit  une  combi- 
naison de  plusieurs  idées  pour  n'exprimer  que  des  objets  simples  : 
ce  défaut  ne  paraît  pas  compensé  par  Tavantage  de  rappeler  le 
rapport  des  divisions  entre  elles. 

«  Ces  raisons  ont  ramené  l'Académie  à  Tidée  de  la  seconde 
nomenclature,  qu'elle  avait  d*abord  rejetée,  et  dans  le  choix 
qu'elle  a  fait  de  nouveaux  noms,  elle  a  observé  que  chacun  ne 
présente  qu*une  idée  simple,  qu'ils  soient  très  courts,  du  moins 
ceux  qui  désignent  des  mesures  d'un  fréquent  usage,  et  qu'iJs 
aient  des  sons  très  dififérents  entre  eux,  pour  qu*on  ne  confonde 
jamais  une  mesure  avec  une  autre;  elle  a  observé  aussi  que  les 
noms  qui  expriment  les  subdivisions  des  mesures  usuelles  com- 
mencent par  des  lettres  différentes,  afin  que,  dans  les  abréviations, 
chaque  division  puisse  être  désignée  par  une  seule  lettre.  » 

Lorsque  fut  projeté  l'établissement  d'un  mètre  provisoire  (voir 
p.  27 et  suiv.)^  les  questions  relatives  aux  nouvelles  mesures  furent 
renvoyées  aux  Comités  successifs  d*Instruction  publique.  Celui  de 
la  Législative  n*eut  pas  l'occasion  de  proposer  de  loi  à  ce  sujet. 
Celui  de  la  Convention,  dans  lequel  Arbogast  était  spécialement 
chargé  des  nouvelles  mesures,  fit  approuver  le  plan  général  proposé 
par  l'Académie  (*)  en  1 793,  mais  en  rejetant  toutefois  la  nomencla- 

(')  Uist.  d€  VUead,  pour  17H9,  pf.  1-16 
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ture  des  nomi  simples  qu^éilQ  avait  adoptée  en  dernier  lieu.  C'est 
ainsi  que  fut  consacrée,  par  la  loi  du  i^'août  1793,  lanomencki- 
ture  donnée  dans  la  troisième  colonne  du  Tableau  des  pages  80-8 1 . 
Toutefois, un  décret  du  16  vendémiaire  an  III  (1793  octobre  4), 
remplaça  le  nom  de  franc  d'argent  par  celui  de  républicaine, 
réservant  le  nom  de  franc  à  la  pièce  d^r  de  même  poids;  et  un 
autre  décret,  du  3o  nivôse  an  II  (1794  janvier  19),  remplaça  le 
nom  de  pinte  par  celui  de  cadil, 

La  loi  du  18  germinal  an  III  (1795  avril  7)  vint  bientôt  chan* 
ger  tous  ces  noms,  mais  sanctionna  F  usage  de  la  nomenclature 
méthodique.  Cette  loi  ayant  été  rendue  sur  le  rapport  de  Prieur, 
il  doit  être  considéré  comme  Tauteur  principal  des  noms  adoptés 
alors  et  dont  l'usage  a  définitivement  prévalu. 

D'après  Delambre,  le  nom  de  mètre,  seul  commun  aux  di- 
verses nomenclatures  qui  se  sont  succédé,  est  de  Borda.  Les  noms 
de  ses  subdivisions  (décimètre,  centimètre,  . . .  )  dérivent  direc- 
tement de  décime,  centime,  déjà  proposés  par  Prieur  (voir  p.  10). 
On  leur  fit  cette  objection,  dit  Delambre,  c  que  centimètre  doit 
signifier  à  cent  mètres,  comme  centimanus  Gyas,  chez  Horace, 
signifie  Gyas  aux  cent  mains  et  non  au  centième  de  main  ».  On 
plaisanta  sur  /riVo,  substitué  à  chilio,  et  le  mot  hecto  souleva  aussi 
des  critiques. 

Le  peuple  protestait  de  son  côté,  car,  dans  la  séance  du  24  ther- 
midor an  III  (1795  août  1 1),  la  Convention  elle-même  dut  écou- 
ter à  ce  sujet  les  récriminations  de  la  section  de  Bonne-Nouvelle  : 
«  Ces  noms,  dit  le  délégué,  nouveaux  et  inintelligibles  au  plus 
grand  nombre  des  citoyens,  ne  sont  pas  nécessaires  au  maintien 
de  la  République.   » 


<»»a»WM««W>«»<WMWMM»<MMWWW»»W««««W^^W^»»WWWW^W^W^»<^^^W^^^^^W^»^WW^^^WW<»WW^^^^»»^«%W^»»^^^^^^^W^W*>^W»MMMM^»WM» 
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ÉTUDE  DES  RÈGLES  DESTINÉES  A  LA  MESURE  DES  BASES. 


La  mesure  d*une  base  se  fait  en  portant  successivement  sur 
route  sa  longueur  une  ou  plusieurs  règles  de  longueur  connue 
et  placées  bout  à  bout. 

Dans  la  mesure  de  la  méridienne,  il  fut  décidé  que  ces  règles 
seraient  formées  du  métal  le  plus  inaltérable,  en  platine;  elles  ont 
chacune  1 2  pieds  de  long,  6  lignes  de  large  et  près  d'une  ligne 
d'épaisseur  (^j.  Comme  la  longueur  des  règles  change  avec  leur 
température,  il  est  indispensable  de  connaître  cette  température 
à  chaque  instant  et  avec  précision  :  à  cet  effet,  et  suivant  la  pro- 
position de  Borda,  on  fit  de  chacune  d'elles  un  véritable  thermo- 
mètre. Pour  cela,  chaque  règle  de  platine  P,  p,  p'  [fig'  i)  fut 
recouverte  d'une  règle  de  cuivre  C,  c,  c',  de  mêmes  dimensions 
transversales,  mais  plus  courte  de  6  pouces  à  peu  près.  Au  moyen 
des  trois  vis  a,  a,  a  la  règle  de  cuivre  est  fixée  par  un  bout  à  Tune 
des  extrémités  de  la  règle  de  platine,  mais  elle  est  libre  dans  le 
reste  de  sa  longueur,  de  sorte  qu'en  vertu  de  sa  dilatation  relative 

(*)  Ces  règlessont  au  nombre  de  4,  et  on  les  distingue  par  les  numéros  I.  II,  III,  IV.  La  règle 
n*  If  à  laquelle  les  autres  ont  été  rapportées,  a  reçu  le  nom  de  module.  Sur  l'hlsioire  de 
ces  régies,  voir  C.  Wolp,  Recherches  historiques  sur  les  étalons  des  poids  et  mesures  de 
rOb^raUoire.  [Annales  de  CObs.  [Mémoires),  t.  XVII,  p.  C36  et  sulv.] 
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elle  peut  glisser  plus  ou  moins  le  long  de  la  règle  de  platine.  Ce 
déplacement  relatif  est  mesuré  de  la  manière  suivante  : 

Une  fenêtre  j^,  pratiquée  vers  Textrémité  libre  de  la  règle  de 
cuivre,  laisse  passer  une  réglette  divisée  rr  qui  est  aussi  en  cuivre 


Fig.  I. 
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et  qui  est  fixée  invariablement  à  la  règle  de  platine;  unvernier  Vj 
tracé  sur  le  bord  de  la  fenêtre  correspond  à  la  division  rr  :  cette 
division,  avec  son  vernier,  forment  le  thermomètre  métallique 
dont  les  lectures  font  connaître  la  température  moyenne  de  chaque 
règle  bimétallique. 

Ajoutons  immédiatement  que  chaque  règle  de  platine  p/?'  peut 
être  prolongée  d'une  quantité  variable  et  connue  par  le  moyen 
d'une  languette  //',  L^  en  platine,  glissant  dans  une  coulisse 
portée  par  la  règle  de  platine  :  une  division  est  tracée  sur  la  lan- 
guette //'  et  un  vernier  va  porté  par  la  règle  de  platine  indique  la 
saillie  de  cette  languette,  c'est-à-dire  la  quantité  dont  elle  allonge 
la  règle  de  platine. 

Dans  la  mesure  des  bases,  on  plaçait  deux  règles  consécutives 
à  une  petite  distance  l'une  de  Tautre,  et  les  languettes  servaient  à 
mesurer  l'intervalle,  comme  on  voit  dans  l^fig^  2. 

Les  divisions  //,  rr  [fig.  i  )  sont  chacune  en  vingt-millièmes 
de  la  longueur  de  la  règle  de  cuivre  (soit  environ  o"'",2)  et  les 
verni  ers  donnent  le  dixième  de  cette  quantité  :  des  microscopes 
facilitaient  les  lectures. 
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En  raison  de  leurs  faibles  dimensions  transversales,  ces  règles 
bimétalliques  de  Borda  sont  très  flexibles;  aussi  chacune  d'elles 
est  portée  par  une  pièce  de  sapin  bien  dressée;  des  pinces  de 

Fig.  3. 


cuivre  guident  les  règles  sans  gêner  les  mouvements  relatifs  de 
celle  de  cuivre  par  rapport  à  celle  de  platine. 

L'étude  des  quatre  règles  fut  faite  en  1793  par  Borda  et 
Lavoîsier;  et  l'exposé  des  opérations  se  trouve  dans  un  Mémoire 
de  Borda  (où  Lavoisier  n'est  pas  cité  une  seule  fois)  inséré  au 
tome  III  de  la  Base  du  Système  métrique,  pages  3 1 3-336.  Cette 
étude  comprend  les  parties  suivantes  : 

I  *»  Dilatation  absolue  des  règles  de  platine  correspondant  à 
une  division  des  thermomètres  métalliques.  —  Les  expériences 
furent  faites  dans  le  jardin  de  Lavoisier  [boulevard  de  la  Made- 
leine) et  ^  la  température  de  l'air,  qui  varia  de  3*,  2  à  24^,7 
(1793  mai  24-juin  5).  Les  quatre  règles,  convenabLuîent  abri- 
tées au  besoin,  furent  placées  bout  à  bout,  en  ne  conservant  que 
la  languette  de  la  dernière  règle,  et  chaque  longueur  observée  de 
Tenserable  fut  comparée  à  la  moyenne  des  lectures  des  quatre 
thermomètres  métalliques  :  on  trouva  ain^i  que,  pour  une 
variation  de  1  division  du  vernier  de  ces  thermomètres,  la  Ion- 
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gueur  totale  des  quatre  règles  variait  de  0,9245  partie  du 
vernier  de  la  languette  [on  a  déjà  dit  que  chaque  partie  de  ce 
vernier  est  ^j^q'ooo  ^^  1*  longueur  de  chaque  règle,  ou  environ 

0™",02). 

Comme  les  deux  verniers,  celui  de  la  languette  et  celui  de 
chaque  thermomètre  métallique,  ont  leurs  parties  égales,  on 
conclut,  en  outre,  que  la  dilatation  du  platine  est  à  celle  du 
cuivre  comme  0,9245  :  1,9245,  ou  environ  comme  12  :  25. 

2°  Détermination  du  \éro  des  thermomètres  métalliques,  et 
comparaison  de  ces  thermomètres,  —  En  même  temps  que  les 
quatre  règles  pour  la  mesure  des  bases,  on  étudia  une  cinquième 
règle  toute  pareille,  qui  avait  servi  aux  observations  de  la  lon- 
gueur du  pendule  à  secondes,  et  dont  on  voulait  connaître  la 
dilatation  en  la  comparant  à  celle  des  autres  règles. 

Ces  cinq  règles  bimétalliques  furent  posées  côte  à  côte  sur  une 
grande  règle  de  cuivre  bien  nivelée,  et  que  nous  retrouverons 
souvent  sous  le  nom  de  règle  de  comparaison,  de  comparateur 
de  Borda  et  Lenoir,  etc.  (*),  puis  l'ensemble,  convenablement 
isolé,  fut  mis  dans  une  auge  que  l'on  remplit  successivement^  et 
pendant  un  temps  suffisant,  de  glace  fondante,  d*eaU  chaude 


(*)  Cette  règle,  que  l'on  avait  crue  perdue,  a  été  retrouvée  par  M.  Wolf  [Jlnnalêt  de 
l'Observatoire  (Mémoires),  t.  XVII  (l883},  p.  C  33],  et  elle  est  conservée  à  rObserva- 
toire.  Elle  a  i3  pieds  de  long,  3o  lignes  de  large  et  4  lignes  d'épaisseur.  Elle  portaiti  vers 
l'une  de  ses  oxtrémités,  un  petit  cylindre  tris  solide  formant  butoir,  et  contre  lequel  on 
appuyait  toujours  une  des  extrémités  des  règles  i  comparer.  Cette  comparaison  se  faisait 
au  moyen  de  huit  verniers  tracés  sn  divers  points  de  la  règle  (l'un  à  I3  pieds  du  butoir 
pour  comparer  les  règles  pour  les  bases,  un  autre  à  6  pieds  pour  les  toises,  un  autre 
à  3  pieds  environ  pour  les  comparaisons  de  mètre,  etc.  ),  et  d'un  curseur,  ou  petite  règle 
mobile  de  6  pieds  de  long,  divisée  en  dix-millièmes  de  toise  :  comme  les  verniers  étaient 
au  dixième,  ils  donnaient  donc  le  cent-millième  de  toise  :  c'est  cette  dernière  quantité  qui 
est  Tunité  des  parties  dont  il  sera  souvent  question  dans  la  suite. 
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(36*  environ)  et  d'eau  à  la  température  ambiante  (26**).  On 
trouva  ainsi  : 

—  Que  les  cinq  thermomètres  métalliques  avaient  tous  la 
même  marche; 

—  Que  pour  chaque  degré  centigrade  les  thermomètres  mé- 
talliques varient  de  1,853  partie; 

—  Que  les  lectures  de  ces  thermomètres  métalliques,  à  la  tem- 
pérature de  la  glace  fondante  (*),  sont  respectivement  — 385p,3, 
-385p,5,  — 38op,3,  — 384P,3  et  i5ip  pour  les  règles  I,  II,  III, 
IV  et  pour  celle  du  pendule  ; 

—  Que  le  coefficient  de  dilatation  absolu  du  platine,  rapporté  au 
thermomètre  centigrade,  est  en  nombres  ronds  nrVôô  =  '  o~*.862. 

Le  nombre  qui  résulte  directement  des  expériences  de  Borda  est 
io-».856.) 

3»  Comparaison  des  longueurs  des  règles  destinées  à  la 
mesure  des  bases,  —  Les  longueurs  relatives  de  ces  règles  furent 
déterminées  au  moyen  de  la  règle  de  comparaison  déjà  men- 
tionnée page  86,  note,  transformée  en  comparateur. 

Le  module  (  règle  I  )  servit  de  terme  de  comparaison  pour  les  trois 
autres  règles  et  les  observations  furent  faites  à  o^.  On  trouva  ainsi  : 

Module  =  n^  II  4-0,2  partie  =  n*»  III  -4-0,4  partie 
—  n®  IV-+-  0,4  partie. 


<')  Une  discussion  ultérieure  sembla  montrer  que  cette  température  n'était  pas  exac- 
tement 0*.  (Voir  Base  du  Syst.  métr.,  t.  III,  p.  434-446.  —  f^oir  aussi  C.  Wolf,  p.  C  38.  ) 
Msis  en  1870,  Laugier,  Fixeau  montrèrent  que  les  observations  de  Borda  sont  correctes. 
(Voir  Commission  internationale  du  Mètre,  Section  française^  Procès-verbaux  des  séances 
<fc  1869  et  de  1870,  p.  40,  tl  Annexes,  I,  II.  —  Sur  le  coefficient  de  dilatation  du  mètre 
des  Archives,  voir  aussi  Procès-verbaux  du  Comité  international  des  Poids  et  Mesures^ 
«ctnccs  de  1882,  p.  71.) 
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4**  Correction  du  \éro  des  verniers  des  languettes  dans  les 
quatre  règles,  —  Quand  on  détermine  la  distance  d'une  règle  à 
l'autre  au  moyen  d'une  languette,  de  la  division  lue  au  vernier 
de  cette  languette,  il  faut  évidemment  retrancher  la  correction 
du  vernier,  c'est-à-dire  la  lecture  que  marque  le  vernier  quand 
les  deux  règles  se  touchent.  Ces  corrections,  déterminées  sur 
la  grande  règle  de  comparaison  au  moyen  du  curseur,  furent 
trouvées  égales  à  — op,7,  H-op,9,  — ip,o,  -hoP,  2,  respectivement 
pour  les  règles  I,  II,  III,  IV. 

Maintenant,  on  a  les  éléments  nécessaires  pour  exprimer  en 
longueur  du  module  (longueur  que  nous  désignerons  par  A 
quand  le  module  est  à  o^j  toute  base,  toute  longueur  mesurée 
au  moyen  des  quatre  règles.  Il  ne  reste  donc  plus  qu'à  comparer 
la  longueur  A  à  la  toise. 

5<»  Comparaison  de  la  règle  «*»  /  (module]  à  la  toise  du 
Pérou (^),  —  Borda  fit  indirectement  cette  comparaison,  par  lé 
moyen  de  deux  toises  soigneusement  comparées  à  celle  du  Pérou 
et  qui,  prises  ensemble,  égalaient  deux  fois  cette  dernière.  Les 
comparaisons  furent  faites  dans  le  voisinage  des  températures 
de  o*  et  de  1 5°,  et  Ton  obtint  : 

Module  =  2  toises -f-  5 ,4  parties  à  la  température  de  386, 2 

du  thermomètre  de  I, 
Module  =  2  toises  4-2,0  parties  à  la  température  de  41 3 ,4 

du  thermomètre  de  I. 


(*)  Sur  la  comparaison  des  règles  à  la  toise  da  l-'érou,  voir  une  Note  de  Trallès  publiée 
en  i833  par  F.-R.  Hassler,  et  reproduite  dans  les  Procès-verbavx  des  réunions  générales 
de  la  Commission  internationale  du  Mètre^  en  187a  (6*  Annexe,  p.  i83>i89). 


Étude  des  règles  destinées  à  la  mesure  des  bases.  89 

Avec  ces  données  et  les  précédentes,  on  peut  rapporter  la  toise 
du  Pérou,  prise  à  une  température  donnée,  à  la  longueur  fixe  A. 
Par  exemple,  pour  la  température  18*»  R.,  on  trouvera  : 

Règle  I  =  A  -f-  27,8  parties, 
Règle  1  =  2  toises  —  2,5  parties. 

Ce  comparateur  ou  règle  de  comparaison  fut  employé  de 
la  même  manière  en  Tan  III  pour  la  détermination  du  mètre 
provisoire  (*)  et  en  Tan  VII  (*)  pour  la  comparaison  des  toises. 
Cette  dernière  comparaison  fut  faite  du  i*^  au  14  floréal  an  VII 
,1799  avril  20  -  mai  3)  par  Coulomb,  Mascheroni,  Méchain, 
MultedoetVassali  ('),  qui  conclurent  ainsi  : 

1°  Les  toises  du  Pérou  et  du  Nord  ont  même  longueur; 

2°  La  toise  de  Lenoir  est  aussi  exactement  égale  à  celle  du 
Pérou;  d'oti  il  suit  que  la  règle  n®  I  (module)  est  exactement  le 
double  de  celle  du  Pérou  à  la  température  de  1 2%  5  C.  ; 

3<^  La  toise  de  Mairan  est  plus  courte  que  celle  du  Pérou  de 
0', 0341 3  ou  ^  environ  de  ligne; 

4''  Les  règles  I,  II,  III,  IV,  ajoutées  bout  à  bout,  forment  une 
longueur  égale  à  huit  fois  celle  de  la  toise  du  Pérou  à  la  tempé- 
rature de  12®,  5  C. 


iM  Base  du  Système  métrique j  t.  III,  p.  673-690;  rapport  de  Borda  et  Brisson,  du 
1^  messidor  an  III. 

1')  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  403-414;  rapport  du  ai  floréal  an  VU. 

\*}  Ces  Commissaires  furent  obligés  de  faire  adsipter  sur  la  règle  un  second  butoir. 
iVoir  Base  du  Système  métrique ^  t.  III,  p.  411.) 


CHAPITRE  IX. 


DÉTERMINATION  DU  MÈTRE  PROVISOIRE. 


Le  mètre  provisoire  fut  déduit  de  la  mesure  de  la  méridienne 
de  France,  faite  en  1740,  et  qui  avait  donné  (Lacaille)  57027  toises 
pour  la  longueur  du  degré  à  45^  de  latitude,  soit  3  132430  toises 
pour  la  distance  du  pôle  à  Téquateur,  soit  enfin 

Qtoise^  5  I  3  243  =r  3ple«l8  i  i  lignes^  ^ 

pour  la  longueur  du  mètre.  La  toise  dont  il  s'agit  ici  est  celle  de 
l'Académie  ou  du  Pérou;  prise  à  i3®  R.,  température  à  laquelle 
avaient  été  mesurées  les  bases  lors  des  opérations  de  1740. 
D'ailleurs,  la  Commission  des  Poids  et  Mesures  avait  décidé  que 
c'est  à  10®  C.  que  l'étalon  à  construire  devait  avoir  la  longueur  du 
mètre,  et  qu'il  serait  en  cuivre  (laiton).  La  question  proposée  à 
Borda  et  Brisson,  commissaires  vérificateurs,  était  donc  dc/aire 
un  étalon  de  cuivre  qui,  étant  à  1 3"  C,  contienne  3p*«*»  i  i"»°",44 
de  la  toise  de  l'Académie,  supposé  ài3^  R.  (*). 

Toutes  les  comparaisons  furent  faites  avec  le  comparateur  de 
Lenoir,  déjà  tlécrit  (p.  86,  note).  Il  suffit  de  rappeler  que  les 


{*)  Le  rapport  de  Borda  et  Brisson  se  trouve  dana  le  tome  III  de  la  Base  du  Système 
métrique,  p.  673-690. 
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parties  qu'il  donne,  et  dont  il  va  être  question,  valent  705^00  ^^ 
toise,  ou  environ  o"™,02. 

On  fit  d'abord  construire  un  mètre  de  laiton  M,  ayant  à  peu 
près  la  longueur  voulue,  puis  trois  autres  de  même  matière  (M', 
M',  M^),  peu  différents  du  premier,  mais  un  peu  plus  longs, 
parce  qu'on  soupçonnait  que  le  premier  était  trop  court.  Ces 
quatre  mètres  furent  comparés  l'un  à  Tautre  ;  puis  on  les  plaça  bout 
à  bout  et  Ton  compara  l'ensemble  à  deux  toises  de  fer  mises  aussi 
bout  à  bout  et  dont  le  rapport  avec  la  toise  de  l'Académie  était 
connu.  Ces  toises  appartenaient  à  Lenoir  et  sont  appelées  N  et 
N'.  Comme  les  quatre  mètres  étaient  plus  longs  que  les  deux 
toises,  on  ajouta  au  bout  de  celles-ci  une  petite  pièce  de  laiton  a, 
dont  on  détermina  ensuite  la  longueur  de  la  manière  suivante  : 

On  fit  construire  cinq  autres  pièces  de  laiton,  b^  c,  i,  e,  A,  qui, 
ajoutées  bout  à  bout  avec  la  pièce  a,  formaient  à  peu  près  une 
toise.  Ces  pièces  avaient  entre  elles  à  peu  près  les  rapports  sui- 
vants : 

b=^a,     c^=b-ha,     d^ic-^-a^     e  =  d-\-a^     h=:d  -he-h  a^ 

et  on  les  compara  entre  elles,  savoir:  b  avec  ^,  —  c  avec  a  tX  b 
placées  bout  à  bout,  etc. 

En  appelant  A  la  longueur  de  la  toise  du  Pérou,  on  trouva 
ainsi  : 

1*  Comparaison  des  quatre  mètres  entre  eux  : 


M  =M 

M' =  M  4- 4^33 
N'  =M-^4,59 
M'=Mh-4,25 


[x  =  M  +  M'4-  M'-^  M"'^  4M  -4-  i3p,i7; 
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2*  Comparaison  des  deux  toises  N  et  N'a  la  toise  du  Pérou  A 

Nr=A~-3P,i5  )  ^^n4-N'  =  2A~6p,53; 
N'zznA  — 3p,38  ^ 

3*»  Comparaison  des  quatre  mètres  aux  deux  toises  augmen- 
tées de  la  pièce  a,  ou  à^  -\-  a  : 

{X  =  4M  -h  l3,I7  =:  JC-h  602,25 

v-i-tf  —  N +  N^4-tf  =  2A -f-g     —  6,53  ru  :y-4- 576,  l'o 
[jL  —  V  4- a=:4M-h2A-h  19,70  =  26,15 

ou 

4M==2A-i-dH-6,45; 

4°'  Comparaison  des  six  pièces  subsidiaires  : 

a=z     a 

p 
fc  —      a-h   0,83 

c=^a-hb —          1,66 c=    2a —  o,83 

d^^a-^c —          1,00 d^=z    3a —    i,83 

e  =  a-\- d -\-          2,75 e=   4^-1-   0,92 

h=ia-^d-^e — 12,12 h—   8a— i3,o3 

s^=^a-\-b-\-c-^d-\-e-\-h =^19^ —  i3,94 

5**  Comparaison  des  six  pièces  subsidiaires  réunies  [s)  à  la 
toise  N'  : 

p  p 

s  r=i9a— 13,94=^4-2900,5  1  5  — N'zrz  19a  — A—     10,56  =  601,5 

N'=    A—  3,38=j^-h 2299,0  S      i9a  =  A4-6oi,5o4-io,56  =  6ia,o6-hi 

I   .       612,06       1,006 12, 06 A  _        «   -         _,, 

a=  —Ah ' —  —  -^ =o,o5  2743i5=45"«»«»,  562. 

19  19  19  >  /f  T  ,^w-6. 
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M  =  443»P'",45i9, 

soit  o',oi  19  de  plus  que  le  mètre  provisoire. 

En  ramenant  à  la  température  de  10°  C,  le  métré  M  devenait 
plus  court  que  le  métré  provisoire  de  4, 54  parties. 

Or  le  mètre  M'  excède  M  de  4P,  59  :  c'est  ce  mètre  M'  [appelé 
aussi  n"  3)  qui  fut  pris  pour  l'étalon  du  métré  provisoire  et  pré- 
senté comme  tel  au  Comité  d' Instruction  publique  {'  ). 

Hiiiui.  Sur  une  face,  àiiMe  en  10  pinlei  cgak'i,  il  pone  cette  ioicclpiion  :  •  Mtrc  é}al 
i  la  Uz-miinenitmt  partit  di  ta  iUlanei  ilu  pSlt  à  l'^quatiur,  tirl/U  il'afrii  la  t«it*  de 
rUtaiimit,  iMivaM  proeii-ttrbai  Ht  tt  jour.  Puig,  1«  ii  ptiiriil,  ta  m  de  Ji  RipublJquc 
(;  iaiD  1795)'  Boui,  Bbiiion.  > 

4<  lu  tel  du  I"  soiU  1793  (rtiiif  Unie),  adopté  par  tel  tammlitairei  charf/ult  ladéter- 
niuflDii,  (I  r»mil  par  au  an  Comité  it'iRitrucftan  publique,  le  [8  meutdor,  3-  ann^a.  > 
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CHAPITRE  X. 

LONGUEUR  DU  PENDULE  QUI  BAT  LES  SECONDES  A  PARIS. 

Le  décret  du  26  mars  1791  avait  ordonné  d'entreprendre  inces- 
samment toutes  les  opérations  indiquées  par  l'Académie  dans  un 
rapport  du  19  mars  précédent.  Dans  le  nombre  était  la  suivante  : 

<£  4*  De  faire  au  45*  degré  des  observations  qui  constatent  le 
nombre  de  vibrations  que  feroiten  un  jour,  dans  le  vide,  au  bord 
de  la  mer,  à  la  température  de  la  glace  fondante,  un  pendule 
simple,  égal  à  la  dix-millionième  partie  de  Tare  du  méridien,  afin 
que  ce  nombre  étant  une  fois  connu,  on  puisse  retrouver  cette 
mesure  par  les  observations  du  pendule.  » 

La  Commission  chargée  de  ces  observations  se  composait, 
primitivement,  de  Borda  et  Coulomb;  mais  ce  dernier  fut  rem- 
placé par  Cassini,  et  il  ne  paraît  pas  que  Coulomb  ait  pris 
aucune  part  aux  observations  du  pendule. 

Le  plan  primitif  fut  modifié  de  très  bonne  heure  (*),  et  les 


(*)  tt  Les  opératloDs  de  cette  Commission  sont  terminées  à  Paris,  mais  elle  n*en  a  point 
encore  rendu  compte.  Il  reste  d'ailleurs  à  savoir  si  elle  les  répétera  sur  le  45*  degré,  au 
bord  de  la  mer,  comme  on  l'avait  arrêté  dans  le  premier  plan  qui  avait  été  conçu.  Dans 
le  fait,  il  est  facile  de  déduire  avec  une  très  grande  précision  la  longueur  moyenne  du 
pendule  sur  le  45*  degré  des  expériences  qui  ont  été  faites  à  Paris,  et  l'incertitude  que 
laissera  le  calcul  est  si  petite  qu'on  pourra  peut-être  se  dispenser  de  cette  partie  de  Topé- 
ration.  »  (Lavoisier,  OEurres,  t.  VI,  p.  671.) 
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observations  du  pendule  furent  faites  seulement  à  l'Observatoire 
de  Paris.  Ce  sont  d'ailleurs  les  premières  de  toutes  celles  qui 
furent  exécutées  pour  satisfaire  au  décret  du  26  mars  1791  :  elles 
durèrent  du  i^**  juin  au  4  août  1792  et  sont  exposées  dans  un 
Mémoire  rédigé  par  Borda  et  Cassini  (*  j. 

Le  pendule  employé  était  formé  par  une  sphère  de  platine  de 
1 6  lignes  {^  (36°™)  de  diamètre,  pesant  99 1 1  grains  (526  grammes), 
suspendue  à  un  fîl  de  fer  de  12  pieds  de  long  :  ce  pendule  faisait 
donc  une  oscillation  en  deux  secondes.  Pour  cette  suspension,  la 
préférence  fut  donnée  aux  fils  métalliques,  comme  étant  plus 
homogènes  et  comme  offrant  moins  de  résistance  à  Tair  que  les 
fibres  végétales,  généralement  employées  jusqu'alors.  Quant  à 
cette  grande  longueur  de  12  pieds,  elle  fut  adoptée  plutôt  que 
celle  de  3  pieds,  correspondant  à  une  oscillation  par  seconde, 
pour  diminuer  l'influence  de  l'erreur  que  Ton  peut  commettre 
sur  la  mesure  de  la  longueur  du  pendule. 

Cette  erreur  sur  la  longueur  est  en  effet  des  plus  difficiles  à 
éliminer.  Pour  cette  raison  aussi,  on  préféra  la  suspension  à 
couteau ,  parce  que  dans  la  suspension  à  pince  il  y  a  toujours 
quelque  incertitude  sur  le  vrai  point  autour  duquel  se  font  les 
oscillations.  Cette  suspension  à  couteau  avait  été  réglée  de 
manière  à  former  à  elle  seule  un  pendule  synchrone  du  pendule 
tout  entier. 

La  boule  de  platine  tenait  au  fil  de  suspension  par  le  moyen 


[*}  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  337-401.  Ce  Mémoire  de  Borda  et  Cassini, 
sonore  par  M.  C.  Wolf,  a  été  reproduit  par  lui  dans  les  Mémoires  sur  le  Pendule,  faisant 
partie  de  la  Collection  de  Mémoires  relatifs  à  la  Physique,  t.  IV,  p.  17-64,  publiés  par 
U  Soctété  française  de  Physique.  Diaprés  une  Notice  autographe  de  Cassini  (Archives  de 
l'Observatoire) ,  c'est  lui  qui  fit  toutes  les  observations  du  pendule. 
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d'une  petite  calotte  de  cuivre  dont  la  concavité  était  une  portion 
de  sphère  d*un  rayon  égal  à  celui  de  la  boule.  Une  légère  couche 
de  suif,  mise  entre  la  boule  et  la  calotte,  produisait  une  adhé- 
rence assez  forte  pour  soutenir  le  poids  :  par  ce  moyen  on  avait 
la  facilité  de  suspendre  la  boule  successivement  par  différents 
points  de  sa  surface,  et  Ton  corrigeait  ainsi  les  erreurs  venant 
de  l'inégale  densité  des  diverses  parties  de  la  boule  ou  même  de 
sa  non-sphéricité. 

On  comptait  les  oscillations  de  ce  pendule  par  la  méthode  des 
coïncidences,  comparativement  aux  oscillations  du  balancier 
d^une  horloge;  on  déterminait  la  marche  de  celle-ci  par  des 
observations  faites  à  la  lunette  méridienne  de  TObservatoire. 
Les  coïncidences  s*observaient  à  distance,  à  Faide  d'une  petite 
lunette. 

Pour  éviter  Tinfluence  des  courants  d*air,  les  échauffemenis 
accidentels,  etc.,  le  pendule  était  abrité  par  une  caisse  dont  la  tem- 
pérature était  donnée  par  deux  thermomètres  placés,  l'un  à  la 
hauteur  delà  boule,  Tautre  à  la  hauteur  de  la  suspension. 

Dans  ces  conditions,  le  pendule  conservait  pendant  douze 
heures  un  mouvement  oscillatoire  bien  sensible  ;  mais  pour  éviter 
rincertitude  des  coïncidences  dans  les  oscillations  très  petites, 
on  n*observait  le  pendule  que  pendant  les  quatre  ou  cinq  pre- 
mières heures. 

Pour  faciliter  la  mesure  de  la  longueur  du  pendule,  un  plan 
horizontal  en  cuivre  pouvait  être  élevé  ou  abaissé  à  volonté,  au 
moyen  d'une  vis,  et  être  amené  au  contact  de  la  boule.  Cela 
étant  fait,  on  mesurait  la  distance  de  Paréte  du  couteau  de  sus- 
pension à  ce  plan,  et  Ton  en  déduisait  la  longueur  du  pendule. 

La  mesure  de  cette  distance  se  faisait  au  moyen  d'une  règle  de 


Longueur  Ju  ptndule  gui  bat  les  secondes  à  Pjiis,  97 

pUtinedéjà  mentionnée,  de  12  pieds,  surmontée  d'une  règle  de 
cuivre,  de  manière  que  l'ensemble  formait  un  thermomètre 
bimétallique,  d'ailleurs  étudiée  avec  soin  en  même  temps  que  les 
règles  destinées  à  la  mesure  des  bases.  Cette  règle,  que  l'on  sus- 
pendait â  la  place  du  pendule,  se  prolongeait  par  une  languette 
à  vemier  (donnant  le  ï^g'^ëT  ^^  ^^  longueur  de  la  règle),  qui 
venait  au  contact  du  plan  de  cuivre.  D'ailleurs,  on  tenait  compte 
de  l'amplitude  variable  du  pendule  dans  chaque  observation, 
de  l'allongement  que  subissait  la  règle,  en  passant  de  la  position 
horizontale  à  la  position  verticale,  de  l'extensibilité  du  lil,  etc. 

Toutes  ces  corrections  étant  faites,  on  trouva  que  la  longueur 
du  pendule  simple  qui  bat  la  seconde  de  temps  moyen  à  l'Obser- 
vatoire de  Paris  est  égale  à  50999,6  parties  de  la  règle  employée 
pour  la  mesure  de  ta  longueur  du  pendule,cette  règle  étant  suppo- 
sée divisée  en  200000  parties,  soit,  d'après  la  comparaison  de  la 
mêmî  règle  à  la  toise  du  Pérou,  44o"<,  SSpB. 


^nfiàm  cifyiij,  «tfyttj    ^cry^j    ^an^^  ^tnofa  ^ifytt»  arx^j  4ify>i>    «af>«ib,  a<rwi» 

ilxJI*  IRacJl!*  nfacy   ^<eV   ^Rael*  ^tje^*  ^l^xy  ^faeJI^  IRafli*  ^IRH*  ^HtP 
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DÉTERMINATION  DE  L'UNITÉ  DE  POIDS. 


Dès  qu'on  eut  songé  à  créer  un  nouveau  système  de  poids  et 
mesures,  on  résolut  de  déduire  T unité  de  volume  de  Tunité  de 
longueur,  puis  de  déduire  l'unité  de  poids  de  Tunité  de  volume. 
Et  lorsque  TAcadémie  discuta  le  plan  général  du  nouveau 
système,  elle  choisit  pour  unité  de  poids  le  poids  du  décimètre 
cube  d'eau  distillée,  pesée  dans  le  vide  et  à  la  température  de  la 
glace  fondante  (*). 

D*après  cette  définition,  il  suffirait  de  remplir  d'eau  un  vase 
cubique,  dont  le  côté  aurait  un  décimètre  :  le  poids  de  cette  eau 
serait  la  nouvelle  unité  de  poids.  Plus  généralement  il  suffirait 
de  peser  Teau  contenue  dans  un  vase  de  volume  connu.  Mais  ce 
procédé  serait  sujet  à  plusieurs  causes  d*erreur,  parmi  lesquelles 
nous  citerons  celle  qui  tient  à  la  difficulté  de  mesurer  les  dimen- 
sions intérieures  d'un  vase  pour  en  déduire  son  volume.  Et  pour 
n'avoir  à  mesurer  que  des  dimensions  extérieures,  on  se  basa  sur 
ce  principe  que  tout  corps,  plongé  dans  un  fluide  qui  ne  l'altère 


(*)  Plus  tard,  et  afin  de  ne  pas  présupposer  l'existence  d'une  échelle  thermométrique, 
l'unité  de  poids  fu(  définie  :  le  poids  du  décimètre  cube  d'eau  distillée  pesée  dans  le  vide  ei 
prise  à  son  maximum  de  densité.  (Voir  Buse  du  SysL  métr.^  t.  III,  p.  563  et  633.  ) 
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pas,  perd  de  son  poids  une  partie  égale  au  poids  du  fluide  dé- 
placé par  ce  corps. 

II  fallait  donc  prendre  un  solide  dont  on  pût  calculer  le 
volume,  et  le  peser  successivement  dans  le  vide  et  dans  l'eau. 

Pour  que  le  volume  de  ce  corps  puisse  être  calculé»  il  doit  avoir 
une  forme  géométrique,  ou  du  moins  s*en  écarter  bien  peu.  Les 
solides  géométriques  qui  parurent  les  plus  faciles  à  vérifier,  sont 
le  parallélépipède  droit  et  rectangle  (*),  et  le  cylindre  droit  : 
c'est  ce  dernier  qui  fut  définitivement  adopté,  et  Fortin  en  con- 
struisit trois  qu'il  travailla  par  «  des  procédés  particuliers  de  son 
invention  (')  ».  Le  même  artiste  construisit  le  comparateur  (fig.  3, 
4,  5  et  6)  de  son  invention  destiné  à  mekurer  les  dimensions  des 
corps  solides,  ainsi  que  les  balances  (')  et  les  poids  (^)  qui  ser- 


(*)  D'après  ao  rapport  de  Fourcroy  {yoir  p.  4^),  des  essais  furent  fails  avec  un  cube,  mais 
Qoas  ne  conaaisaons  ni  les  raisons  qui  le  firent  abandonner,  ni  les  résultats  auxquels  il  avait 
coodolL  Le  procèa-yerbal  d'enlèvement  des  objets  qui  se  trouvaient  chex  LAVoisier,  et  qui 
appartenaient  i  la  Commission  des  poids  et  mesures,  ne  mentionne  pas  de  cube.  (  Voir 
J.  Guillaume,  Procès-icTbaux  du  Comité  4'Inttruetton  publique  de  ta  ConveiUi9»  Natio- 
j*aie,  t.UI.p.24i.)Il  n'en  est  pas  question  non  plus  dans  une  liste,  donnée  par  Lavoisier, des 
objeu  construits  par  Fortin.  (Lavoisier,  0£ttrr««,  t. VI,  p.  674.)  —  Deux  cubes  de  cuivre, 
travaillés  par  l'opticien  Laroche,  sont  mentionnés  dans  Lavoisier,  OEuvret,  t.  VI,  p.  693. 

{*)  Lavoisier»  OEuvres,  t.  VI.  p.  674.  On  dit  que  ces  trois  cylindres  t  ont  servi  à 
Jéteiminer  le  poids  du  décimètre  cube  d'eau  distillée  ■. 

(*)  Les  balances  employée»  d'abord  avaient  été  prêtées  par  Lavoisier,  et  en  septembre  1793 
elles  devaient  être  transportées  dans  les  locaux  de  la  Commission  temporaire  des  poids  et 
meaaies.  Elles  étaient  au  nombre  de  trois  :  une  pesant  jusqu'à  3o  livres»  Mn.*  pesant  jusqu'à 
une  livre,  et  une  pesant  jusqu'à  4  gros.  (Layoisier,  OEuvreSf  t.  YI,  p.  690.)  Ce  sont 
saas  doute  celtes  qui  sont  mentionnées  au  procès-verbal  de  la  letie  des  tcellés  de  chez 
Lavoisier,  le  19  nivôse  an  II  (J.  Guillaume,  toc.  cit.,  t.  (IV  P  343),  et  dont  la  première 
était  deFonIn  et  les  deux  antres  de  Meynié  Tainé.  D'ailleurs,  Borda  et  Lavoisier  avaient 
coimnandé  trois  autres  balances,  1  une  que  construit  Fortin,  qui  pèsera  jusqu'à  60  livres 

•  an  moins  et  qui  est  destinée  à  peser  les  solides  qui  doivent  servir  à  établir  définitivement 

•  le  poids  da  mkre  cube  d'eau  distillé.*,  et  deux  autres  pour  l'étalonnage  des  poids,  qui 

•  sont  exécutées  par  le  citoyen  Fourché.  »  (LavoisieRi  OEuvres,  t. VI,  p.  691.} 

(*}   Fourché,  balancier-ajusteur  de   la  Monnaie,  avait  fabriqué   aussi   divers  objets  et 

•  secondé  les  citoyens  Barda  et  Lavoisier  avec  beaucoup  de  zèle  et  de  patience  pour  l'ajus- 

•  temcfil  des  nouveaux  poids  ».  (Lavoisier,  OEuvreSy  t.  VL  p.  675.) 
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Dèlermination  de  Fur 


Virent  à  toute  l'opération.  Ce  comparateur  de  Lenoir,  qui  porte  la 
date  de  1791,  et  qui  donne  le  millième  cie  ligne,  est  conservé  à 
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rObscrvatoire  de  Paris.  Il  devait  être  décrit  dans  la  Base  du  SyS" 
tème  métrique,  et  même  on  avait  déjà  gravé  des  planches  qui  le 
représentent  dans  tous  ses  détails  :  comme  ces  planches  (^)  n^ont 
jamais  été  publiées,  nous  en  donnons  ici  [Jig,  3,  4,  5  et  6)  une 
reproduction,  d'après  une  épreuve  retrouvée  récemment  dans  les 
papiers  de  Delambre. 

Lavoisier  et  Hatiy ,  chargés  de  déterminer  le  poids  d'un  volume 
connu  d*eau,  avaient  presque  achevé  ce  travail  en  août  1793, 
car  il  ne  leur  restait  plus  alors  qu'à  «  déterminer  les  variations 
de  volume  et  de  pesanteur  qu'éprouve  Teau  suivant  les  différents 
degrés  de  température  (*)  ». 

Avec  le  comparateur  de  Lenoir,  Haûy  avait  mesuré  un  cylindre 
dans  toutes  ses  dimensions,  mais  nous  n'avons  pas  le  résultat  de 
ces  mesures.  Du  travail  fait  par  Lavoisier  et  HaUy  il  ne  nous  reste 
que  les  résultats  obtenus  le  4  janvier  ^793  (•),  et  d'où  Lavoisier 
conclut  que  la  valeur  du  grave  décrété  par  la  Convention  vaut 
18848'"'"  i;  ou  2""«"o°"'«  5«~«  56«"'"  J,  poids  du  marc  creux  de 
Charlemagne.  D'après  Van  Swinden(*)  les  expériences  de  Lavoi- 
sier et  Haùy  avaient  donné,  pour  le  poids  du  kilogramme  provi- 
soire, 188416"'"  du  marc  moyen  de  la  pile  de  Charlemagne. 

Soit  que  le  travail  de  Lavoisier  et  HaQy  ne  fût  pas  assez 
avancé,  soit  qu'il  ait  été  égarée  il  n'en  fut  pas  tenu  compte  pour 
la  détermination  du  kilogramme,  et  par  ordre  de  l'Institut  ce 


(M  Voici  les  dimensions  de  ces  planches,  mesurées  au  cadre  et  exprimées  en  centimitres  : 
celle  qui  est  reproduite  par  la  fiç.  3  :  40  x  3i  —  fiç.  4:  47.3  x  32  —  fig.  5  :  36  x  32 
—  /îjr.  6:  43x22. 

(')  Lavoisibb,  CEurrety  t.  VI,  p.  671.  D'après  ce  qu'on  dit  p.  688  du  même  t.  VI,  ce 
travail  n'était  pas  encore  fait  en  septembre  1793. 

(•)  Lavoisiss,  OEurres,  t.  VI,  p.  683. 

{*)  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  641. 
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travail  fut  repris  par  Lefèvre-Gineau  auquel,  dans  la  suite,  s'ad- 
joignit Fabbroni. 

Lefèvre-Gineau  n'a  pas  publié  son  travail;  mais  il  en  a  été 
conservé  beaucoup  de  détails  dans  un  rapport  de  Trallès  (*). 
Le  cylindre  employé  par  Lefèvre-Gineau  (*)  est  en  laiton  et 
creux;  sa  hauteur,  sensiblement  égale  au  diamètre  de  la  base,  a 
243™",  5;  il  est  légèrement  plus  pesant  que  l'eau  et  se  prolonge 
par  un  petit  tube  de  laiton,  de  i™"*,  285  de  diamètre,  qui  servait 
à  entretenir  la  communication  de  l'air  intérieur  avec  Tair  exté- 
rieur quand  le  cylindre  était  plongé  dans  l'eau,  et  probablement 
aussi  à  suspendre  le  cylindre  sous  la  balance.  Afin  que  la  pression 
de  l'eau  ne  pût  déformer  ce  cylindre,  il  était  renforcé  à  l'intérieur 
par  une  a  carcasse  ». 

Pour  étudier  la  forme  de  ce  cylindre  et  déterminer  ses  dimen- 
sions, on  mesura  d'abord  sa  hauteur  en  différents  points  déter- 
minés de  la  manière  suivante  :  la  circonférence  d'une  des  bases 
fut  divisée  en  12  parties  égales  (voir  la  jig.  6de  la  p.  ioi)et  l'on 
joignit  deux  à  deux  par  des  diamètres  les  points  ainsi  obtenus; 
ensuite  la  seconde  base  fut  divisée  de  la  même  manière,  et  en 
ayant  soin  que  ses  diamètres  fussent  chacun  parallèle  au  corres- 
pondant de  la  face  supérieure;  puis,  sur  chaque  rayon  furent 
marqués  trois  points,  Tun  au  milieu,  l'autre  aux  deux  tiers  à 


(')  Rapport  de  M.  Trallès  à  la  Commission,  sur  l'uniié  de  poids  du  Système  métrique 
décimal,  d'après  le  travail  de  M.  Lefèvre-Gineau»  le  ii  prairial  an  VII.  (Base  du  Système 
métrique^  t.  III,  p.  558-58o.)  —  F'oir  aussi  p.  627  du  même  volume,  Rapport  de  Van 
Swinden.  —  L'astronome  danois  Bug^e,  un  des  savants  étrangers  venus  en  France  pour 
sanctionner  la  détermination  du  mèlrc  et  du  kilogramme,  a  public  sur  son  voyage  en  France 
une  relation  populaire  que  nous  n'avons  pas  vue,  mais  où  il  donne  des  détails  sur  la  déter- 
mination de  runiié  de  poids,  {f^oir  les  Procès-verbaux  des  séances  de  la  Commission 
internationale  du  mètre.  Session  de  1870,  p.  46.  ) 

(*)  Ce  cjUndre  se  trouve  aujourd'hui  à  l'Observatoire  de  Paris. 


io6  Chapitre  XL 


partir  du  centre  et  enfin  le  dernier  an"*"  environ  de  la  circonfé- 
rence :  en  comptant  le  centre,  chaque  base  portait  ainsi  37  points 
et  Ton  mesura  la  distance  de  chacun  d*eux  au  point  correspon- 
dant de  l'autre  base. 

Pour  l'étude  des  sections  du  cylindre,  on  traça  sur  sa  surface 
courbe  huit  circonférences  parallèles  aux  plans  des  bases,  et. 
dans  chacune  de  ces  circonférences^  on  mesura  les  diamètres 
parallèles  à  ceux  tracés  sur  les  bases  ;  soit,  au  totale  48  dia- 
mètres. 

D'ailleurs,  dans  toutes  ces  mesures  on  eut  soin  de  procéder 
difféientiellement  :  les  hauteurs  du  cylindre  furent  rapportées  à 
une  règle  à  bouts  A^  en  laiton  commelecylindre,  et  dont  la  longueur 
était  sensiblement  égale  à  la  hauteur  du  cylindre,  de  sorte  qu'elle 
pouvait  prendre^  au  comparateur,  la  place  de  la  hauteur  qu'on 
venait  de  mesurer.  De  même  les  diamètres  furent  comparés  à 
une  règle  de  laiton  d  dont  la  distance  des  bouts  égalait  sensible- 
ment le  diamètre  du  cylindre. 

Les  nombres  ainsi  obtenus,  et  dont  les  moyennes  sont  données 
par  le  rapport  de  Trallès  (p.  570-571  ),  montrent  que  le  corps 
ainsi  étudié  n'est  pas  un  cylindre  parfait,  mais  plutôt  un  cône 
tronqué  très  voisin  du  cylindre. 

Pour  passer  aux  dimensions  absolues,  il  fallait  déterminer  les 
longueurs  des  règles  h  et  d.  On  employa  pour  cela  un  procédé 
que  nous  rencontrerons  plusieurs  fois  et  qui  avait  été  proposé 
par  Borda  : 

On  construisit  3o  nouvelles  règles  de  laiton,  dont  1 5  avaient 
sensiblement  la  même  longueur  que  la  règle  A  et  les  1 5  autres  la 
longueur  de  la  règle  d.  Avec  le  comparateur  de  Fortin,  déjà 
employé  pour  mesurer  le  cylindre,  on  détermina  la  différence  de 
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longueur  de  chacune  des  1 5  premières  régies  par  rapport  à  /r,  et  la 
différence  de  chacune  des  i5  dernières  par  rapport  à  d.  Puis  les 
16  règles  de  chaque  espèce,  placées  bout  à  bout  sur  le  comparateur 
deLenoir  (vofr  p.  86,  note)  employé  pour  les  règles  bimétalliques, 
furent  comparées  à  la  règle  n®  I  (module),  ce  qui  permit  d'expri- 
mer les  longueurs  htldtn  mètres  et  de  calculer  le  volume  du 
cylindre. 

Il  restait  à  peser  le  cylindre  dans  Teau  et  dans  Tair.  On  eut 
toujours  soin  de  procéder  par  la  méthode  de  substitution  ou  de 
Borda,  et  Ton  commença  par  les  pesées  dans  Peau,  afin  de  ne  pas 
lourmenter  la  balance  en  commençant  par  des  charges  considé- 
rables. Ces  pesées  furent  d'ailleurs  faites  à  diverses  températures 
et  montrèrent  que  Teau  atteint  son  maximum  de  densité  à  peu 
près  à  4«  C. 

Les  poids  employés  étaient  de  la  même  matière  que  le  cylindre 
(laiton);  comme  Tintérieur  du  cylindre  communiquait*  avec 
Fatmosphére,  la  balance  donnait  d^ns  lair  le  même  poids  qu'elle 
aurait  donné  dans  le  vide.  Ces  poids  auraient  pu  être  rapportés 
à  une  unité  tout  à  fait  arbitraire  :  il  était  seulement  indispensable 
que  les  subdivisions  eussent  un  rapport  bien  connu  avec  Tunité 
adoptée.  En  réalité  on  ferma  1 1  cylindres  pleins  pesant  chacun 
sensiblement  i*«  et  rapportés  à  l'un  d'eux  pris  pour  unité  (*). 
Les  subdivisions  (dixièmes,  centièmes,  ...,  millionièmes)  furent 
comparées  pour  s'assurer  de  leur  égalité,   et  chaque  dizaine 


('}  Ce  poids  pris  pour  unité  portait  le  n*  i.  II  se  trouva  égal  à  0^9992072  du  poids 
<l'an  décimètre  cube  d*eau  distillée  prise  à  son  maximum  de  densité  (4"»  C.)  et  pesée  dans 
-e  nde.  {Bas9  du  Système  métrique^  t.  III,  p.  579  et  638.) 
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ensemble  fut  comparée  à  l'unité  de  l'ordre  immédiatement  supé- 
rieur. 

Ces  poids  furent  aussi  comparés  au  total  de  la  pile  de  Charle- 
magne  (*),  et  l'on  trouva  ainsi  que  le  poids  d'un  décimètre  cub: 
d'eau  distillée  prise  à  son  maximum  de  densité  et  pesée  dans  le 
vide  (c'est-à-dire  notre  kilogramme  légal)  est  de  iSSay*"'",  i5. 

l'>  On  I  dcjt  TU  (p.  ^6),  pir  Le  rappari  à:  Fourcrof  du  ]■'  brumaire    M  II,  que  Ici 


o,)44  55e9  anfls. 
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CHAPITRE  XII. 

SUR  LA  MESURE  D'UN  MERIDIEN  :   OPÉRATIONS 

QU'ELLE  NÉCESSITE. 


A  la  surface  de  la  Terre,  les  grandes  distances  en  ligne  droite 
ne  peuvent  pas,  en  général,  être  mesurées  directement,  c'est- 
à-dire  au  moyen  de  chaînes  ou  de  règles  portées  bout  à  bout  :  les 
irrégularités  du  terrain,  les  accidents  naturels,  les  constructions, 
mille  obstacles  enfin,  s'y  opposent.  D'ailleurs,  en  supposant  que 
la  mesure  directe  fût  possible,  elle  serait  très  pénible  et  sujette  à 
erreur. 

On  a  donc  cherché  à  obtenir  autrement  ces  distances  et  Ton  y 
est  parvenu  de  la  manière  suivante  : 

Soient  A  et  Z  [fig,  7)  les  points  dont  on  veut  déterminer  la 
distance  AZ  en  ligne  droite.  Nous  admettrons  que  cette  direc- 
tion AZ  soit  marquée  d;:  distance  en  distance  par  des  points 

«,/2,  .... 

A  droite  et  à  gauche  de  cette  ligne  AZ  on  choisit  des  points 
élevés  B,  C,  D, ...  tels  que  de  l'un  quelconque  on  puisse  voir  les 
points  environnants,  de  sorte  qu'il  sera  possible  de  mesurer  les 
angles  des  triangles  visuels  ABC,  BCD,  ...  ainsi  formés. 

L'ensemble  de  ces  triangles  forme  ce  qu'on  appelle  une  trian- 
gulation, un  réseau  géodésique,  un  canevas  trigonométrique. 
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Supposons  que  Ton  ait  mesuré  : 

I®  Les  angles  de  tous  ces  triangles  ABC,  BCD,  . . .,  ou  seule- 
ment deux  angles  de  chaque  triangle; 

2"  L'angle  que  l'un  quelconque  des  côtés,  AB  par  exemple, 
fait  avec  la  direction  AZ  ; 

3^  La  longueur  d'un  quelconque  des  côtés  de  Tun  de  ces 
triangles,  celui  qui  s'y  prête  le  mieux,  en  portant  tout  le  long 
des  chaînes  ou  des  règles  bout  à  bout  :  ce  côté  ainsi  mesuré  porte 


Fig.  7. 


le  nom  de  base.  (Si,  comme  cela  a  lieu  d'ordinaire,  aucun  côté 
n'était  commode,  on  prendrait  pour  base  une  ligne  facile  à  me- 
surer et  on  la  relierait  à  Tensemble  par  une  triangulation  auxi- 
liaire, de  sorte  qu'on  rentrerait  dans  le  cas  précédent.) 

Soit  BC  la  base  ainsi  mesurée. 

Alors,  successivement  et  de  proche  en  proche,  on  peut  calculer 
tous  les  côtés  des  triangles  ABC,  BCD,  CDE, 

Puis  dans  ABa,  otiTon  connaît  AB,  ABa,  BAa,  on  calculera 

Aa,  Ba  et  AaB  ;  —  dans  Cab,  où  Ton  connaît  aC,  aCby  Cab^ 

on  calculera  ab^  Cb  et  Cba;  —  dans  Dec,  où  Ton  connaît  iD. 

dDc,  Dbc,  on  calculera  *c,  De  et  ^cD;  —  dans  cErf,  où  l'on 
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connaît  cE,cEa,  Écrf,  on  calculera  crf,  ErfetcrfE;  —  dans 

dELy  où  Ton  connaît  dE,  EZ,  dEZ,  on  calculera  dZ. 
Et  Ton  connaîtra  ainsi  Aa~\-  ab-\-  bc-\-cd  -h  dZ:=i  AZ. 


Ordinairement,  on  mesure  deux  ou  plusieurs  bases;  on  mesure 
aussi  la  direction  de  plusieurs  côtés  par  rapport  à  AZ.  Dans  le 
cas  de  la  fig.  7,  par  exemple,  on  pourrait  mesurer  EZ  et  l'angle 
EZi,  quantités  qui  sont  données  aussi  par  le  calcul  précédent  : 
comme  vérification,  il  faut  que  les  valeurs  calculées  de  ces  quan- 
tités concordent  avec  les  valeurs  observées. 

Ce  qui  vient  d*étre  dit  s'applique  à  une  direction  quelconque 
de  la  surface  de  la  Terre.  Appliquons-le  ,au  cas  du  méridien. 

Même  par  le  moyen  d'une  triangulation,  la  mesure  de  toute 
la  longueur  comprise  entre  le  pôle  et  Téqualeur  est  évidemment 
impossible.  Pour  obtenir  cette  longueur,  on  n^a  d*autre  moyen 
que  d'en  mesurer  une  fraction  connue^  et  de  déduire  la  longueur 
totale  de  celle  qui  a  été  mesurée.  Mais,  de  cette  manière,  Terreur 
commise  sur  la  totalité  sera  d'autant  plus  grande  que  la  longueur 
partielle  choisie  sera  plus  petite  :  on  devra  donc  prendre  une  frac- 
tion connue  aussi  grande  que  possible. 

Soient  [fig.  8)  PAE  le  méridien  considéré,  P  le  pôle,  E  Té- 
quateur,  AB  Tare  mesuré  et  dont  on  veut  déduire  le  quart  de 
méridien  PE. 

L'angle  AOB,  formé  par  les  verticales  AO,  BO  des  extrémités 
de  l'arc  AB,  est  Y  amplitude  d^  cet  arc. 

Cette  amplitude  est  visiblement  égale  à  la  différence  des  lati- 
tudes des  points  A  et  B. 
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D'un  autre  côté,  quand  on  connaît  cette  amplitude,  on  sait 
que  AB  est  une  certaine  fraction  connue -de  l'arc  PE. 

Une  opération  fondamentale  de  la  mesure  de  la  méridienne 
sera  donc  la  détermination  de  la  latitude  de  chacune  des  extré- 
mités de  l'arc  mesuré. 

Et  une  autre  opération,  également  fondamentale,  sera  la  for- 
mation et  la  mesure  d*une  triangulation^  analogue  à  celle  que 
nous  venons  de  considérer. 

Alors  la  ligne  à  mesurer  AZ  [fig.  7)  étant  supposée  un  mé- 
ridien, la  direction  d'un  côté  quelconque,  tel  que  AB,  avec  AZ 
prend  le  nom  à^a\imut, 

D*ailleurs^  pour  avoir  des  vérifications,  etc.,  on  ne  se  bornera 
pas  à  un  seul  azimut,  mais  on  en  mesurera  plusieurs;  on  obser- 

Fig.  8. 


vera  aussi  les  latitudes  de  points  intermédiaires,  tels  que  C  [fig.  8  ) , 
de  sorte  que  Tensembîe  des  opérations  pour  la  mesure  de  la  mé- 
ridienne comportera  :  la  triangulation,  la  détermination  des 
latitudes  et  celle  des  a:^imuts. 

Pour  ces  diverses  opérations,  Picard,  les  Cassini,  Lacaille,  etc.. 
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employaient  le  quart  dc'cercle  astronomique  ou  des  instruments 
de  ce  genre,  avec  limbe  de  plus  ou  moins  d'amplitude.  Mais  dans 
la  mesure  de  la  méridienne  pour  la  détermination  du  métré,  tous 
les  angles  furent  observés  au  moyen  du  cercle  répétiteur  :  cet 
instrument,  récemment  inventé  par  Borda,  permet  de  mesurer 
un  même  angle  successivement  avec  les  diverses  parties  d'un 
cercle  divisé,  de  manière  à  éliminer  à  peu  près  complètement  les 
erreurs  de  division. 


CHAPITRE  XIII. 

MESURE  DE  LA  PARTIE  NORD  DE  LA  MÉRIDIENNE, 

PAR  DELAMBRE 

(partie  COHPRISB  entre  DUNKBRQUE  et  ORLEANS). 


Dans  la  distribution  des  travaux  géodésiques  et  astronomiques, 
Delambre  fut  chargé  de  la  partie  de  la  méridienne  comprise  entre 
Dunkerque  et  Rodez,  embrassant  38oooo  toises,  tandis  que 
Méchain  devait  mesurer  les  170000  toises  restantes,  entre  Rodez 
et  Barcelone  :  la  raison  de  cette  inégale  répartition  était  que  la 
partie  française  avait  déjà  été  mesurée  deux  fois,  tandis  que  rien 
encore  n'avait  été  fait  dans  la  partie  espagnole. 

Les  collaborateurs  de  Delambre  furent  : 

LefranqoiS'Lalande  (*),  depuis  Torigine  jusqu'au  i5  juillet 
1793. 

Duprat,  qui  remplaça  Lalande  pendant  quelque  temps;  d'abord 
professeur  de  Mathématiques,  il  s'établit  ensuite  comme  libraire. 

Belletj  ingénieur  en  instruments  de  mathématiques,  chargé 


{*)  A  la  demande  de  Lalande  l'oncle,   Delambre  avait  offert   cette  place   d'adjoint  an 
chevalier  d'Angos,  alors  retiré  à  Tarbes  ;  mais  ce  dernier  ne  put  accepter. 


DELAMBRE. 
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de  soigner  et  de  réparer  les  instruments.  Du  commencement  à  la 
fin  des  opérations,  il  ne  cessa  pas  un  instant  d'aider  Delambre; 
souvent  il  remplaça  l'adjoint  et  parfois  il  prit  des  mesures  d'angles. 
En  généra],  il  réglait  le  niveau  dans  les  observations  de  latitude; 
dans  les  observations  d'angles  terrestres  ou  d'azimuts,  il  tenait  la 
lunette  inférieure. 

Michel^  domestique. 

Pour  faciliter  les  transports ,  Delambre  avait  fait  construire 
deux  voitures,  dont  une  pour  les  instruments  :  on  les  faisait 
traîner  par  des  chevaux  loués  sur  place. 

Voici  la  liste  des  instruments  et  objets  emportés  par  Delambre  : 


«   XTAT  DBS  INSTRUMENTS  CéOMÉTRIQUBS  BT   ASTRONOMIQUES  QUE  M.    DELAMBRE 

EMMÈNE  AVEC  LUI  POUR   LA  MESURE  DU  MÉRIDIEN. 

o  Deux  cercles  de  deux  lunettes  chacun,  avec  leurs  pieds  de  cuivre,  ren- 
fermés dans  leurs  boetea; 

»  Trépied  portant  un  fil  à  plomb; 

•  Lunette  astronomique  pour  observer  les  éclipses  de  soleil  et  des  étoiles; 
I»   Pendule  à  secondes  ; 

»  Autre  plus  petite,  avec  sonnerie; 

•  Deux  baromètres  de  voyage  ; 

m  Deux  thermomètres  montés  en  cuivre; 
n  Deux  autres  en  verre  ; 
9  Deux  hygromètres  à  cheveu  ; 
0  Deux  niveaux  ; 
>  Demi-toise  d'acier; 

»  Quatre^ lampes  avec  leurs  réverbères,  de  douze  à  dix- huit  pouces  de 
diamètre; 

D  Deux  boëtes  de  livres  de  Mathématique  et  d'Astronomie,  dont  un  anglais; 
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»  Tubes  de  rechange,  mercure,  entonnoirs  et  autres  ustensiles  pour  rac- 
commoder les  baromètres; 
»  Marteaux,  limes  et  autres  ustensiles  pour  raccommoder  les  instruments; 
»  Deux  lunettes  de  poche,  dans  leurs  étuis  de  chagrin. 

»  Vu  le  présent  mémoire  et  reconnu  comme  indispensables,  pour  les  opé- 
rations décrétées  par  l'Assemblée  Nationale,  tous  les  instruments  qui  y 
sont  désignés. 

»  Paris,  le  lo  septembre  1792,  l'an  4*  de  la  Liberté. 

»  Le  Ministre  de  V Intérieur, 

Roland. 
»  Vu  et  approuvé  : 

31  mars  lygS. 

»  Garât,  Ministre  de  l'Intérieur.  » 

Pour  faciliter  les  travaux  de  Méchain  et  Delambre,  la  procla- 
mation suivante  avait  été  envoyée  aux  départements  que  ces  as- 
tronomes pouvaient  avoir  à  traverser  : 

«    PROCLAMATION    DU    ROI. 

»  Concernant  les  observations  et  expériences  à  faire  par  les  Commissaires 
de  l'Académie  des  Sciences,  pour  l'exécution  de  la  loi  du  22  août  1790. 
qui  a  ordonné  V uniformité  des  Poids  et  Mesures. 

»  Du  10  juin  1792,  Tan  4*  de  la  Liberté. 

»  Lb  Roi  étant  informé  que  les  Commissaires  nommés  par  TAcadémie 
des  Sciences,  en  conformité  de  la  loi  du  22  août  1790,  pour  procéder  aux 
opérations  nécessaires,  à  l'effet  de  trouver  un  modèle  invariable  pour  tous 
les  poids  et  mesures  dont  l'Assemblée  Nationale  a  décrété  l'uniformité, 
étoient  sur  le  point  de  commencer  leurs  travaux,  Sa  Majesté  voulant  en 
favoriser  la  prompte  exécution,  Elle  croit  devoir  foire  connoître  aux  dé- 
partemens  ci-après  désignés,  ceux  desdits  Commissaires  qui  étant  chargés 
de  la  mesure  du  méridien,  auront  à  se  transporter  dans  divers  lieux  de 
leurs  arrondissemens  pour  y  faire  des  observations,  et  qui  auront  besoin 
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d'être  secondés  par  les  Corps  administratifs  et  Municipalités  desdits  arron- 
diisemens,  soit  pour  leur  procurer  des  chevaux  et  voitures  pour  le  trans- 
port de  leurs  instrumens;  soit  pour  empêcher  qu'on  ne  les  trouble  dans 
leurs  observations,  et  qu'on  ne  renverse  ou  dérange  les  signaux  dont  ils 
seront  dans  le  cas  de  faire  usage.  Les  Corps  administratifs,  pénétrés  des 
grands  avantages  que  l'uniformité  des  poids  et  mesures  doit  procurer, 
s'empresseront  sans  doute  de  concourir  de  tout  leur  pouvoir  à  Taccélération 
d'une  opération  désirée  depuis  si  long- temps. 

»  En  conséquence,  le  Roi  a  donné  et  donne  son  approbation  au  choix  fait 
par  l'Académie  des  Sciences,  de  MM.  Méchain  et  Delambre,  pour  s'occuper 
spécialement  de  la  mesure  géométrique  des  degrés  du  méridien  depuis 
Dunkerque  jusqu'à  Perpignan  et  Barcelone.  Le  Roi  recommande  à  tous 
les  Corps  administratifs  et  aux  Municipalités,  dans  le  ressort  desquels 
lesdits  Commissaires  et  les  coopérateurs  par  eux  désignés  seront  dans  le 
cas  de  procéder  à  leurs  opérations,  et  principalement  à  ceux  des  départe- 
mens  du  Nord,  du  Pas-de-Calais,  de  la  Somme,  de  l'Oise,  de  Seine-et- 
Oise,  de  Seine-et-Marne,  de  Paris,  du  Loiret,  du  Cher,  du  Loir-et-Cher, 
de  l'Âliier,  de  la  Creuse,  du  Puy-de-Dôme,  de  la  Corrèze,  du  Cantal,  du 
Lot,  de  TÂveyron,  du  Tarn,  de  l'Hérault,  de  l'Aude  et  des  Pyrénées-Orien- 
tales, de  faciliter,  autant  qu'il  sera  en  eux,  lesdits  sieurs  Commissaires  et 
leurs  coopérateurs,  relativement  aux  observations  et  expériences  qu'ils  se 
proposent  de  faire  dans  lesdits  lieux,  et  de  leur  procurer  les  moyens  d'éta- 
blir, en  tels  lieux  qu'ils  jugeront  nécessaire  des  signaux,  des  mâts,  des 
réverbères  et  des  échafauds,  même  sur  le  faîte  et  à  l'extérieur  des  clochers, 
tours  et  châteaux,  à  la  charge  par  eux,  en  cas  de  quelque  dommage,  de 
l'aire  remettre  à  leurs  frais  les  choses  et  lieux  en  leur  premier  état  5  comme 
aussi  de  leur  procurer  à  un  prix  convenu  entre  les  Municipalités  et  lesdits 
Commissaires,  les  chevaux  et  voitures  dont  ils  pourroicnt  avoir  besoin 
pour  le  transport  de  leurs  instrumens,  ainsi  que  les  bois  et  matériaux 
nécessaires  pour  la  construction  des  échafauds,  et  de  pourvoir  à  ce  que 
lesdits  Commissaires  ne  soient  point  troublés  dans  leurs  observations,  et 
à  ce  que  les  signaux,  échafauds  et  autres  ouvrages  qu'ils  auront  fait 
construire  ne  soient  ni  endommagés  ni  détruits.  Ordonne  Sa  Majesté  que 
la  présente  Proclamation  sera  publiée  et  affichée  par-tout  où  besoin  sera. 

>  Fait  au  Conseil  d'État,  tenu  à  Paris  le  dix  juin  mil  sept  cent  quatre- 
vingt-douze,  l'an  quatrième  de  la  Liberté.  Signé  :  Louis.  Et  plus  bas  : 
Roland.  » 
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Le  26  juin  1792,  muni  de  son  premier  cercle  et  attendant  que 
le  second  fût  prêt,  Delambre  visita  les  stations  voisines  de  Paris. 
Dès  Tabord,  il  rencontra  beaucoup  plus  de  difficultés  qu'il  n'en 
avait  prévu  :  la  station  de  Paris  devait  être  visible  de  Dammartin 
et  de  Saint-Martin-du-Tertre.  Pour  cette  station  de  Paris,  les 
astronomes  de  1740  avaient  pu  utiliser,  au  clocher  de  Montmartre, 
une  flèche  qui  n'existait  plus  maintenant.  Vainement  Delambre 
essaya  de  remplacer  ce  point  par  le  belvédère  Flécheux,  à  Mont- 
martre, et  par  la  flèche  des  Invalides  :  il  dut  choisir  le  Panthéon, 
malgré  les  modifications  qui  allaient  être  faites  à  son  dôme;  et 
autant  de  fois  il  fallut  recommencer  diverses  stations,  notamment 
celle  du  clocher  de  Dammartin,  pour  laquelle  on  se  pressait, 
parce  que  Téglise  était  vendue  et  allait  être  démolie. 

Vers  le  sud  et  Test  de  Paris,  les  difficultés  n'étaient  pas  moin- 
dres :  un  signal,  établi  à  Montlhéry,  fut  détruit  le  jour  même; 
le  procureur  de  la  commune  le  fit  rétablir  aux  frais  de  l'auteur 
du  délit  :  malgré  cela  il  fut,  peu  après,  renversé  de  nouveau  et 
mis  en  pièces. 

A  Montjay,  la  résistance  fut  plus  énergique  encore  (M 
(i5-25  août  1792).  Vainement  le  curé  lit  au  prône  la  loi  et  les 
lettres  des  autorités;  vainement  le  maire  fait  publier,  à  Tissue  des 
vêpres,  les  ordres  qu'il  a  reçus  :  il  devient  suspect.  Les  habitants 
de  Montjay  se  coalisent  avec  ceux  des  paroisses  voisines^  ceux  de 
Lagny  notamment,  pour  s'opposer  par  la  force  à  la  continuation 
des  opérations.  Menacés,  le  maçon  (*)  et  le  charpentier  chargés 


(*)  Ces  faits  s'expliquent  en  partie  parce  que  les  administrateurs  du  département  avalent 
négligé  de  publier  la  proclamation  du  roi  du  lo  juin  1792;  si  les  habitants  avaient  été 
prévenus,  beaucoup  de  difficultés  auraient  été  évitées. 

(')  «  Tous  les  préparatifs  étoient  faits  et  il  (le  charpentier}  se  disposoit  à  monter  le  signal 
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de  construire  le  signal  se  retirent,  et  Delambre  fut  obligé  de 
chercher  une  autre  station. 

II  la  trouve  au  château  f)eu  éloigné  de  Belle-Assise,  et  peut 
terminer  la  mesure  des  angles  sans  être  aperçu;  mais  ce  bonheur 
ne  dura  pas  longtemps  :  laissons  la  parole  à  Delambre  lui-même, 
racontant  son  aventure  à  M"»*d*Assy,  le  5  septembre  1792  au 
soir  : 

«...  Nous  avions  demandé  des  chevaux  de  poste  à  Lagny, 
pour  partir  après  le  dîner.  Tous  les  postillons  étoient  en  course 
et  Ton  nous  avoit  promis  de  venir  nous  prendre  aujourd'hui,  à 
sept  heures  du  matin.  Vers  le  soir,  un  détachement  de  la  garde 
nationale  de  Lagny  vint  à  Belle-Assise  pour  la  recherche  des 
armes  et  des  chevaux.  On  leur  apprit  que  quelques  étrangers 
étoient  depuis  quatre  jours  au  château.  Il  étoit  évident  que  ce  ne 
pouvoit  être  que  des  gens  mal  intentionnés.  On  voulut  nous 
voir,  on  nous  demanda  nos  passeports.  Leur'date  est  du  mois  de 
mai.  On  n*en  tint  aucun  compte,  quoique  nos  frères  de  Meaux 
eussent  eu  l'attention  d'y  rayer  un  mot  qui  étoit  de  trop.  La  pro- 
clamation, que  je  lus  au  détachement,  ne  fil  pas  meilleur  effet. 
Un  brave  sans-culotte  étoit  offensé  de  notre  titre  d'académicien  : 
*  Il  n'y  a  plus  de  Cadémie,  nous  répéioit-il,  plus  de  Cadémie; 
»  tout  le  monde  est  égal.  Vous  viendrez  avec  nous.  »  Ils  étoient 
en  armes,  et  nous  n'avions  que  des  raisons  :  la  partie  n'étoit  pas 
égale. 

»  Après  avoir  visité  assez  superficiellement  notre  voilure  d'in- 


•obaat  de  la  tour.  Plusieurs  habitants  se  sont  imaginé  qu'il  travailloil  pour  les  Insurgés. 
ïl»  se  sMt  opposés  avec  menace  à  l'érection  de  la  poutre,  malgré  l'ordre  par  écrit  de  la 
mamcipalité  et  quoique  l'un  de  mes  ouvriers,  le  maçon,  fût  lui-même  membre  de  cette 
moaiclpilité.  »  (Extrait  dune  lettre  aut.  de  Delambre  à  M«»  d'Assy.) 
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strumens,  ils  nous  prièrent  de  partir  avec  eux.  Le  commandant 
paraissoit  honteux  de  la  contrainte  qu'on  le  forçoit  d'exercer  à 
notre  égard.  Nous  voilà  donc  en  chemin  à  huit  heures  du  soir,  à 
pied,  à  travers  champs,  par  une  pluie  très  forte.  J'avoîs  heureuse- 
ment eu  le  temps  de. passer  ma  redingote  par  dessus  mon  habit. 
Le  rendez-vous  général  étoit  à  Perrière,  à  une  lieue  et  demie  de 
là;  nous  y  devions  trouver  le  commandant  général.  J'avois  parlé 
d  une  lettre  du  district  à  la  municipalité  voisine  :  on  permit  à 
Michel  d'aller  la  redemander;  il  me  l'apporta  à  Perrière. 

»  Delà,  la  troupe  devoit  se  disperser  dans  les  villages  voisins 
pour  faire  les  recherches  ordonnées  ;  les  bonnes  têtes  vouloient 
nous  y  emmener  avec  eux,  et  nous  ne  serions  arrivés  qu'à  deux 
ou  trois  heures  du  matin.  Je  représentai  que  notre  présence  étoit 
peu  nécessaire  dans  ces  visites;  le  commandant  voulut  bien 
adhérer  à  ma  proposition  de  nous  envoyer  directement  à  Lagny, 
avec  les  chevaux  capturés;  il  nous  restoit  une  bonne lieueet  demie. 

»  Le  commandant  avoit  gardé  avec  lui  les  plus  ardents;  le 
reste  du  voyage  fut  aussi  agréable  que  les  circonstances  pouvoient 
le  permettre  :  nous  nous  trouvâmes  escortés  seulement  de  quinze 
hommes,  avec  qui  Ton  pou  voit  causer  et  qui  entendoient  raison. 
Ils  eurent  pour  nous  toute  sorte  d'attentions,  nous  avertissoient 
des  mauvais  pas  et  nous  donnoient  la  main  pour  nous  en  tirer. 
Aux  portes  de  la  ville,  nous  fûmes  assaillis  d'une  pluie  violente 
qui  acheva  de  nous  pénétrer.  Nous  fûmes  aussitôt  conduits  à  la 
municipalité.  La  vue  de  notre  lettre  de  Meaux,  qui  étoit  tout 
entière  de  l'écriture  bien  connue  du  procureur-syndic,  paroîssoit 
à  l'un  des  municipaux  une  pièce  décisive.  M.  le  Maire  nous  fit 
plusieurs  objections,  et  la  conclusion  fut  que  je  remettrois  le  len- 
demain matin  à  la  municipalité  une  lettre  ouverte  pour  le  dis- 
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trict  et  qu'on  l'enverroit  par  un  exprès.  En  attendant  la  réponse, 
nous  fûmes  non  pas  incarcérés,  mais  seulement  consignés  à 
THôcellerie  de  l'Ours,  avec  deux  sentinelles  qui  veillèrent  à  notre 
porte;  effectivement  ils  passèrent  toute  la  nuit  dans  notre  cor- 
ridor. J*écrivis  à  Meaux  et  à  M.  Delalande  pour  qu'il  racontât 
notre  histoire  à  TAcadémie,  afin  qu'elle  nous  obtînt  de  nouveaux 
passeports.  Deux  exprès  furent  dépéchés. 

»  Celui  de  Meaux  revint  pendant  que  nous  dînions.  La  Muni- 
cipalité nous  délivra  un  passeport  en  forme,  et  nous  voilà  libres 
de  reprendre  nos  opérations,  dont  elle  reconnoît  l'importance. 
J'envoye  aussitôt  des  chevaux  pour  chercher  nos  voitures  à  Belle- 
Assise  :  je  les  attends  à  chaque  instant  et  nous  partirons  demain 
matin  pour  Saint-Martin-du-Tertre,  où  j'espère  trouver  de  vos 
nouvelles  et  une  lettre  de  M.  Lavoisier.  En  arrivant  hier  nous 
n*avions  rien  pour  changer,  point  de  bonnet  de  nuit,  etc.;  quel- 
ques fagots  et  quelques  bons  verres  de  mauvais  vin  nous  séchè- 
rent, et  nous  passâmes  la  nuit  mieux  que  nos  sentinelles,  à  qui 
l'on  donna  une  peine  inutile  en  les  obligeant  à  garder  quatre 
hommes  qui  n'avoient  nulle  envie  de  fuir.  Ainsi  finit  Thistoire 
véritable  et  tragi-comique  de  la  grande  arrestation  du  ci-devant 
Cadémtcien.  Cette  petite  aventure  nous  rendra  plus  circonspects 
àTaveoir.  Je  ne  mettrai  plus  le  même  soin  à  éviter  des  dépenses 
qui  ne  sont  pas  aussi  inutiles  que  je  me  le  figurois.  Je  visiterai 
les  départements  et  les  districts  avant  de  m'établir  dans  aucune 
niunidpalité.  Je  me  mettrai  simplement  en  règle,  et  s'il  en  coûte 
un  peu  plus,  personne,  je  crois,  ne  pourra  m'en  faire  un  crime. 
»  Le  premier  usage  que  nous  avons  fait  de  notre  liberté  a  été 
d'aller  remercier  le  Corps  municipal.   Dès  que  M.  le  Maire  nous 
aperçut,  il  quitta  son  bureau,  vint  au-devant  de  nous  et  tâcha^ 
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par  ses  politesses,  de  nous  de'dommager  du  petit  désagrément  de 
la  veille.  Je  n'oserois  répondre  que  cet  accueil  fut  bien  du  goût  de 
notre  brave  qui  n'aime  pas  les  Cadémies  :  il  étoit  présent  et  ne 
nous  dit  plus  rien  ;  il  avoit  eu  le  tems  de  cuver  le  vin  qu'il  avoit 
pris  hier  dans  le  cours  de  son  expédition.  On  nous  a  dit,  au  reste, 
qu'il  n'avoit  pas  besoin  de  vin  pour  être  une  des  mauvaises  têtes 
du  pays. 

»  Après  notre  visite,  nous  parcourûmes  la  ville  et  les  prome- 
nades, ce  qui  ne  demanda  pas  beaucoup  de  tems;  nous  vîmes  en 
passant  la  fameuse  fontaine  oti  Ton  baigne  les  mauvais  plaisans 
qui  demandent  le  prix  de  Torge.  L'usage  de  ce  bain  commence  à 
se  passer;  on  y  a  substitué  depuis  peu  une  amende  de  dix  écus. 
Nous  n'avons  été  nullement  curieuxde  vérifier  le  fait....  Nos  voi- 
tures sont  arrivées  et  nous  partons  demain,  à  six  heures  du 
matin.  » 

Le  lendemain,  nouveaux  incidents,  que  Delambre  raconte  en- 
core lui-même,  dans  une  lettre  du  8  septembre,  avec  détails  dif- 
férents de  ceux  donnés  dans  la  Base  du  système  métrique,  t.  I, 
p.  3i  du  Discours  préliminaire  : 

«  Sorti  de  Lagny  le  6  au  matin,  j'ai  voyagé  paisiblement  jus- 
qu'à Bondy....  A  Saint-Denis,  je  me  suis  pourvu  d'une  lettre  du 
district  et  j'ai  fait  viser  mes  passeports  à  li  municipalité.  Mon 
intention  étoit  d'aller  attendre  à  Saint-Leu  les  nouveaux  ordres 
que  l'Académie  soUiciloit  pour  moi,  d'après  l'histoire  de  Lagny, 
et  que  M.  Le  François  étoit  allé  solliciter  à  Paris.  Makr^^toutes 
mes  précautions  je  me  suis  vu  arrêté  à  Épinai  :  on  y  fit  la  visite 
de  tous  mes  instrumens,  on  écrivit  au  Directoire  de  Saint-Denis 
en  lui  renvoyant  la  lettre  que  je  tenois  de  lui. 


Mesure  de  la  partie  nord  de  la  méridienne.  i23 

»  La  réponse  fut  qu'il  falloit  me  laisser  passer.  Les  habitans 
d'Epinai  en  décidèrent  autrement  ;  ils  traitèrent  le  District  d'aris- 
tocrate et  nous  ramenèrent  à  la  municipalité  de  Saint-Denis  qui, 
sentant  son  incompétence^  nous  ren-vp3^a  au  District.  Nos  arres- 
tatcurs  y  furent  vigoureusement  tancés;  ils  ne  répondirent  pas  un 
seul  mot,  mais  ils  allèrent  exciter  les  mauvaises  têtes.  A  notre 
entrée,  ils  nous  escortaient  d*un  air  joyeux  et  insolent,  criant 
vive  la  Nation;  voici  des  aristocrates.  De  la  salle  d'assemblée 
du  District  nous  entendions  les  cris  des  fous  qui  entouroient  nos 
voitures.  On  y  trouva  quatorze  lettres  cachetées.  L'officier  de 
garde  ne  voulut  pas  qu'on  enlevât  les  cachets  qu'en  ma  présence 
et  avec  mon  autorisation.  Je  descendis  sur  la  place,  escorté  delà 
municipalité  en  écharpes  et  des  membres  du  District,  décorés  de 
leurs  marques  distinctives.  La  lecture  des  lettres  se  6t  avec  assez 
de  tranquillité,  mais  peu  de  fruit:  c'étoientles  recommandations 
du  Comité  d'instruction  pour  les  divers  départemens  (*).  On 


(M  Voici,  comme  exemple,  une  des  circulaires  destinées  à  Méchain  : 

«  Paris,  !e  l6  juin  1792,  l*an  4  de  la  Liberté. 

«  Messieurs  les  Administrateurs  du  Département  du  Puy-de-Dôme, 

*  M.  Méchain,  commissaire  de  l'Académie  des  Sciences,  est  chargé,  Messieurs,  par  le 
GouTeroement,  de  mesurer  la  grandeur  de  l'arc  méridien  terrestre,  et  cette  honorable  mission, 
qoi  le  conduit  dans  une  partie  des  départements  de  l'empire,  s'étend  au  vôtre  en  particulier. 
Noas  ne  doutons  pas  que  l'esprit  public  que  tous  contribuez  à  y  répandre  n'y  ait  assez  établi 
le  règne  de  la  loi  pour  que  les  passeports  dont  est  pourvu  M.  Méchain  ne  lui  procurent  toute 
1>  sûreté  dont  doivent  jouir  les  citoyens  voyageurs  quand  ils  ont  pris  l'attache  des  autorités' 
constituées;  mais  ce  n'est  pas  assez  d'écarter  de  ce  sçavant  les  méfiances  auxquelles  pourraient 
K  livrer  quelques  citoyens  plus  zélés  qu'instruits.  Le  Comité  d'instruction  publique,  fidèle 
A  se  renfermer  dans  les  bornes  de  son  institution,  ne  croit  pas  entreprendre  sur  les  fonctions 
«dmintstratives  en  recommandant  particulièrement  M.  Méchain  à  votre  ardeur  connue  pour 
li  gloire  nationale,  pour  le  progrès  des  Sciences  et  pour  celui  de  la  liberté,  dont  vous 
c<»naissez  le  prix  et  la  nature.  La  liberté  doit  tout  aux  lumières  de  la  philosophie,  comme 
le  despotisme  lire  sa  force  des  ténèbres  de  l'ignorance.  Des  hommes  doivent  donc  prendre 
unTifiniérêt  à  l'accroissement  des  connaissances,  et  l'astronomie,  si  grande  par  son  objet, 
est  encore  la  base  de  la  géographie  et  de  la  navigation,  c'est-à-dire  des  sciences  les  plus 
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commença  la  visite  de  nos  instrumens,  la  nuit  survint  et  l'on 
remit  au  lendemain.  En  attendant,  on  mit  le  scellé  sur  les  voi- 
tures et  je  remontai  à  la  maison  commune  pour  le  procès-verbal. 
J'y  passai  la  nuit  et  j'y  dormis  jusqu'au  jour  sur  un  fauteuil, 
ainsi  que  M.  Bellet.  J'avais  envoyé  Michel  à  Paris  avec  une  lettre 
pour  le  président  de  l'Assemblée  nationale.  Le  matin,  tout  étant 
calme,  j^allai  me  loger  aux  Trois-Mailletspourattendreun  peu  plus 
•commodément  les  nouvelles.  A  lo  heures  du  soir,  lorsque  j'étois 
déjà  couché,  M.  Le  François  venoit  avec  Michel  m'apprendreque 
ma  lettre  avoit  été  lue  et  renvoyée  au  Comité  de  surveillance,  qui 
avoit  fait  un  projet  de  décret  qui  passeroit  sûrement  à  la  séance  du 
soir;  et  je  vis  par  le  Journal  des  Feuillants  qu'en  effet  il  a  passé 
avec  un  amendement  qui  l'étend  à  M.  Méchain.  Le  journaliste  a 
mis  le  nom  de  M.  Delalande  au  lieu  du  mien.  J'attends  l'expé- 
dition du  décret,  que  Ton  m'a  promise  pour  aujourd'hui...   » 

Le  10  septembre  1792,  étant  à  Paris,  Delambre  continue  son 
récit  :  a  ...  Mon  décret,  rendu  le  7  par  l'Assemblée  Nationale, 
n'a  été  expédié  que  le  8  au  soir.  M.  Le  François  me  l'a  apporté  le 


nêceuaires  au  commercei  Tune  des  principales  sources  de  la  prospérité  publique.  La  pro- 
tection qu'un  gouvernement  tjrannique  avait  donnée  aux  astronomes  chargés  de  tracer  la 
fameuse  méridienne  de  rObsenratoire  n'est  pas  le  trait  le  moins  saillant  qu'agent  fait  valoir 
les  panégyristes  d'un  Roi  qui,  en  favorisant  les  sciences  et  les  lettres,  s*acquit  une  gloire 
ternie  par  l'asservissement  de  la  nation,  par  l'intolérance  religieuse  et  par  les  conquêtes. 
Des  administrateurs  éclairés  et  choisis  comme  vous,  Messieurs,  par  la  confiance  de  tos 
concitoyens,  ne  manqueront  pas  d'accueillir  avec  distinction  un  sçavant  dont  les  travaux 
doivent  honorer  la  nation  en  la  servant  utilement,  et  nous  attendons  de  vous  qu'après  avoir 
procuré  directement  à  Monsieur  Méchain  tous  les  secours  dont  il  aura  besoin,  vous  voudrez 
bien  encore  les  réclamer  ponr  lui  auprès  de  la  commune  de  Herment,  dans  laquelle  11  doit 
se  rendre. 

«  L€i  Président  et  Membres  du  Comité  de  nnstruction  publique, 

«  Signé:  Bauoin.  président;  C. -A.  Prieur,  vice-président",  L.Arbogast;  L.  Carkot 
Emm.  Pastorrt;  Quatresoi^z-Maroles*,  Ribourd;  G.  Ronmc. 
GiBERGtJEA.  député  du  département  du  Puy-de-Dôme.  ■ 
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9  au  matin.  Je  l'ai  porté  aussitôt  au  District  et  à  la  Munici- 
palité, qui  Tont  transcrit  sur  leurs  registres,  et  ont  levé  les  scellés 
de  dessus  mes  voitures.  J'ai  laissé  celle  des  instrumens  à  Saint- 
Denis  et  je  suis  venu  avec  mes  compagnons  dans  l'autre  à  Paris, 
pour  que  ie  Ministre  de  l'intérieur  nous  donne  à  tous  des  passe- 
ports bien  circonstanciés  qui  fassent  mention  de  nos  instrumens  ; 
car  c'est  le  défaut  de  cette  mention  qui  nous  a  fait  arrêter  à  Épinai. 

»  Si  je  peux  obtenir  aujourd'hui  du  Ministre  ce  que  je  lui 
demande,  je  repartirai  demain  pour  Saint-Denis  ôt  Saint-Martin- 
du-Terlre. 

»  Si  vous  voyez  le  Moniteur,  vous  y  lirez  un  article  sur  notre 
arrestation  d'Epinai.  Le  journaliste  Tremblay,  qui  en  a  rendu 
compte,  a  mis  Lalande  pour  Delambre,  et  c'est  à  l'occasion  de 
cette  méprise  et  pour  faire  connoitre  notre  mission  de  plus  en 
plus  que  M.  de  Lalande  a  fait  l'article  du  Moniteur,  » 

Voici  le  décret  du  7  septembre  1792  dont  parle  Delambre  : 

9  Extrait  du  Procès-verbal  de  l'Assemblée  nationale  imprimé  par  son  ordre; 

»  Séance  du  4  septembre  1792  au  soir. 

»  Le  Comité  de  Surveillance  présente  un  projet  de  Décret  sur  les  récla- 
mations de  MM.  Delambre  et  Méchain,  chargés  de  la  mesure  des  degrés  du 
méridien. 

B  Le  projet  du  Comité  est  adopté  ainsi  quMl  suit  : 

«  L'Assemblée  Nationale,  après  avoir  entendu  le  rapport  de  son  Comité 
de  Surveillance  sur  les  réclamations  de  M.  Delambre,  membre  de  TAcadé- 
mie  des  Sciences^  et  chargé  avec  M.  Méchain,  en  vertu  de  la  loi  du  22  août 
1790,  de  la  mesure  des  degrés  du  méridien;  considérant  combien  il  est 
instant  que  ces  Citoyens  puissent  continuer  sans  trouble  les  travaux  impor- 
tans  pour  la  chose  publique,  qu'ils  ont  entrepris  conformément  aux  Décrets 
<it  TAssemblée  Nationale  coi>stituante,  décrète  qu*il  y  a  urgence. 

»  L'Assemblée  Nationale,  après  avoir  décrété  l'urgence,  décrète  que  0  les 
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Corps  administratifs,  les  Municipalités  et  les  Gardes  nationales  de  tous 
les  lieux  où  MM.  Delambre  et  Méchain  croiront  devoir  étendre  leurs  opéra- 
tions, veilleront  à  ce  qu'il  ne  soit  apporté  aucun  obstacle  à  leurs  travaux,  main- 
tiendront le  libre  transport  des  instrumens  qu'ils  croiront  devoir  employer, 
et  leur  procureront  toutes  les  facilités  qui  seront  en  leur  pouvoir  pour 
qu'ils  puissent  terminer  promptement  et  avec  sûreté  la  mission  dont  ils  ont 
été  chargés.  » 

Le  bruit  fait  autour  de  cette  arrestation  fut  extrêmement  utile 
à  Delambre,  qui,  grâce  au  décret  du  7  septembre,  ne  fut  plus 
inquiété.  C'est  alors  qu*il  put  choisir  définitivement  la  station  de 
Paris;  retardé  eti  octobre  par  des  brouillards,  dans  cette  première 
campagne  (terminée  le  6  janvier  1793)^  il  ne  fut  possible  de  faire 
que  les  stations  comprises  entre  Saint-Martin-du-Tertre  et  Cha- 
pelle-la-Reine;  encore  celles  du  Panthéon,  de  Brie,  de  Montlhéry 
et  de  Mal  voisine  restèrent-elles  incomplètes  ;  elles  furent  termi- 
nées en  l'an  VI,  au  commencement  de  1798. 

Campagne  de  1793.  —  Delambre  était  rentré  à  Paris  pour  faire 
les  observations  que  nécessitait  la  démolition  très  prochaine  du 
clocher  de  Dammartin;  mais  il  fut  retardé  par  le  remplacement 
de  la  lanterne  du  Panthéon,  et  ne  put  terminer  les  observations 
urgentes  que  le  28  février  1793.    ^ 

Dès  le  mois  de  mars  il  voulait  rentrer  en  campagne,  et  il  obtint 
du  Conseil  exécutif  une  proclamation  (*)  qui  le  recommandait 


(  '  )  PROCLAMATION  BELATIVB  AUX  POIDS  ET  MB8URKS. 

«  Du  3l  mars  1793,  l'an  second  de  la  République  Françoise. 

>  Vu  par  le  Conseil  exécutif  provisoire  la  loi  du  23  août  1790,  qui  a  ordonné  l'uni  for- 
mité  des  poids  et  mesures  dans  toute  l'étendue  du  territoire  François;  la  proclamation  du 
10  juin  1792,  concernant  les  observations  et  expériences  à  faire  par  les  commissaires  de 
l'Académie  des  Sciences  pour  l'exécution  de  ladite  loi,  et  le  décret  de  l'Assemblée  Natio- 
nale législative,  du  7  septembre  de  l'année  dernière,  qui  enjoint  aux  corps  administratifs. 
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aux  corps  administratifs  et  aux  municipalités.  Mais  il  eut  beau- 


manîcipalltés  et  gardes  nationales  de  tous  les  lieux,  de  protéger  et  faciliter  de  tout  leur 
poavoir  les  opérations  desdits  commissaires;  considérant  qu'il  importe  que  ces  opérations, 
xiécessaires  i  l'effet  de  trouver  un  mode  invariable  pour  tous  les  poids  et  mesures,  eiigent 
nne  continuité  de  travaux  auxquels  il  est  indispensable  que  ces  commissaires  puissent  se 
IWrer  sans  trouble  et  sans  empêchement,  et  combien  il  est  instant,  pour  que  ce  grand 
oo-vrage  soit  promptement  conduit  à  sa  perfection,  qu'ils  trouvent  en  faveur  de  futilité  qui 
doit  en  résulter  pour  la  chose  publique,  ce  concours  de  volontés  et  de  zèle  que  les  autorités 
constituées  doivent  apporter  a  l'accélération  desdites  opérations; 

*  Le  Conseil  croit  devoir  faire  connoître  de  nouveau  aux  départemens  ci*«près  désignés, 
ceux  desdits  commissaires  qui,  étant  chargés  de  la  mesure  géométrique  du  méridien,  auront 
à  se  transporter  dans  divers  lieux  de  leurs  arrondissemens  pour  y  faire  des  observations, 
et  qui  auront  besoin  d'être  secondés  par  les  corps  administratifs  et  municipalités  desdits 
arrondissemens,  soit  pour  leur  procurer  des  chevaux  et  voitures  pour  le  transport  de  leurs 
instruraens,  soit  pour  empêcher  qu'on  ne  les  trouble  dans  leurs  observations,  et  qu'on  ne 
renverse  ou  dérange  les  signaux  dont  ils  seront  dans  le  cas  de  faire  usage.  Les  corps  admi- 
nistratifs, pénétrés  des  grands  avantages  que  l'uniformité  des  poids  et  mesures  doit  procu- 
rer, s'empresseront  sans  doute  de  coopérer  autant  qu'il  sera  possible  à  l'achèvement  d'une 
opération  depuis  si  long-temps  désirée.  En  conséquence,  le  Conseil  a  confirmé  et  confirme 
Papprobaiion  précédemment  donnée  au  choix  fait  par  l'Académie  des  Sciences,  des  citoyens 
Méchain  et  Delambre,  pour  s'occuper  spécialement  de  la  mesure  géométrique  des  degrés 
du  méridien  depuis  Dunkerque  jusqu'à  Perpignan  et  Barcelone.  Recommande  à  tous  les 
corps  administratifs  et  aux  municipalités  dans  le  ressort  desquels  lesdits  commissaires 
et  leurs  coopérateurs  par  eux  désignés  seront  dans  le  cas  de  procéder  à  leurs  opérations^ 
et  principalement  à  ceux  des  départemens  du  Nord,  du  Pas-de-Calais,  de  la  Somme,  de 
rOise,  de  Seine-et-Oise,  de  Seine-et-Marne,  de  Paris,  du  Loiret,  du  Cher,  de  Loir-et-Cher, 
de  l'Allier,  de  la  Creuse,  du  Puy-de-Dôme,  de  la  Corrèze,  du  Cantal,  du  Lot,  de  l'Aveiron, 
du  Xam,  de  l'Hérault,  de  l'Aude  et  des  Pyrénées-Orientales,  de  faciliter  autant  qu'il  ser» 
en  eox  lesdits  commissaires  et  leurs  coopérateurs.  relativement  aux  observations  et  expé- 
riences qu'ils  se  proposent  de  faire  dans  lesdits  lieux,  et  de  leur  procurer  les  moyens  d'éta- 
blir partout  où  ils  le  jugeront  nécessaire,  des  signaux,  des  mâts,  des  réverbères  et  des 
écbnfauds,  même  sur  le  faite  et  à  Textérieur  des  clochers,  tours  et  châteaux,  à  la  charge 
par  eux,  en  cas  de  quelque  dommage,  de  faire  remettre  à  leurs  frais  les  choses  et  lieux  en 
lear  premier  état;  comme  aussi  de  leur  procurer  à  un  prix  convenu  entre  les  municipalités 
et  lesdits  commissaires  les  chevaux  et  voitures  dont  ils  pourroient  avoir  besoin  pour  le 
transport  de  leurs  instrumens,  ainsi  que  les  bois  et  matériaux  nécessaires  pour  la  construc- 
txoa  des  échafauds,  et  de  pourvoir  à  ce  qu^  lesdits  commissaires  ne  soient  point  troublés 
dans  leurs  observations,  et  a  ce  que  les  signaux,  échafauds  et  autres  ouvrages  qu'ils  auront 
fait  construire  ne  soient  ni  endommagés,  ni  détruits.  Ordonne  que  la  présente  proclamation 
sera  publiée  et  affichée  partout  où  besoin  sera. 

«  Fait  au  Conseil  exécutif  provisoire,  à  Paris,  le  trente-unième  jour  du  mois  de  mars 
mil  sept  cent  quatre-vingt-treize,  Tan  second  de  la  République  Françoise. 

»  Signé:  Gouier,  président;  Lebrun,  ClaviIiie,  Garât,  Monge, 
etGROUVfLLE,  secrétaire.  » 
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coup  de  peine  à  obtenir  de  la  Commune  de  Paris  les  passeports 
qui  lui  étaient  indispensables.  Delambre,  qui  avait  prévu  cette 
difficulté,  dit-il,  n'était  rentré  dans  Paris  qu'avec  la  plus  grande 
répugnance  et  forcé  par  une  station  qu'on  ne  pouvait  différer. 
Garât,  ministre  de  Tintérieur,  ne  consentit  qu'avec  beaucoup  de 
peine  à  lui  donner  une  lettre  de  recommandation  pour  la  Com- 
mune :  il  prévoyait,  sans  doute,  qu'elle  serait  inutile. 

c  En  effet  (M^  ^i^  demande  portée, comme  c'était  alors  Tusage, 
à  l'assemblée  générale  de  la  Commune,  fut  refusée  d*une  voix 
unanime.  Pendant  six  semaines  je  sollicitai  assez  inutilement  : 
Chaumet,  procureur  de  la  Commune,  consentit  pourtant  d'assez 
bonne  grâce  à  reproduire  ma  pétition  (^),  Cousin,  de  l'Académie 


C)  Base  du  système  métrique,  t.  I,  p.  41  du  Discours  préliminaire. 

(*)  Voici  cette  pétition,  d*après  la  minute  autographe,  retrouvée  dans  les  papiers  de 
Delambre  : 

«  Le  citoyen  Delambre,  de  l'Académie  des  Sciences,  chargé  de  la  mesure  du  méridien 
en  exe'ctttlonde  la  loi  du  3o  mars  179 1,  sollicite  pour  lui  et  ses  coopérateurs  un  passeport 
qui  le  mette  en  état  de  remplir  la  mission  dont  il  est  chargé.  La  demande  a  été  renvoyée 
par  le  ministre  de  l'Intérieur  i  la  Commune  de  Paris  et  il  s'est  présenté  ce  matin  chez  le 
citoyen  Procureur  de  la  Commune  pour  savoir  ce  qui  a  été  statué  sur  sa  demande:  il  prend 
la  liberté  d'ofirir  quelques  réflexions  au  citoyen  Procureur  de  la  Commune. 

â  Deux  décrets  de  l'Assemblée  Constituante,  les  lettres  que  le  Comité  d'Instruction  pu- 
blique de  la  seconde  législature  remit  en  juin  1793  aux  Commissaires  de  l'Académie,  le 
décret  du  7  septembre  179a  rendu  sur  les  réclamations  du  citoyen  Delambre,  l'intérêt  avec 
lequel  la  Convention  accueillit  et  fit  imprimer  le  35  novembre  1793  le  rapport  qui  lui  fut 
fait  par  l'Académie  des  Sciences,  enfin  une  lettre  que  le  Comité  d'instruction  publique  de  la 
Convention  vient  de  remettre  au  citoyen  Delambre,  tout  prouve  l'importance  que  le  Corps 
législatif  a  toujours  mise  à  cette  grande  et  difficile  opération.  Déjà  les  académiciens  Méchain 
et  Delambre  ont  mesuré  une  étendue  de  60  lieues  tant  en  France  qu'en  Espagne  ;  les  frais 
les  plus  considérables  sont  faits;  et  s'il  est  permis  aux  Commissaires  de  l'Académie  de 
le  dire,  les  succès  qu'ils  ont  obtenus  assurent  la  réussite  complète  d'un  projet  aussi  beau 
qu'utile,  et  qui  doit  faire  tant  d'honneur  è  la  nation  qui  l'a  conçu  et  qui  l'exécutera.  Se 
pourrait-il  qu'i  Paris,  au  centre  des  lumières  et  des  arts,  les  agens  d'une  loi  qui  a  été  reçue 
aux  applaudissemens  de  toute  l'Europe  fussent  tout  à  coup  arrêtés  dans  leur  marche  ?  Ils 
aiment  à  se  flatter  qu'ils  recevront  les  mêmes  encouragemens  qu'ils  ont  éprouvés  dans  divers 
départemens  ;  mais  ils  prient  la  Commune  de  considérer  que  le  tems  le  plus  fisvorable  aux 
observations  s'écoule  en  pure  perte.  Ce  n'est  pas  leur  intérêt  particulier  qui  excite  leurs 
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des  Sciences,  qui  tenoit  à  la  Commune  comme  membre  du  Co- 
mité des  subsistances,  se  trouva  par  hasard  à  l'Assemblée  ce 


réclamations.  Les  Commissaires  de  rÂcadémie  ne  se  sont  pas  informés  si  leur  mission  si 
péoiblcleor  procurera  personnellement  d'autre  avantage  que  celui  d'avoir  été  utiles;  mais  il 
n'en  est  pas  de  même  de  leurs  coopérateurs.  Arrachés  à  leurs  établissemens,  ils  ont  droit  à 
aoe  indemnité,  et  le  traitement  qui  leur  a  été  assigné  court,  comme  s'ils  étoient  employés 
aiilement.  Les  retards  sont  préjudiciables  au  Tréàor  national,  en  même  temps  qu'ils  éloignent 
l'instant  où  la  France  pourra  jouir  de  l'uniformité  des  poids  et  mesures.  Seroit-il  possible 
que  des  observations  géométriques  et  astronomiques  dont  le  plan  est  arrêté  depuis  plus  de 
deux  SOS,  et  qui  s'exécutent  paisiblement  depuis  neuf  mois,  ayent  donné  lieu  à  quelques 
soupçons.?  Partout  ces  opérations  ont  été  faites  sous   les  yeux  des  Corps  administratifs 
et  des  .Miinicipalîtés.   Les  Commissaires  de  l'Académie  se  soumettent  à  obtenir  partout 
l'agrémeat  des  magistrats  du  peuple  ;  ils  peuvent  fixer  d'avance  à  peu  près  les  endroits  où 
ils  comptent  se  transporter  pour  leurs  observations.    Le  citoyen  Delambre  en  particulier 
indique  les  départemens  du  Nord,  du  Pas-de-Calais,  de  la  Somme  et  de  l'Oise,  qu'il  se 
propose  de  parcourir  successivement.  Il  ne  lui  reste  que  peu  de  choses  à  faire  dans  ceux 
de  Seine-«t-Marne  et  Seine-et-Oise.    De  li  il  se  rendra   dans  celui   du  Loiret,   et  ainsi 
successivement  vers  le  Midi  en  suivant  le  méridien  de  Paris,  dont  il  ne  s'écartera  guère 
que  de  cinq  à  six  lieues,  tantôt  à  droite  et  tantôt  à  gauche.   Si  l'on  demande  une  dési- 
gnation plus  précise,  il  nommera  les  lieux  suivans  :  Dunkerque,  Hondscote,  Broulezèle, 
Watten,  Cassel,  Helfaut,  Béthune,   Fleffe,   Betausars  et  le  Mont-Saint-Éloi,   Bonnières, 
Saaty,  Beauquêne,   Mailly,  Vignacourt,  Amiens,  Villers-Bretonneux,  Arvillers,  Sourdon, 
Noyers,  Coyvrel,  Brie -Comte- Robert,  Châtillon  près  Paris,  Chapelle  près  Fontainebleau, 
Pithiviers,  Boiscommun,  la  Courdieu,  Orléans,  Chàteaunetif,  Vouzon,  Salbris,  Ennordre, 
Méry,  Michavant  et  Bourges. 

*  Tels  sont  les  lieux  qu'il  aura  à  parcourir  cette  année  ;  tout  ce  qu'il  demande  est  de 
n'être  pas  contraint  à  les  parcourir  bien  rigoureusement  dans  l'ordre  où  il  vient  de  les 
nommer,  et  la  faculté  d'y  joindre  quelques  endroits  voisins  selon  qu'il  y  sera  forcé  par  des 
circonstances  qu'il  lui  est  impossible  de  prévoir.  Si  par  exemple  le  séjour  des  armées 
acx  environs  de  Dunkerque  et  dans  le  département  du  Pas-de-Calais  ne  lui  pcrmetloit  d'y 
étendre  ses  opérations  qui  exigent  une  grande  tranquillité,  alorsil.se  borneroit  cette  aûnéc 
à  les  faire  dans  les  départemens  de  la  Somme  et  de  l'Oise,  d'où  il  s'avanceroit  vers  le  Midi. 

*  Le  décret  du  7  septembre  1792  recommande  aux  Corps  administratifs f  Municipalités 
it  Gardes  nationales  de  tous  les  lieux  où  les  citoyens  Méchain  et  Delambre  croiront 
denir  étendre  leurs  opératiofis^  de  veiller  à  ce  qu'il  ne  leur  soit  apporté  aucun  obstacle; 
tt  de  maintenir  le  libre  transport  de  tous  les  instrumens  qu'ils  croiront  devoir  employer , 
w/Sn  de  leur  procurer  toutes  les  facilités  qui  seront  en  leur  pouvoir. 

*  Le  citoyen  Delambre  prie  instamment  la  Commune  de  vouloir  bien  le  faire  jouir  de 
il  protection  qu'il  est  autorisé  à  attendre  d'elle  d'après  ce  décret,  dont  il  a  remis  une  expé- 
dition authentique  au  Ministre  de  l'Intérieur. 

>  Il  joint  à  cette  lettre  un  exemplaire  de  la  loi  du  3o  mars  1791,  une  proclamation  du 
Pouvoir  exécutif  du  10  juin  1792  qui  renferme  des  détails  sur  les  opérations,  une  dts 
lettres  du  Comité  d'Instruction  publique  de  l'Assemblée  Législative,  et  une  copie  de  celle  du 

B.  Q 


1 3o  Chapitre  XIIL 


m 

jour-là,  et  dit  quelques  mots  en  ma  faveur  :  les  passeports 
furent  accordés  aussi  unanimement  quUls  avaient  été  refusés 
d*abord.  r> 

Ayant  obtenu  les  pièces  nécessaires,  le  3  mai  à  midi,  Delambre 
partait  le  jour  même,  à  deux  heures,  pour  Dunkerque. 

Le  choix  des  stations  avança  d'autant  plus  rapidement  que, 
presque  partout,  il  lut  possible  d'adopter  les  mêmes  qu'en  1740; 
et,  le  6  octobre,  Delambre  terminait  la  station  de  Jonquières,  se 
soudant  ainsi  à  la  partie  faite  en  1792  :  les  triangles  formaient 
alors  une  chaîne  continue  depuis  Dunkerque  jusqu*à  Chapelle- 
la-Reine,  au  delà  de  Fontainebleau. 

Si  Delambre  ne  fut  plus  arrêté  complètement,  du  moins  il  fut 
souvent  gêné  encore  dans  ses  mouvements,  t  Cette  obliga- 
tion, dit-il  ('),  d'avoir  des  passeports,  qu'il  falloit  montrer  à 
chaque  pas,  étoit  une  des  choses  les  plus  contraires  à  la  célérité 
de  nos  opérations  :  elle  rendoit  plus  difficile  la  communication 
d*une  station  à  Tautre;  elle  nous  forçoit  d'être  plus  réservés  sur 
les  courses,  que  nous  n'osions  plus  hasarder,  à*  moins  qu'elles  ne 
fussent  de  la  plus  indispensable  nécessité;  elleattiroit  sur  nous  la 
métiance,  en  nous  soumettant  aux  recherches  de  tous  les  postes 
armés,  et  nous  mettoit  dans  1^  nécessité  d'obtenir  l'agrément  non 
seulement  des  magistrats  ou  des  citoyens  au  milieu  desquels 


Comité  d*instruction  publique  de  la  Convention,  et  il  se  flatte  que  la  réunion  Je  toutes  ce^ 

pièces  lui  fera  obtenir  une  prompte  expédition  des  passeports  qu'il  demande. 

»  Il  prie  le  citoyen  Procureur  de  la  Commune   de  .vouloir  bien  lui  indiquer  Theure  et 

le  lieu  où  il  pourra  aller  chercher  la  réponse. 

n  Signé  :  Delambre. 

»  Paris,  le  14  avril,  l'an  3  de  la  Rép.  franc.,  rue  de  Paradis,  n*  i,  section  du 
Marais.  • 

(')  Base  du  Système  métrique,  t.  I,  p.  43  du  Discours  préliminaire. 
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nous  devions  opérer,  mais  aussi  de  tous  ceux  que  nous  rencon- 
trions sur  la  route  (  *  )•  * 

La  triangulation  du  nord  de  Paris  étant  terminée,  Delambre 
alla  reprendre  à  Chapelle-1' Egalité  (ci-devant  Chapelle-Ia- Reine], 
les  opérations  interrompues  à  la  fin  de  la  campagne  précédente. 

Le  choix  à'^  stations  fut  très  laborieux.  Un  grand  signal  de 
64  pieds  de  haut,  plus  de  20  mètres,  élevé  à  Châtillon  (entre  Pi- 


(*)  U>  pièce  siiiYante,  qui  se  trouve  encore  dans  les  papiers  de  Delambre,  à  TObser- 
Tsioire,  monire  bien -les  innombrables  formalités  qu'il  était  obligé  de  remplir: 

«  Nous,  Maire,  Officiers  municipaux  et  Notables  de  la  Commune  d'Amiens,  certifions 
et  sttesions  que  le  citoyen  Jean-Baptiste-Joseph  Delambre,  de  l'Académie  des  Sciences, 
natif  de  cette  rille,  domicilié  à  Paris,  section  du  Marais,  réside  actuellement  en  cette  ville, 
à  Tauberg'e  du  Lion-d'Or,  rue  des  Trois-Cailloux  ;  qu'il  y  est  maintenant  occupé  des  obser- 
rations  relatives  à  la  mission  dont  il  est  charj^é  par  l'Académie  des  Sciences;  que  depuis 
qu'il  a  été  nommé  pour  ce  travail,  il  a  parcouru  successivement  différentes  parties  de  la 
République,  et  notamment  les  départements  du  Nord,  du  Pas-de-Calais  et  de  la  Somme, 
soivant  qu'il  est  prouvé  par  les  arrêtés,  actes,  passeports  et  visa  ci-après  énoncés,  qu'il  nous 
a  représentés,  sçavoir  : 

•  !•  Un  passeport  qui  lui  a  été  délivré  par  la  Municipalité  de  Paris  le  25  mai  1793  ; 

•  3*  Une  proclamation  du  Pouvoir  exécutif,  du  10  juin  1793,  qui  confirme  le  choix  fait 
de  lui  par  l'Académie  des  Sciences  pour  la  mesure  du  méridien; 

>  3*  Un  décret  du  7  septembre  1793,  rendu  sur  ses  réclamations,  lorsqu'on  avait  aux 
environs  de  Saint-Denis  troublé  ses  opérations  et  saisi  ses  instruments; 

•  4*  Un  mémoire  présenté  à  la  Convention  Nationale  par  l'Académie  des  Sciences  le 
35  novembre  1793,  •où  cette  compagnie  rend  compte  des  travaux  déjà  faits  par  le  citoyen 
Delambre,  et  du  zèle  avec  lequel  il  les  continue  malgré  la  rigueur  de  la  saison; 

>  5*  Un  arrêté  du  Conseil  général  de  la  Commune  de  Paris,  du  i5  avril  1793,  relatif  au 
nouveau  passeport  demandé  par  le  citoyen  Delambre; 

>  6*  Passeport  délivré  en  conséquence  le  34  avril  1793,  lequel  passeport  a  été  visé  à 
.Vrras  les  7  mai,  38  juin  et  6  de  ce  mois,  et  à  Béthune  le  16  juin  dernier; 

>  7*  Arrêté  du  Département  de  la  Somme,  du  5  mai  1793,  sur  la  demande  faiie  par 
le  citoyen  Delambre; 

>  S*  Arrêté  du  Département  du  Pas-de-Calais,  du  7  mai  dudit  an; 

9  9«  Arrêté  pareil  du  Département  du  Nord,  du  8  desdits  mois  et  an,  registre  au  district 
de  Bergues  le  1 5  ; 
f  lo*  Arrêté  du  Directoire  du  district  de  Saint-Pol,  le  i  juillet  1793; 

•  II*  Arrêté  du  Conseil  général  de  la  commune  d'Amiens,  du  3i  mai  1793,  pour  l'exé- 
cution de  celui  du  Département  de  la  Somme  du  5  mai  ; 

»  12*  Enfin  arrêté  du  Conseil  général  de  la  commune  d'Amiens  de'  cejourd'hui,  relatif  à 
l'exécution  de  la  mission  dudit  citoyen  Delambre,  et  pour  l'effet  de  quoi  il  est  arrêté  qu'il 
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thiviers  et  Orléans) ,  attira  à  Delambre  diverses  dénonciations  dans 
les  sociétés  populaires  (^);  et,  pour  comble  de  malheur,  il  était 
fort  peu  solide  :  c'est  là  que  Delambre  reçut  la  nouvelle  de  sa 
révocation  comme  membre  de  la  Commission  temporaire  des 
Poids  et  Mesures  ('],  avec  Tordre  de  cesser  immédiatement  ses 
opérations  et  remettre  les  itistruments  et  les  registres. 

Abandonner  en  ce  moment  la  triangulation,  avant  d'avoir  uti- 


lui  sera  libre  de  faire  placer  ses  instruments  à  la  flèche  de  la  cathédrale  de  cette  ville;  relatif 
aussi  à  la  demande  d'attestation  de  sa  résidence. 

»  Toutes  lesquel  les  pièces  lui  ont  été  rendues. 

»  En  foi  de  quoi  lui  avons  fait  délivrer  le  présent,  qui  lui  vaudra  de  certificat  de  résidence 
et  qui  sera  registre  sur  le  registre  desdits  certificats. 

»  Donné  en  la  séance  publique  du  Conseil  général  ordinaire  de  la  Commune  d'Amiens, 
tenue  en  la  grande  salle  d'audience  de  la  maison  commune  le  vendredi  neuf  avril  mil  sept 
cent  quatre-vingt-treize.  Tan  3  de  la  République  françoise,  une  et  indivisible.  > 

(  Suivent  quatorze  signatures.  ) 

•  Vu  au  Directoire  du  district  d'Amiens,  le  i6  aoust  1793,  l'an  3*  de  la  République. 

•  Signé  :  Prophette,  etc. 

»  Vu  par  Nous,  Administrateurs  du  Directoire  du  département  de  la  Somme  à  Amiens, 
le  seize  août  1793,  l'an  3*  de  la  République  Françoise,  une  et  indivisible. 

»  Signé:  Bellegueule,  président,  etc. 

»  Enregistré  à  Amiens  le  16  aoust  1793.  Reçu  vingt  sols  à  la  charge  de  faire  timbrer ■ 

(*)  «  ...  Nos  courses  dans  la  forêt  nous  ont  rendus  suspects.  Nous  avons  même  été 
dénoncés  au  Comité  révolutionnaire  de  Boiscommun;  on  étoit  venu  dire  qu'on  aroit  vu 
à  la  Courdieu  trois  ou  quatre  cents  brigands  qui  faisoient  construire  des  échafauds  et 
percer  des  (trous)  dans  le  clocher;  qu'ils  payoient  bien  et  ne  travailloient  pas  encore: 
mais  que  sans  doute  ils.venoient  pour  rcconnoitre  le  terrain,   en  faveur  d'une   nouvelle 

Vendée.  En  conséquence  on  avoit  demandé  cinq  ou  six  cents  hommes  pour  nous  réduire • 

[  Extrait  de  la  minute  aut.  d'^ne  lettre  à  luivoisier,  écrite  de  Pithiviers  par  Delambre  le 
i3  frimaire  (3déc.  1793.)  L'infortuné  Lavoisier  était  déjà  écroué  depuis  cinq  jours  à  Port- 
Libre  (  Port-Poyal)  transformé  en  prison,  et  ne  devait  pas  recouvrer  la  liberté.] 

(*  )  «  Le  Président  qui  venait  de  succéder  à  Borda,  Lagrange,  me  prévint  de  notre  desti- 
tution par  une  lettre  pleine  d'amitié,  dans  laquelle  il  me  témoignait  son  étonnement  de  se 
voir  excepté  de  la  mesure;  je  reçus  cette  nouvelle  à  l'instant  où  je  montais  pour  la  pre- 
mière fois,  le  4  janvier  1794,  sur  le  signal  de  Châtillon.  Je  n'en  dis  rien  à  personne.  Je  fis 
cette  rude  station,  malgré  la  neige  et  les  vents  qui  fréquemment  ébranlaient  notre  fréU 
signal....  »  (Delambre,  Histoire  de  la  mesure  de  la  Terre.)  La  lettre  de  Lagrange  était 
du  9  nivôse  an  II  (29  décembre  1793). 
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lise  complètement  lesigaal  de  Châtillon,  c'était  s'exposera  perdre 
le  fruit  des  peines  et  des  dépenses  des  trois  derniers  mois.  Cest 
ce  que  Delambre  exposé,  dès  le  lendemain ,  dans  une  lettre  à 
Lagrange,  en  demandant  l'autorisation  d'atteindre  des  clochers 
qu'on  pût  retrouver  en  tout  temps.  «  Si,  disait-il,  l'on  trouvoit 
quelque  inconvénient  à  l'offre  que  je  fais  de  continuer  encore 
pendant  quelques  semaines  à  supporter  les  rigueurs  de  la  saison 
pour  le  bien  de  la  République  et  des  Sciences,  j  obéirois  sans  ré- 
plique, et  ce  seroit  même  avec  quelque  plaisir  que  je  me  verrois 
déchargé  d'une  commission  très  pénible  que  l'espoir  d'être  utile 
avait  seul  pu  me  faire  accepter.  »  Mais,  en  attendant,  il  se  hâta 
d'exécuter  ce  qu'il  proposait. 

La  réponse  lui  fut  apportée  par  Prony,  membre  de  la  Commis- 
sion des  Poids  et  Mesures  et  chargé  alors  de  visiter  les  canaux 
du  Loing,  de  Briare  et  d'Orléans.  Prony  suivit  quelque  temps 
les  travaux  de  Delambre  :  «  J'étois  bien  curieux,  dit  celui-ci,  de 
connoître  l'arrêté  qu'il  m'apportoit;  mais  il  a  voit  toujours  quelque 
prétexte  honnête  et  obligeant  pour  éluder  ma  demande.  »  Grâce 
à  ces  atermoiements,  Delambre  put  conduire  ses  triangles  jus- 
qu'aux clochers  de  Châteauroux  et  de  Sainte-Croix  à  Orléans,  et 
leur  donner  de  la  sorte  des  termes  bien  assurés.  La  campagne  de 
1793  se  trouva  ainsi  terminée  le  5  pluviôse  an  II  (24  janvier  1794). 

En  arrivant  à  Paris,  une  semaine  plus  tard  {3i  janvier),  je 
trouvais,  dit  Delambre  (*)  «  que  le  Comité  révolutionnaire  de 
ma  section  avoit  mis  le  scellé  chez  moi^  par  forme  de  précaution  ; 
j'en  obtins  la  levée  en  fournissant  la  preuve  de  la  mission  que 

{*)  Base  du  Système  métrique^  t.  I,  p.  5i  de  Tlntroduction. 
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j'avois  remplie,  et  en  produisant  les  certificats  des  municipalités 
de  tous  les  lieux  où  j'avois  successivement  séjourné  depuis  ma 
dernière  sortie  de  Paris.  On  peut  juger  seujcment  que  je  ne  mon- 
trai pas  l'arrêté  qu'on  vient  de  lire  (celui qui  le  révoquait);  je 
laissai  croire,  sans  le  dire  formellement,  que  ma  mission  conti- 
nuoit.  Mes  commissaires  examinèrent  tous  mes  papiers  avec  le 
plus  grand  scrupule.  Je  n^eus  qu'à  me  louer  d'eux,  ils  çonsen* 
tirent  même  à  me  laisser  plusieurs  diplômes  académiques,  qui 
pourtant  paroissoient  les  inquiéter,  et  surtout  celui  de  la  Société 
royale  de  Londres,  qui  étoit  en  latin^  et  où  ils  reconnoissoient 
le  nom  et  les  armes  du  roi  Georges.  Cétoit  de  leur  part  une 
grande  condescendance  pour  un  homme  qu'ils  croyoient  en  cor- 
respondance avec  plusieurs  rois.  » 

Delambre  passa  probablement  la  majeure  partie  de  Tannée  1 794 
et  le  commencement  de  1795,  près  de  Montlhéry,  à  Bruyères, 
où  M.  d'Assy  lui  avait  fait  bâtir  un  petit  observatoire;  car  le 
17  prairial  an  III  la  municipalité  de  Bruyères-Libre,  ci-devant 
le  Châtel,  lui  délivra  un  certificat  constatant  qu'il  n'est  ni  émigré, 
ni  «  détenu  pour  cause  de  suspicion  ou  de  contre-révolution  ». 
Delambre  avait  alors  quarante-six  ans  et  la  pièce  lui  donne  ce 
signalement  : 

a  Taille  de  cinq  pieds  quatre  pouces,  cheveux  et  sourcils 
bruns,  yeux  bleus,  nez  gros,  bouche  moyenne,  menton  rond, 
front  découvert,  visage  plein  et  ovale.  » 
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CHAPITRE  XIV. 

MESURE  DE  LA  PARTIE  NORD  DE  LA  MÉRIDIENNE, 

PAR  DELAMBRE 

(partie  comprise  entre  ORLÉANS  ET  RODEZ  ). 


On  a  déjà  vu  (p.  5g)  que  la  triangulation  fut  reprise  en  1795, 
sous  rimpulsion  de  Calon  et  de  la  loi  du  18  germinal  an  III  (^). 
Dès  lors,  Delambre  put  la  pousser  sans  interruption  jusqu'à 
Rodez  et,  généralement,  il  n'eut  plus  à  compter  avec  l'émotion 


(*)  Un  arrêté  du  G)mité  da  Salut  public,  en  date  du  24  floréal  an  III  (1795  otAÎ  i3) 
charg^eait  le  directeur  du  Dépôt  de  la  Guerre d^asaurer  divers  travaux  g^éodésiques,  notamment- 
la  suite  de  la  triangulation  de  la  méridienne.  Caa  mêmes  travaux  furent  continués  en  vertu 
d'un  arrêté  du  Directoire  exécutif  du  a3  floréal  an  IV  O796  mal  I3);  un  autre  arrêté,  du 
16  prairial  an  IV  (1796  juin  4),  ordonna  que  les  chefs  de  section,  tels  que  Delambre. 
seraient  payés  sur  le  pied  de  capitaine.  Par  suite,  pour  que  Delambre  pût  toucher  son  trai- 
tement sur  place,  Il  reçut  un  livret  sur  lequel  les  payeurs  généraux  des  départements,  ou 
leurs  préposés,  ou  encore  les  préposés  aux  subsistances  militaires,  indiquaient  les  sommes 
qu*ils  lui  remettaient.  Nous  reproduisons  ici  la  première  page  de  ce  livret,  en  donnant  en 
italique  les  parties  imprimées  et  en  caractères  ordinaires  les  parties  remplies  à  la  main  : 

€  LIVRET 

■  Délivré  au  Citoyen  Delambre,  astronome  du  Dépôt  général  de  la  Guerre  et  de  la 
Géographie,  détaché  pour  la  suite  des  opérations  relatives  à  la  Méridienne  vers  Le  Nord  de 
la  République,  pour  servir  audit  Citoyen  Delambre,  chef  de  la  section  astronomique;  en 
exécution  des  Arrêtés  du  Directoire  exécutif  des  23  floréal  et  16  prairial  on  4,  à  être 
payé,  mois  par  mois^  à  compter  du  i*''  messidor,  du  traitement  à  lui  revenant,  fixé  ainsi 
qu'U  suitf  SAVOIR  : 

•  Traitement  en  valeur  fixe  :  Huit  cent  trente-trois  livres,  six  sols   huit  deniers  par 
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populaire  que  son  passage  avait  soulevée  en  1793  et  1793;  mais, 
un  moment,  la  dépréciation  des  assignats  lui  créa  des  difficultés 
d'un  autre  genre. 

Il  partit  le  10  messidor  an  III  (1795  juin  28)  pour  reprendre 
ses  opérations,  interrompues  depuis  plus  de  dix-sept  mois;  et  il 
eût  voulu  d'abord  placer  les  signaux  entre  Orléans  et  Bourges. 
Mais  il  connaissait  les  difficultés  rencontrées  en  1 740  par  Lacaille, 
pour  choisir  les  stations  de  cette  région  uniformément  accidentée. 
Aussi  mit-il  d'abord  à  profit  les  beaux  jours  de  juillet  pour  la 
détermination  de  Tazimut  à  Bourges.  Puis,  les  stations  étant 
choisies,  non  sans  beaucoup  de  peine,  il  put  mesurer  les  angles 
de  cette  section,  comprise  entre  la  Loire  et  Bourges,  ce  qui  le 
conduisit  à  décembre  1795.  Alors  une  maladie  épidémique  qui 
régnait  à  Vouzon,  où  d'ailleurs  on  refusait  d'accepter  les  assignats, 
jointe  à  la  cherté  des  transports  (*),  Tempécha  de  continuer; 

chaque  mois,  plus  en  numéraire  comme  jouissant  du  grade  de  Capitaine.  Plus,  les  rations 
de  vivres  et  fourrages  du  grade  ci-dessus. 

•  Paris,  ce  dix-sept  Prairial,  l'an  4*  de  la  République  une  et  indivisible. 

B  Calok. 

s  Le  Commissaire  des  Guerres  :  Lefbsvre  Carlier.  » 

Ce  livret  mentionne  les  sommes  touchées  par  Delambre  dans  les  départements  du  Cher 
et  de  la  Creuse  (Evaux)  pour  son  traitement  du  i***  messidor  an  IV  à  la  fin  de  Tan  V  (  1796 
juin  1 9  -  1 797  septembre  a  1  ). 

Souvent  les  rations  étaient  payées  en  numéraire  (3o'). 

(  '  )  La  note  suivante,  qui  se  retrouve  dans  les  papiers  de  Delambre,  en  donnera  une  idée  : 

«  Comme  maître  de  la  poste  aux  chevaux,  je  reconnais  avoir  reçu  la  somme  de  seize 
cents  livres  pour  la  conduite  de  deux  voitures  d'ici  Vierzon,  route  de  traversée,  distance  de 
huit  lieues,  savoir  : 

»  Cent  livres  par  jour  par  cheval,  pour  cinq  chevaux  pendant  deux 

jours I  000^ 

»  Pour  nourriture  à  Vierzon  de  deux  postillons  et  de  cinq  chevaux..  5oo 

»  Guides  des  postillons 100 

Total I  600* 

•  A  Bourges,  le  8  Brumaire  l'an  4*  de  la  République.  ■ 
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aussi  se  rendit-il  aussitôt  à  Dunkerque  pour  déterminer  la  lati- 
tude :  il  n'était  que  temps,  puisqu'il  eût  été  bon  que  ces  obser- 
vations fussent  faites  en  même  temps  que  celles  de  Méchain  à 
Mont-Jouy,  achevées  depuis  plus  de  deux  ans. 

Les  observations  de  latitude  de  Dunkerque  furent  terminées 
en  germinal  an  IV  (avril  1796). 

Delambre  se  rendit  aussitôt  à  Bourges  pour  continuer  la  trian- 
gulation (*),  et  dans  cette  campagne  il  put  la  pousser  jusqu*au 
delà  d'Évaux,  à  Orgnat  et  Sermur  :  il  arriva  dans  cette  dernière 
station  le  6  brumaire  an  V  (27  octobre  1796). 

Evaux  se  trouve  à  peu  prés  à  égale  distance  de  Dunkerque  et 
de  Barcelone;  et  il  était  convenu  entre  Delambre  et  Méchain 
que  sa  latitude  serait  déterminée  par  le  premier  qui  atteindrait 
cette  région.  C'est  ce  que  fit  Delambre  pendant  l'hiver  17967 
1797.  Il  sortit  d'Évaux  le  12  germinal  an  V  (1797  avril  i"),  et  le 
10  prairial  (1797  mai  29]  il  avait  poussé  la  reconnaissance  des 
stations  jusqu'à  Rodez^  limite  sud  de  la  partie  dont  il  avait  été 
chargé.  La  mesure  des  angles  fut  elle-même  terminée  le  10  fructi- 
dor an  V(i  797  août  27):  dans  cette  partie,  d'Évaux  à  Rodez,  deux 
ou  trois  signaux  seulement  avaient  excité  quelque  méfiance. 

Celui  de  Bort,  dont  la  construction  coïncida  avec  un  orage  qui 
avait  dévasté  les  environs,  passa  pour  la  cause  du  désastre,  et  on 


(  ')  Uae  des  stationa  fut  placée  à  Morlac,  entre  Bourges  et  La  Châtre,  c  Le  clocher  de 
Morlac  avoit  été  rasé  à  la  hauteur  du  faîte  de  l'église,  ainsi  que  beaucoup  d'autres  du  même 
département.  Un  représentant  du  peuple  setoit  vanté,  dans  une  lettre  à  la  Convention, 
d*aToir  fait  tomber  tous  ces  clochers  qui  s'étevoient  orgueilleusement  au'-dessus  de  l'humble 
deat^eure  des  s. .  .-c. . . .  Cependant  j'ai  vu  par-tout  que  ces  humbles  s. . .  -c. . .  regrettoient 
beaucoap  leurs  clochers.  J'invitai  donc  les  habitants  de  Morlac  à  rétablir  celui  qu'ils  avoient 
TU  tomber  avec  tant  de  chagrin;  j'offris  de  payer  les  frais  pa^ moitié;  mais  ils  aimoient 
encore  mieux  leur  argent,  et  ne  voulurent  entendre  à  aucun  arrangement....  »  {Base  du 
Système  métrique,  t.  I,  p.  74  du  Discours  préliminaire.  ). 
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lui  attribua  aussi  les' pluies  conilnueUes  qui,  pendent  près  de 
deux  mois,  suspendirent  toute  culture;  aussi  n'cûl-il  pas  subsisté 
longtemps  sans  le  zèle  et  le  soin  de  l'administration  muni- 
cipale. 

A  Herment,  la  âèche  du  clocher  avait  été  abattue  et  il  n'en 
restait  que  la  partie  inférieure  de  Ja  cliarpente.  Pour  la  mieux 
apercevoir,  Delambre  la  fit  couvrir  de  toile  blanche  :  <  La  cou- 
leur de  cette  toile  alarmoit,  dit-il  ['),  les  habitans,qui  craignoient 
d'avoir  l'air  d'arborer  l'étendard  de  ta  contre-révolution.  Je  fis 
donc  ajouter,  d'une  part,  une  bande  rouge,  et,  de  l'autre,  une 
bleue.  Ce  moyen  parut  satisfaire  tout  le  monde.  Cependant, 
comme  je  n'étois  pas  encore  bien  sûr  qu'on  respectât  longtemps 
mon  signal  tricolor  où  le  blanc  dominoit  trop,  je  sollicitai  de 
l'administration  départementale  du  Puy-de-Dôme  un  arrêté  qui 
mit  ce  signal  sous  la  sauvegarde  des  autorités  locales,  et,  en  effet, 
il  fut  toujours  respecté,  s 

(M  Base  du  Si/tlimi  miMqvr,  i.  I,  p.  79  du  Dlicouri  prc liminaire . 
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CHAPITRE  XV. 

MESURE  DE  LA  PARTIE  SUD  DE  LA  MÉRIDIENNE, 

PAR  MÉCHAIN 

(de  rode?   a   BARCELONE). 

Méchain,  chargé  de  mesurer  la  partie  sud  de  la  méridienne, 
eut  pour  collaborateurs  Tranchot,  adjoint,  et  Esteveny,  chargé  des 
instruments.  En  outre,  le  gouvernement  espagnol  avait  autorisé 
Bueno,  capitaine  du  génie,  Gonzalez,  Planez,  lieutenants  de  vais- 
seau j  et  Alvarez,  enseigne,  à  suivre  les  opérations  de  la  méridienne. 

Comme  Delambre,  Méchain  s'était  pourvu  de  deux  voitures 
que  des  chevaux  de  poste  conduisaient  d'un  relais  à  l'autre. 

Parti  de  Paris  le  25  juin  1792,  alors  que  la  Révolution  deve- 
nait véritablement  effrayante,  dès  la  troisième  poste,  à  Essonnes, 
il  fut  arrêté  par  des  citoyens  inquiets  qui  prirent  ses  instruments 
pour  des  moyens  de  contre-révolution  ;  mais  bientôt  il  put  con- 
tinuer sa  route  et  entreprendre  ses  opérations  dans  les  Pyrénées. 

La  présence  des  commissaires  espagnols  qui  l'accompagnaient 
ayant  jeté  Talarme  dans  les  villages  français,  il  remit  à  un  autre 
temps  les  stations  frontières  pour  s'attacher  à  la  partie  purement 
espagnole.  Avec  un  rare  bonheur,  avec  une  rapidité  inattendue, 
il  couvrit  de  triangles  tout  l'espace  compris  entre  les  Pyrénées  et 
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Barcelone  :  la  station  la  plus  australe,  celle  du  fort  de  Mont- 
Jouy,  à  une  petite  distance  au  sud  de  Barcelone,  fut  terminée  le 
29  octobre  1792. 

Vers  la  même  époque,  il  put  même  -s'assurer  qu'il  était  pos- 
sible de  conduire  les  triangles  jusqu'aux  îles  Baléares. 

L'ordre  naturel  des  opérations  exigeait  Tobservation  des 
azimuts  et  k  détermination  de  la  latitude  de  Mont-Jouy  ;  c'est  ce 
qu'il  fit  pendant  Thiver  1792-1793  avec  le  plus  grand  succès  :  les 
observations  de  latitude  présentaient  le  meilleur  accord.  Il  trouva 
même  le  temps  de  suivre  la  comète  de  1793  et  d'observer  le 
solstice  d'hiver  1792,  diverses  occultations  d'étoiles  et  Téclipse 
de  Lune  du  25  février  1793. 

Il  lui  restait  à  joindre  les  triangles  d'Espagne  aux  stations 
françaises  des  Pyrénéens,  ce  qui  ne  devait  exiger  que  quelques 
semaines;  le  reste,  jusqu'à  Rodez,  pouvait  être  fait  en  quelques 
mois,  et  Méchain  espérait  terminer  en  moins  d'une  année.  Mais 
il  fut  alors  victime  (*  )  d'un  accident  terrible  qui  faillit  lui  coûter 
la  vie  et  dont  il  ne  se  remit  peut-être  jamais  complètement  :  du 
moins  on  peut  expliquer  ainsi,  de  la  part  de  sa  conscience  scien- 


(*)  «  Un  médecin  de  Barcelone,  dont  il  était  devenu  l'ami,  le  pressait  depuis  quelque 
temps  de  venir  voir  une  machine  hydraulique  nouvellement  installée  dans  une  campai^ne 
voisine.  Les  chevaux  qui  devaient  la  faire  mouvoir  étalent  occupés  ailleurs.  Le  médecin  et 
son  domestique  se  crurent  assez  forts  pour  faire  aller  la  pompe,  et  ils  y  réussirent  quelques 
instans.  Méchain,  placé  dans  un  endroit  un  peu  élevé  auprès  du  réservoir,  considérait  avec 
surprise  la  quantité  d'eau  qu'il  voyait  affluer.  Des  cris  viennent  tout-à-coup  frapper  son 
oreille  ;  il  aperçut  le  docteur  et  son  domestique  entraînés  par  la  machine,  dont  ils  auraient 
dû  abandonner  le  levier  qui  les  avait  renversés  et  qui  ne  pouvait  plus  leur  faire  aucun  mal 
en  tournant  au-dessus  d'eux.  Ils  s'en  avisèrent  trop  tard  ou  trop  tôt.  Méchain  s'était  préci- 
pité pour  les  secourir.  Le  levier  devenu  libre  vient  le  frapper  et  le  lance  contre  le  mur. 
Il  retombe  sans  connaissance  et  baigné  dans  son  sang.  Le  médecin  le  croit  mort,  et  lui  donne 
pour  la  forme  des  soins  qu'il  croit  absolument  inutiles.  Méchain  avait  la  clavicule  et  plu- 
sieurs côtei  brisées;  il  resta  trois  jours  sans  connaissance,  et  il  fut  condamné  à  plusieurs 
mois  d'inaction.  »  (Delambrb,  Histoire  de  l'Astronomie  au  zviii*  sièeiey  p.  ySg. 
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tiâquè,  une  défaillance  dont  nous  allons  parler  et  qui  hâta  sa 
mort,  après  avoir  pesé  lourdement  sur  le  resté  de  sa  vie. 

Remis  de  ses  blessures,  Méchain  était  allé,  pendant  sa  conva- 
lescence, passer  l'automne  de  1793  aux  eaux  thermales  deCaldas; 
ensuite  (quoiqu'il  n'eût  pas  encore  Tusagedu  bras  droit,  qu'il 
n'a  recouvert  entièrement  que  deux  ans  après  son  accident],  il  se 
rapprocha  des  Pyrénées  pour  souder  la  triangulation  espagnole, 
déjà  terminée,  aux  triangles  français.  Mais,  à  la  suite  de  l'exécu- 
tion de  Louis  XVI,  l'Espagne  s'était  rapprochée  de  la  coalition 
qui  faisait  la  guerre  à  la  France,  et  la  Convention  lui  déclara  la 
guerre  le  7  mars  1798.  Malgré  cela,  Méchain,  également  estimé 
de  l'Administration  départementale  de  Perpignan  et  du  général 
espagnol,  obtint  les  facilités  que  permettaient  les  circonstances 
et  put  circuler  sur  les  frontières  pour  choisir  les  stations.  Celles 
de  Cameillas  et  d'Estella  furent  terminées  au  commencement  de 
décembre  1793,  et,  pour  que  la  jonction  fût  complète^  il  ne  lui 
restait  plus  qu  à  mesurer  les  angles  à  Perpignan,  à  Forcerai  et  à 
Bugarach,  en  territoire  français.  Mais  l'autorité  militaire  espa- 
gnole lui  refusa  l'autorisation  de  rentrer  en  France,  alléguant  que 
les  connaissances  acquises  par  Méchain  et  par  ses  adjoints  pou- 
vaient être  préjudiciables  à  TEspagne;  toutefois  on  lui  laissait  le 
choix  de  son  lieu  de  séjour.  Méchain  choisit  Barcelone,  se  rappro- 
chant ainsi  autantque  possible  du  fort  de  Mont-Jouy,  dont  rentrée 
ne  lui  était  plus  permise,  et  dont  il  avait  déterminé  la  latitude  avec 
tant  de  succès.  Là,  il  détermine  à  nouveau  sa  latitude,  et  ses 
observations  concordent  encore  parfaitement  entre  elles,  de  sorte 
qu'il  pouvait  croire  ses  résultats  exacts  à  une  petite  fraction  de 
seconde.  Mais,  tandis  qu'un  petit  triangle  de  jonction  lui  donne 
59^,5  pour  la  distance  des  parallèles  de  Barcelone  et  de  Mont- 
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Jouy,  ses  latitudes  donnent  environ  y  de  plus.  Effrayé  d'un  tel 
résultat,  ne  pouvant  trouver  la  cause  d'une  pareille  discordance, 
et  ayant  envoyé  en  France  les  observations  de  Mont-Jouy,  il 
prend  la  funeste  réisolution  de  cacher  celles  de  Barcelone,  qui  ne 
lui  ont  pas  été  demandées,  assumant  ainsi  une  responsabilité 
énorme,  puisque  par  là  il  pouvait  vicier  à  sa  base  toute  l'opé- 
ration. 

Le  poids  de  ce  secret,  qui  n'a  été  connu  qu'après  sa  mort, 
l'ennui  de  la  captivité,  la  séquestration  de  ses  fonds  par  le  gou- 
vernement espagnol,  l'inquiétude  où  il  était  sur  le  sort  de  sa 
femme  et  de  ses  enfants^  au  milieu  des  scènes  sanglantes  dont 
Paris  était  le  théâtre^  toutes  ces  causes  le  jetèrent  dans  une  mé- 
lancolie profonde  dont  jamais  il  n'a  été  bien  guéri. 

Le  gouverneur  de  la  Catalogne  étant  mort,  son  successeur  se 
montra  moins  difficile  :  ne  pouvant  espérer  de  passeports  pour 
la  France,  Méchain  en  demande  pour  aller  en  Italie,  et  ils  lui 
sont  accordés.  Sa  traversée  est  continuellement  inquiétée  par 
les  corsaires;  il  craint  de  voir  enlever  ses  manuscrits  et  de  perdre 
ainsi  les  résultats  de  ses  observations.  Echappé  aux  corsaires,  il 
aborde  avec  peine  à  Livourne,  et  se  rend  à  Gènes  à  la  fin  de  sep- 
tembre 1794.  Dans  le  port  il  voit  saisir  ses  caisses,  mais  elles  sont 
heureusement  sauvées  par  l'intrépidité  hasardeuse  de  Tranchot, 
qui  les  enlève  et  les  fait  transporter  rapidement  au  delà  des  fron- 
tières, mais  qui  sollicite  vainement  Méchain  de  rentrer  en  France  : 
le  triste  sort  de  Bailly,  de  Saron,  de  Lavoisier  fait  frémir  celui-ci 
à  la  seule  idée  de  rentrer  à  Paris  ;  et  il  reste  à  Gênes,  d'oti  il  s'em- 
barque enfin  pour  Marseille  en  1795.  En  août  il  se  rend  par  mer 
à  Port-Vendres  et  reprend  la  mesure  des  triangles  en  septembre 
1795,  ayant  perdu  au  moins  une  année  par  sa  faute.  Dès  lors,  il 
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n*avance  plus  qu^avec  une  extrême  lenteur;  d'ailleurs,  il  rencon- 
trait de  grandes  difficultés;  il  écrivait  à  Delambre,  le  1 2  vendé- 
miaire an  IV  (1795  octobre  4)  : 

«  Vous  ne  pouvez  vous  faire  une  idée  des  difficultés  que  nous  éprouvons 
pour  avoir  du  bois  et  des  ouvriers,  pou>r  le  transport  et  rétablissement  des 
signaux  sur  le  sommet  des  montagnes;  nous  sommes  obligés  d'aller  à 
pied  presque  partout  :  d'ailleurs  impossibilité  physique  défaire  autrement 
pour  certaines  stations,  telles,  par  exemple,  que  celle  de  Bugarach,  où  Ton 
ne  peut  arriver  qu'en  s'accrochant  aux  buis,  aux  broussailles,  et  en  gra- 
vissant les  rochers.  Cette  marche  est  de  quatre  à  cinq  heures.  La  descente 
est  encore  plus  pénible  et  plus  scabreuse.  Vous  pouvez  juger  de  là  com- 
modité du  séjour,  à  plus  de  600  toises  de  hauteur,  sur  un  pic  qui  n'a  pas 
2  toises  d'étendue,  et  bordé  de  précipices.  Les  autres  stations  sont  moins 
élevées,  mais  toujours  d'un  accès  difficile,...  et  pour  la  plupart  éloignées 
de  trois  ou  quatre  lieues  de  toute  habitation.  Nuit  et  jour  on  y  est  exposé 
aux  orages,  ayant  pour  lit  un  peu  de  paille,  et  pour  abri  une  simple  tente, 
souvent  interrompu  et  tourmenté  par  les  nuages  qui  enveloppent  une  des 
stations  et  y  restent  accrochés  des  journées  entières;  puis,  quand  Tune  se 
découvre,  l'autre  s'ensevelit.  La  station  de  Forcerai  exige  six  signaux  à  la 
fois....  J'ai  été  presque  découragé  quand  j'ai  vu  celui  de  Bugarach,  qui 
avoit  tant  coûté  de  peines,  abattu  par  un  ouragan  furieux.  La  tramontane 
est  terrible  dans  ces  régions;  rien  ne  résiste  à  sa  violence  :  il  faut  abattre 
les  tentes  et  descendre  en  rampant  sur  la  terre,  si  l'on  ne  veut  être  enlevé 
comme  une  plume.  J'ai  fait  dix  voyages  à  Forcerai;  j'y  ai  couché  plusieurs 
nuits  presque  à  la  belle  étoile,  pour  observer  quatre  angles.  Nous  avons 
commencé  beaucoup  trop  tard  dans  ce  pays.  Les  signaux  vont  être  placés 
jusqu'à  Carcassonne  et  Alaric;  il  faut  marcher....  J'espère  que  nos  angles 
seront  mesurés  jusqu'à  Carcassonne  dans  les  premiers  jours  de  novembre^ 
et  je  compte  revenir  ensuite  à  Perpignan,  pour  chercher  une  base.  » 

C'est,  en  effet,  ce  qu'il  fit,  pendant  l'hiver  1795-1796,  et  il  relia 
cette  base  aux  triangles  principaux.  Puis,  pendant  un  an  et  demi 
environ,  il  demeura  inactif,  se  bornant  à  peu  près  à  faire  des 
observations  de  latitude  et  d'azimut,  à- Carcassonne  et  à  Perpi- 
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gnan;  mais  dans  sa  correspondance  il  manifeste  souvent  le  désir 
de  retourner  en  Espagne  pour  vérifier  sa  latitude. 

£n  1798^  il  reprend  les  triangles  et  les  termine  même  à  la  fin 
de  septembre.  Mais,  comme  il  ne  donne  pas  de  ses  nouvelles, 
Borda,  inquiet  comme  ses  autres  amis  de  ce  silence  et  de  tant  de 
retard,  engage  M""®  Méchain  à  faire  le  voyage  de  Carcassonne. 
e  Elle  y  trouve  son  mari  en  bonne  santé,  dit  Delambre  (^),  mais 
W  ne  veut  reprendre  son  travail  que  quand  elle  sera  partie.  Elle 
n'ose  se  fier  entièrement  à  la  promesse  qu'il  lui  fait;  elle  se 
de'tourne  et  vient  me  trouver  à  Perpignan.  Je  me  préparais  à  la 
mesure  de  la  base,  que  Méchain  s'était  mis  dans  Timpossibilité 
d'exécuter  lui-même,  et  qui  fut  terminée  en  septembre.  Je  pro- 
mers de  me  tenir  à  portée  de  lui  pour  le  suppléer  au  besoin,  et 
de  le  ramener  à  Paris  dès  que  nos  opérations  seront  terminées. 
Pour  remplir  cette  double  promesse,  je  me  transporte  successive- 
ment à  Narbonne  et  à  Carcassonne,  où  pendant  cinquante  jours 
j'attends  Méchain,  qui  arrive  enfin,  mais  qui  refuse  absolument 
de  revenir  à  Paris.  Il  s'obstine  à  retourner  en  Espagne  pour  y 
recommencer  les  observations  de  latitude...  il  se  laisse  entraîner 
après  trois  jours  d'une  résistance  que  je  n'eusse  pu  vaincre,  si  je 

« 

n'avais  eu  à  lui  remettre  deux  lettres  extrêmement  pressantes, 
Tune  de  Borda  et  Tautre  du  Bureau  des  Longitudes....  » 

Méchain  et  Delambre  arrivèrent  à  la  fin  de  novembre  1798  à 
Paris,  que  Méchain  n'avait  pas  revu  depuis  juin  1792,  et  où 
attendaient  depuis  deux  mois  les  savants  étrangers,  convoqués 
pour  examiner  et  approuver  tout  le  travail. 

1')  Histoire  de  l'Astronomie  au  xviii*  siècle^  p.  7Ô1. 
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CHAPITRE  XVI. 

SANCTION  GÉNÉRA^LE  DES  OPÉRATIONS, 
AVEC  LE  CONCOURS  DES  SAVANTS  ÉTRANGERS. 

LE  MÈTRE  DÉFINITIF. 


On  avait  à  peu  près  terminé  les  diverses  opérations  qui  devaient 
conduire  t  la  connaissance  du  mètre  et  du  kilogramme. 

A  la  demande  de  l'Institut,  le  Directoire  invita  les  pays  alliés 
ou  amis  à  envoyer  des  savants  qui  prendraient  connaissance  de 
tout  ce  qui  avait  été  fait,  et  qui  contribueraient  à  fixer  authen- 
tiquement  et  solennellement  les  principales  unités  du  nouveau 
système.  Les  invitations,  transmises  par  le  Ministre  des  Affaires 
étrangères  Talleyrand,  celui  même  qui  neuf  ans  auparavant 
avait  pris  l'initiative  de  la  réforme  des  poids  et  mesures,  reçurent 
le  meilleur  accueil.  Les  délégués  qui  vinrent  à  Paris  au  com- 
mencement de  Tan  VII  (septembre  1798)  furent  les  suivants  : 


République  Batave Abneœ  et  Van  Swindkn. 

République  Cisalpine Mascheroni. 

Royaume  de  Danemark Bugge. 

Royaume  d'Espagne Ciscar  et  Pédrayès. 

République  Helvétique Trallès. 

République  Ligurienne. .   Multedo. 
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Royaume  de  Sardaigne. . .   Balbo 

remplacé  ensuite  par  remplacé  ensuite  par 

Gouvernement  provisoire  du  Piémont.  Vassali  Eandi. 

République  Romaine Franchini. 

République  Toscane Fabbroni. 

La  Commission  française,  dans  laquelle  Darcet  et  Lefévre- 
Gineau  avaient  remplacé  Berthollet  et  Mong^,  alors  en  Egypte, 
comprenait  les  membres  suivants  : 

Borda,  Brisson,  Coulomb,  Darcet,  Haûy,  Lagrange,  Laplace,  Lefèvrc- 
Gineau,  Méchain,  Prony. 

Uexamen  de  l'ensemble  des  opérations  fut  partagé  de  la  ma- 
nière suivante  entre  trois  commissions  : 

I.  Commission  chargée  de  comparer  aux  toises  les  règles 
employées  dans  la  mesure  des  bases.  —  Elle  se  composait  de 
Coulomb,  Mascheroni,  Méchain,  Multedo  et  Vassali. 

Son  Rapport  ('),  fait  par  Méchain,  est  du  21  floréal  an  VII 
',1799  mai  20).  On  suivit  les  méthodes  de  Borda  et,  comme  lui, 
on  employa  le  comparateur  de  Lenoir.  Les  expériences  qui 
avaient  donné  les  coefficients  de  dilatation  des  règles  ne  furent 
pas  répétées,  mais  on  détermina  de  nouveau  (')  les  lectures  des 
thermomètres  métalliques  répondant  à  0°  :  on  fut  ainsi  conduit 
à  conclure  que  depuis  1793  les  règles  n'avaient  subi  aucune 
altération,  mais  que  probablement  la  température  que  Borda 
avait  prise  pour  0°  était  réellement  d'environ  -M**,3  (voir  p.  87, 
note). 


iM  Base  du  Système  métrique^  t.  III,  p.  402-414. 
'   Base  du  Système  métrique^  t.  LU,  p.  434-446.  Notes  de  Van  Sw'nien. 
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Voici  les  conclusions  du  Rapport  de  cette  Commission  (p.  41 3): 

i^  La  longueur  de  la  toise  du  Pérou  est  la  même,  en  quelque 
point  de  ses  entailles  qu*on  la  prenne. 

La  toise  du  Nord,  dans  l'état  où  elle  est  actuellement,  est 
exactement  de  même  longueur  que  celle  du  Pérou,  si  ce  n'est 
très  près  des  angles  intérieurs  des  entailles  de  la  première,  partie 
dont  il  n'est  point  du  tout  probable  qu'on  se  soit  servi. 

2°  Une  toise  de  Lenoir,  employée  dans  les'comparaisons,  est 
aussi  exactement  égale  à  celle  du  Pérou. 

D'après  les  comparaisons  faites  entre  la  règle  n**  I  (module), 
d'une  part,  et  les  toises  du  Pérou  et  de  Lenoir  placées  bout  à 
bout,  de  l'autre,  la  règle  n**  I  est  exactement  le  double  de  celle 
du  Pérou,  à  la  température  de  12% 5  C, 

3^  La  toise  de  Mairan,  sur  laquelle  il  a  réglé  la  longueur  du 
pendule  qui  bat  les  secondes  à  Paris,  est  de  0,0341 3  ligne,  ou 
environ  -^  de  ligne  plus  courte  que  celle  du  Pérou. 

4*>  Les  règles  I,  II,  III,  IV,  ajoutées  bout  à  bout,  forment 
une  longueur  égale  à  huit  fois  celle  de  la  toise  du  Pérou,  à  la 
température  de  12°,  5  C. 

II.  Commission  pour  le  quart  du  méridien  et  la  longueur 
du  mètre.  —  Elle  comprenait  Ciscar,  Delambre,  Laplace,  Le- 
gendre,  Méchain,  Van  Swinden  et  Trallès.  Le  Rapport  (*),  fait 
par  Van  Swinden,  est  du  1 1  floréal  an  VII  [1799  avril  3o  (*)]. 


(')  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  41 3-433. 

C)  Les  dates  indiquées  pour  ce  Rapport,  en  divers  endroits  de  la  Base  du  Système 
métrique,  présentent  des  discordances. 

Le  Rapport  lui-mcme  porte  deux  fois  la  date  du  1 1  floréal  an  VU  {Base,  t.  III,  p.  4i5 
et  433).  Or,  Delambre  dit  (Base^  t.  I,  p.  94  du  Discours  préliminaire):  c  Le  Rapport, 
rédigé  par  M.  Van  Swinden,  est  du  6  floréal  an  7.  •  Sans  doute,  Delambre  a  voulu  dire 


VAN  SWINDEN. 
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Une  sous-commission,  composée  de  Laplace,  Legendre,  Van 
Swinden  et  Trallès,  examina  d'abord  les  opérations  géodésiques 
et  astronomiques.  Elle  arrêta  les  longueurs  des  deux  bases  de 
Melun  et  de  Perpignan,  réduites  au  niveau  de  la  mer.  Procédant 
ensuite  à  Texamen  des  trois  angles  de  chaque  triangle,  elle 
compara  les  différentes  séries  de  chaque  angle,  pesa  les  circon- 
stances et  les  notes  consignées  dans  les  registres  des  observateurs, 
écouta  leurs  éclaircissements  et  enfin  arrêta  définitivement  le 
tableau  des  triangles,  tel  qu'il  est  donné  dans  la  Base  du  Sys- 
tème métrique,  t.  I,  p.  5ii-55i.  Cela  ayant  été  fait  avant  de 
commencer  les  calculs,  on  s'interdisait  ainsi  toute  modification 
qui  ne  serait  pas  approuvée  par  la  Commission  entière  des  poids 
et  mesures. 

Le  calcul  des  triangles  fut  alors  fait  séparément  par  Delambre, 
Legendre,  Van  Swinden  et  Trallès,  en  employant  des  méthodes 
différentes  (^)  et  différentes  tables  de  logarithmes,  a  Chacun,  dit 
Delambre  ('),  apportoit  des  calculs,  et  Ton  convenoit  des  résul- 
tats qu'on  devoit  adopter  quand  il  se  trouvoit  quelques-unes  de 
cts  différences  insensibles  qu'on  ne  peut  toujours  éviter  dans  des 
opérations  si  longues  et  si  délicates.  » 

ici  6  prairial  an  VII,  comme  a  la  p.  592  (note)  du  tome  Illde  ta  Base.  En  effet,  le  6  prairial 
an  VII,  Van  Swinden  lut  un  Rapport  supplémentaire  relativement  au  léro  des  thermomètres 
métalliques  des  règles  de  Borda  (  Base^  t.  III,  p.  440).  Et  sous  la  même  date  on  lit  (t.  III, 
p.  44.0)  :  «  Le  citoyen  Van  Swinden  a  lu  le  Rapport  général.  Ce  Rapport  a  été  approuve, 
et  il  a  été  décidé  qu'il  serait  la  ce  soir  a  la  cla&se  au  nom  de  la  Commission.  »  Par  Rap- 
port général  faut-il  entendre  ici  celui  du  1 1  floréal  avec  Taddition  du  6  floréul?  On  pourrait 
croire  aussi  qu'il  s'agit  du  Rapport  fait  à  l'institut  le  29  prairial  an  VII,  au  nom  de  la  Classe 
des   Sciences  mathématiques  et  physiques,  donné  p.  592-648  du  tome  III  de  la  Bcue. 

Lalaade  {Hist.  de  l'Astronomie^  p.  806)  dit  que  Van  Swinden  k  fit  le  Rapport  du  grand 
travaU  de  la  méridienne  et  du  mètre  définitif  »  le  25  mai  1799  (6  prairial  ^an  VII}. 

(*)  B<Mse  du  Système  métrique^  t.  I,  p.  93  du  Discours  préliminaire. 

(*)  C'est  à  cette  occasion  que  furent  publiées  par  Delambre  et  par  Legendre  leurs 
Méthotlès  analytiques  pour  la  détermination  d'un  arc  du  méridien,  Paris,  an  Vil. 
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Les  observations  d'azimut  furent  soumises  à  un  examen  ana- 
logue, et,  leurs  valeurs  étant  adoptées,  on  procéda  au  calcul  de 
la  longueur  de  Tare  terrestre. 

En  partant  de  la  base  de  Melun,  le  calcul  donna  pour  celle  de 
Perpignan  une  valeur  inférieure  de  o*o**«,i6o  à  la  longueur 
mesurée.  Pour  le  calcul  de  Tare  on  aurait  pu,  ou  employer  l'une 
des  bases  à  l'exclusion  de  l'autre,  ou  répartir  la  différence  pro- 
portionnellement sur  les  deux,  en  augmentant  celle  de  Perpignan 
et  diminuant  celle  de  Melun.  Mais  la  Commission  préféra  em- 
ployer la  base  de  Melun  pour  calculer  les  triangles  de  la  partie 
boréale  de  l'arc  (de  Dunkerque  à  Evaux),  et  la  base  de  Perpi- 
gnan pour  le  calcul  de  la  partie  australe  (^). 

Cela  fait,  pour  passer  à  Tare  du  méridien,  il  aurait  suffi,  à  la 
rigueur,  de  connaître  l'azimut  d'un  seul  des  côtés,  tandis  qu'on 
avait  observé  les  azimuts  de  cinq  d'entre  eux. 

En  partant  de  l'azimut  observé  à  Dunkerque  et  calculant  ceux 
de  Paris,  Bourges,  Carcassonne  et  Montjouy,  on  trouva  entre 
l'observation  et  le  calcul  des  dififérences  (')  qui  excédaient  Tin- 


(*)  Postérieurement  à  la  fixation  du  mitre,  Delambre  reprit  le  calcul  des  triangles 
{Base  du  Système  métrique^  t.  Il,  p.  661-737)  et  adopta  une  autre  marche  :  Pour  les 
triangles  compris  entre  Melun  et  Perpignan,  il  changea  les  angles  observés  de  quantités 
très  petites  (ordinairement  inférieures  à  o',i),mai8  en  faisantagir  ces  modifications  toujours 
dans  le  même  sens  et  de  manière  à  mettre  les  deux  bases  parfaitement  d'accord.  Les  angles 
sphériques  ainsi  modifiés  sont  donnés  aux  pages  Soo-SBg  du  tome  11,  tandis  que  les  mêmes 
angles  déduits  de  l'observation  se  trouvent  au  tome  I,  p.  511-543. 

(')  Le  Rapport  de  Van  Swinden  n'indique  ni  les  valeurs  des  azimuts  arrêtées  par  la  Com- 
mission, ni  les  différences  trouvées  entre  Tobservalton  et  le  calcul.  Sans  doute,  les  azimuts 
adoptés  différaient  peu  de  ceux  conclus  par  Delambre  et  qu*il  donne  au  tome  II  de  la  B<ue 
du  Système  métrique,  p.  I23  (Watten),  129  (Panthéon),  i3i  (Bourges),  i35  (Carcas- 
sonne) et  i38  (Montjouy). 

De  même,  les  différences  trouvées  entre  l'observation  et  le  calcul  devaient  éire  a  peu  près 
les  mêmes  que  celles  obtenues  par  Delambre  dans  son  calcul  définitif,  et  données  au  tome  III 
de  la  Base,  p.  83-86. 
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certitude  des  observations  et  qui  furent  attribuées  à  l'action  de 
causes  locales. 

D'ailleurs,  ces  .différences  n'avaient  pas  d'influeuce  bien  sen- 
sible sur  la  longueur  conclue  de  l'arc  terrestre,  car  en  partant 
tantôt  de  Tun,  tantôt  de  l'autre  des  azimuts  observés,  les  valeurs 
obtenues  pour  la  longueur  entière  de  Tare  ne  différaient  que  de 
2toi8es^3  (^m)  au  plus.  Après  discussion,  on  s'arrêta  aux  résul- 
tats relevés  dans  le  Tableau  de  la  page  1 5 1 . 

Le  Rapport  de  Van  Swinden  ne  donne  les  latitudes  adoptées 
par  la  Commission  que  pour  le  Panthéon  (p.  428).  Delambre  dit 
(Base,  t.  II,  p.  640)  que  pour  Dunkerque  on  adopta  la  latitude 
5  i''2'io\  5  ;  et  à  la  page  642  du  tome  II  de  la  Base,  il  donne  les 
amplitudes  des  arcs  partiels  adoptés  par  la  Commission.  Mais 
ces  amplitudes  ne  coïncident  pas  toutes  avec  celles  du  Rapport 
(p.  426)^  données  dans  la  colonne  3  du  Tableau  ci-dessus. 

Dans  le  Tableau  suivant,  et  en  partant  de  la  latitude  du  Pan- 
théon, nous  donnons  (col.  i)  les  latitudes  conclues  des  amplitudes 
partielles  données  par  le  Rapport  de  Van  Swinden;  puis  (col.  2) 
les  latitudes  conclues  des  amplitudes  partielles  données  par 
Delambre.  Enfin,  dans  la  dernière  colonne,  se  trouvent  les  lati- 
tudes définitives  obtenues  plus  tard  par  Delambre  [Basé,  t.  II, 
p.  642,  et  t.  III,  p.  89). 

1  2  3 

O        t         »  O         t  II  0/V 

Dunkerque....  5i.  2.iq,5  5i.   2. 10, 5  5i.   2.  9,20 

Panthéon 48.50.49,75  48.50.49,75  48.50.49,87 

Évaux 46.10.42,50  46.10.44,31  46.10.42,54 

Carcassonne.. .  43.12.54,40  48.12.56,57  43.12.54,80 

Montjouy 41.21.44,82  41.21.46,99  41.21.44,96 
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La  latitude  du  Panthéon  fut  conclue,  au  moyen  de  triangles 
secondaires  (voir  Base,  t.  II,  p.  345  et  415-420),  de  celle  de 
rObservatoire  national,  déterminée  par  Méchain^  et  de  celle  de 
rObservatoire  de  la  rue  de  Paradis,  déterminée  par  Delambre. 
Ces  observations  de  latitude,  qui  se  poursuivaient  pendant  que 
les  savants  étrangers  étaient  à  Paris,  présentèrent  des  discor- 
dances qui  furent  encore  pour  Delambre,  et  surtout  pour 
Méchain,  la  source  de  graves  ennuis.  Voir  à  ce  sujet  (Base,  t.  II, 
p.  265-269)  ce  que  Méchain  écrivait  à  Delambre  et  à  Borda  le 
7  nivôse  an  IV  (1798  décembre  27). 

De  son  côté,  Delambre  s'exprime  ainsi  dans  son  Histoire  de 
la  mesure  de  la  Terre  : 

I  Tous  les  calculs  (de  triangles)  furent  refaits  par  Trallès,  Van  Swinden, 
Legendre  et  moi;  chacun  y  employait  ses  propres  méthodes  et,  compa- 
raison faite,  on  convenait  des  résultats  qui  devaient  servir  aux  calculs 
subséquents.  Comme  je  savais  que  Méchain  n'était  pas  prêt,  je  prolongeais 
ces  conférences,  je  produisais  tous  mes  journaux,  j'expliquais  mes  mé- 
tbodes,  je  les  faisais  imprimer  pour  les  distribuer  à  tous  les  membres. 

V  Toutes  les  nuits  nous  observions,  Méchain  et  moi,  la  latitude  de  Paris; 
chaque  matin  je  portais  à  la  Commission  le  travail  de  la  nuit  précédente. 
Cessavans  me  reprochaient  un  trop  grand  luxe  d'observations,  et  en  effet 
depuis  longtemps  le  résultat  restait  statidnnaire.  Méchain  éprouvait  à  son 
tour  ce  qui  m'était  arrivé  à  Dunkerque;  il  supprimait  les  observations  qu'il 
appelait  maudites;  mais  les  autres,  en  nombre  encore  fort  considérable, 
s'accordaient  avec  les  miennes  pour  la  latitude  du  Panthéon. 

»  Dans  l'origine,  Méchain  voulait  être  le  seul  à  déterminer  cette  latitude; 
Borda  le  lui  avait  promis;  mais  je  ne  résistai  point  à  l'invitation  des 
étrangers  et  je  n'aurais  dans  aucun  cas  négligé  de  l'observer  moi-même, 
sauf  à  n'en  pas  parler  si  on  l'eût  exigé.  Comme  j'observai  l'été  suivant  les 
azimuts  qu'on  ne  me  demandait  pas,  Méchain  employa  cet  été  à  vérifier  sa 
latitude  qui  confirma  celle  que  j'avais  trouvée,  et  sur  laquelle  les  Commis- 
saires firent  leur  travail,  parce  que  Méchain  ne  s'était  pas  assez  rassuré  sur 
les  anomalies  qui  le  tourmentaient.  » 
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Les  observations  ainsi  supprimées  par  Méchain  sont  celles  de 
l'hiver  1798-1799  (passage  supérieur  de  la  Polaire,  et  passage 
inférieur  de  p  Petite  Ourse);  et  il  faut  noter  qu'elles  s'accordent 
mieux  que  celles  qu'il  conservait  avec  la  valeur  aujourd'hui 
admise  pour  la  latitude  ^de  l'Observatoire  de  Paris. 

Les  quatre  arcs  partiels  déterminés  par  les  cinq  points  princi- 
paux (Dunkerque,  Panthéon,  Evaux,  Carcassonne,  Montjouy), 
donnent,  pour  la  valeur  du  degré,  des  longueurs  qui  varient 
toujours  dans  le  même  sens  et  qui  indiquent  un  aplatissement 
au  pôle.  Toutefois,  leur  décroissement  est  très  lent  entre  Paris 
et  Evaux,  puis  très  rapide  au  delà  de  ce  dernier  point,  et  se 
ralentit  entre  Carcassonne  et  Barcelone:  ces  irrégularités,  comme 
celles  présentées  par  les  azimuts,  furent  attribuées  à  des  in- 
fluences locales. 

Pour  pouvoir  conclure  la  longueur  du  quart  du  méridien,  et 

par  suite  la  valeur  du  mètre,  il  est  indispensable  de  connaître 

l'aplatissement  de  la  Terre.  Il  semble  qu'à  l'origine  on  avait 

espéré  déduire  cet  élément  de  la  seule  mesure  de  l'arc  de  Dun- 

kerqueà  Barcelone.  Mais  cet  arc  conduisit,  pour  l'aplatissement. 

à  la  valeur  j\^.  En  présence  de  ce  résultat  inadmissible,  l'apla- 

.  /      tissement  fut  déduit  de  l'arc  du  Pérou,  combiné  avec  celui  de 

Dunkerque  à  Barcelone,  et  l'on  trouva  ainsi  ^h» 

D'après  les  données  précédentes,  la  distance  du  pôle  à  Téqua- 

-    n    h  ♦"  teur  fut  conclue  de  5  180740  demi-modules  (toises)  et  celle  du 

^    1 1  .  Cl**  ('  mètre  de  3p*«*^*i  i "«"<*«,  296  :  on  a  vu  (p.  29,  3o,  45)  que  pour 

,   ;  '    ^       la  valeur  du  mètre  provisoire,  on   avait  adopté,  en  Tan  III, 

'       3picd*i  [lignes^ ^^2. 


-*  \, 
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III.  Commission  pour  la  détermination  de  l'unité  de  poids. 
—  Cette  Commission  était  composée  de  Coulomb,  Mascheroni, 
Trallès,  Van  Swinden  et  Vassali.  Le  Rapport  (*),  fait  par  Trallès, 
est  du  II  prairial  an  VII  (1799  mai  3o). 

On  a  déjà  dit  (p.  104-105),  que  les  expériences  faites  par  La- 
voisier  et  Hatiy  ne  furent  pas  utilisées;  et  c'est  Lefèvre-Gineau 
qui  fut  chargé  par  l'Institut  de  faire  celles  qui  servirent  à  la  déter- 
mination du  kilogramme  définitif.  Malheureusement,  le  Mémoire 
de  Lefèvre-Gineau,  assez  longtemps  attendu  («),  n*a  pas  été  im- 
primé; et  ses  résultats  ne  sont  connus  que  par  le  Rapport  de 
Trallès,  d'oîi  nous  avons  déjà  extrait  l'indication  des  procédés 
employés  (p.  98  et  suiv.).  Il  suffira  donc  ici  de  renvoyer  à  ce  qui 
a  été  dit,  et  de  rappeler  que  le  poids  du  décimètre  cube  d'eau 
distillée,  prise  au  maximum  de  densité  et  pesée  dans  le  vide, 
fut  trouvé  de  i8827«'*i°«,  i5,  poids  moyen  de  la  pile  totale  de 
Charlemagne. 

Aux  rapports  précédents,  il  faut  joindre  un  Rapport  général  (') 
qui  les  résume  et  qui  est  un  tableau  de  l'ensemble  de  l'opération  : 
il  fut  fait  par  Van  Swinden  et  présenté  à  T Institut  tout  entier,  au 
nom  de  la  Classe  des  Sciences  mathématiques  et  physiques. 

En  outre,  dans  la  séance  publique  de  Tlnstitut  du  i5  messi- 
dor an  VII,  Van  Swinden  lut  un  Précis  (*)  des  opérations  qui  ont 
servi  à  déterminer  les  bases  du  nouveau  Système  métrique. 


I*)  Base  du  Système  métrique,  t.  llf,  p.  558-58o. 
\*)  Bote  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  557. 

'/)  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  593-648,  et  Mémoires  de  l'/nstitut  (Classe 
des  Sciences  mathématiques  et  physiques),  t.  H,  p.  23-8o  de  l'Histoire, 
l')  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  656-673. 


75ff^^rSff^';^^t5^^^75ffS^^ 


CHAPITRE  XVII. 

CONSTRUCTION  DES  PROTOTYPES  DÉFINITIFS  DU  MÈTR£ 

ET  DU  KILOGRAMME. 


D'après  Tart.  2  de  la  loi  du  18  germinal  an  III  (p.  65),  le 
prototype  devait  être  «  une  règle  de  platine  sur  laquelle  sera 
tracé  le  mètre  ».  Il  semble  donc  que  ce  prototype  aurait  dû  être 
un  mètre  à  traits;  mais,  à  cette  époque,  on  ne  construisait  que 
des  étalons  à  bouts,  et  il  semble  que  le  texte  que  nous  venons  de 
rappeler  dépassait  la  pensée  de  ceux  qui  l'avaient  rédigé.  Quoi 
qu'il  en  soit,  tout  le  monde  entendait  que  le  prototype  serait  un 
mètre  à  bouts. 

Borda  se  proposait  de  déterminer  le  mètre  définitif  par  les 
moyens  qui  lui  avaient  si  bien  réussi  pour  le  mètre  provi- 
soire (*)  (p.  90  etsuiv.).  En  conséquence,  on  fit  construire  de 
bonne  heure,  par  Janetti  (appelé  pour  cela  à  Paris  sur  la  fin 
de  1795)  (*),  quatre  règles  de  platine  d'environ  i"  de  long.  Mais 
Borda  étant  mort  le  2  ventôse  an  VII  (1799  février  20),  avant  la 
fixation  du  mètre  définitif,  les  Commissaires  chargés  de  la  con- 
struction de  ce  prototype  trouvèrent  la  méthode  de  Borda  trop 

(*)  Base  du  Système  métrique^  t.  III,  p.  691. 

(')  C.  WoLF,  Recherches  historiques  sur  les  étalons  de  poids  et  mesures  de  VObser-^ 
XMtoire  {jinn.  de  l'Observatoire,  Mém.  XVII,  p.  C  43). 
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compliquée,  rabandonnèrent,  et  Ton  n'eut  pas  besoin  de  terminer 
les  quatre  mètres  de  platine. 

D^abord,  on  désirait  atteindre  la  précision  de  xi^  àt  ligne,  et 
Ton  soupçonnait  que  le  vernier  du  curseur  qui  s'adaptait  à  la 
grande  règle  de  Lenoir  (p.  86,  note)  ne  pouvait  donner  cette 
fraction  avec  sécurité.  En  conséquence,  Lenoir  construisit  ce  qu'il 
appelle  un  «  mécanisme  »  qui  donnait,  en  effets  les  millièmes  de 
ligne  et  qu'on  adapta  à  la  grande  règle  de  1 3  pieds.  Ce  méca- 
nisme ou  comparateur  n'existe  plus,  mais  Delambre  dit  qu'il 
différait  peu  d'un  autre  comparateur,  construit  par  le  même 
artiste  en  1804,  et  qui  se  trouve  encore  à  l'Observatoire  de  Paris. 
M .  Wolf  pense  même  que  diverses  pièces  de  ce  dernier  proviennent 
de  celui  qui  fut  employé  pour  le  mètre  définitif.  II  est  d'ailleurs 
sensiblement  identique,  à  de  petits  détails  près,  à  celui  décrit  par 
Prony  dans  le  tome  III  (p.  447-462)  de  la  Base  du  Système 
métrique.  Le  principe  de  ce  «  mécanisme  »  de  Lenoir  est  de  mul- 
tiplier les  longueurs  à  évaluer  par  le  moyen  d'un  levier  coudé  à 
branches  très  inégales.  En  même  temps  qu'elle  reçut  ce  compara- 
teur, d'ailleurs  mobile,  la  grande  règle  de  cuivre  de  1 3  pieds  fut 
munie  d'un  nouveau  butoir,  mobile  aussi,  tandis  que  celui  que 
fit  ajouter  en  Tan  VII  la  Commission^  pour  la  comparaison  des 
toises  et  des  règles,  est  fixe  ;  on  lui  adapta  également  des  pièces 
qui  devaient  assurer  le  parallélisme  des  bords  de  la  règle  avec 
les  arêtes  des  mesures  à  comparer. 

Pour  la  construction  et  la  vérification  du  mètre  définitif, 
Delambre  ne  donne  pas  tous  les  détails  que  Ton  désirerait  (^).  On 


(  *  )  Après  avoir  mentionné  le  comparateur  fait  par  Lenoir  pour  vérifier  le  mètre  défîniiif, 
Delambre  ajoute  que  la  Commission  compara  d'abord  les  toises  à  la  règle  de  platine  n»  I, 
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pourra  rapprocher  de  sa  note  sur  le  mètre  définitif  {Base,  t.  III, 
p.  691-692)  une  facture  de  Lenoir,  publiée  par  M.  C.  Wolf 
dans  ses  Recherches  historiques  sur  les  étalons  de  poids  et 
mesures  de  l'Observatoire,  p.  C  49). 

On  fit  faire,  dit  Delambre,  douze  mètres  en  fer  et  deux  en  pla- 
tine (évidemment  deux  des  quatre  barres  préparées  par  Janetti), 
et  Ton  compara  ces  quatorze  mètres  entre  eux.  Puis^  suivant  les 
principes  de  Borda,  ces  mètres,  pris  quatre  à  quatre  et  bout  à 
bout,  furent  comparés  aux  doubles  toises  (sans  doute  à  deux 
toises  de  fer  mises  bout  à  bout,  ou  peut-être  au  module  ou  règle 
n^  I).  Mais,  pour  cette  comparaison,  il  avait  fallu  une  pièce  sup- 
plémentaire^ ajoutée  à  la  double  toise  pour  égaler  à  peu  près  les 
quatre  mètres  :  cette  pièce  avait  donc  45"«»»«»,  18  de  long  et  il  res- 
tait à  déterminer  sa  longueur  exacte. 

Pour  cela,  on  fit  faire  dix-neuf  pièces  pareilles,  qui  furent 
mises  bout  à  bout  (ce  qui  donnait  près  d*une  toise)  et  Tensemble 
fut  comparé  à  la  toise.  D'ailleurs  on  les  compara  aussi  toutes 
entre  elles. 

On  pouvait  donc  calculer  la  longueur  de  chacune  d'elles  et  la 
longueur  de  chaque  mètre.  Le  mètre  qui  portait  le  n®  2  se  trouva 

et  il  renvoie  au  Rapport  du  si  floréal  an  VII  tur  la  comparaison  des  toises  avec  les  règles  de 
Borda  (p.  147  ).  Il  semble  donc  vouloir  dire  que  cette  Commission  fit  usage  du  «  mécanisme  « 
de  Lenoir.  Or  le  Rapport  dit  expressément  (p.  404)  que  cette  Commission  se  servit  du 
petit  chariot  ou  curseur,  ainsi  qu'on  l'avait  toujours  fait  jusque-là. 

Puis  Delambre  ajoute  que  la  Commission  t  fit  plusieurs  expériences  sur  la  dilatation 
relative  du  fer,  du  cuivre  et  du  platine,  et  demeura  convaincue  que  toutes  les  expériences 
de  dilatation,  faites  en  grand  nombre  par  Borda,  étaient  d'une  exactitude  parfaite  » .  Or 
le  Rapport  du  21  floréal  an  VII  ne  parle  pas  d'expériences  sur  les  dilatations.  Au  contraire, 
il  était  du  devoir  de  la  Commission  chargée  du  mètre  définitif  de  vérifier  les  expériences 
de  dilatation  faites  par  Borda. 

En  résumé,  dans  le  paragraphe  cité  de  Delambre,  le  renvoi  au  Rapport  du  21  floréal 
an  Vil  doit  avoir  été  ajouté  par  erreur,  et  tout  cela  semble  se  rapporter  à  la  Commission 
chargée  d'établir  le  mètre  définitif. 
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de  la  longueur  requise  et  servit  ensuite  à  vérifier  les  autres. 
V  Ils  furent  tous  trouvés  si  parfaitement  égaux,  que  la  distribu- 
tion s'en  fit,  sans  distinction,  entre  les  Commissaires,  et  sans 
avoir  égard  aux  numéros.  » 

C'est  donc  sur  ce  mètre  de  fer  n**  2  que  fut  vérifié  le  mètre 
définitif  (*),  déposé  aux  Archives  le  4  messidor  an  VII  (1796 
juin  22).  Quant  au  second  mètre  de  platine,  il  fut  plus  tard 
déposé  à  l'Observatoire. 


CONSTRUCTION    DU   KILOGRAMME   PROTOTYPE. 

En  même  temps  qu^il  avait  fondu  quatre  règles  destinées  à  for- 
mer des  mètres,  Janetti  avait  fondu  quatre  cylindres  qui  devaient 
être  travaillés  pour  former  des  kilogrammes.  Mais  Delambre 
ne  dit  rien  des  opérations  qui  conduisirent  un  de  ces  cylindres 
à  peser  exactement  i^«  et  à  devenir  ainsi  le  kilogramme  des  Ar- 
chives :  sans  aucun  doute,  on  employa  la  balance  et  les  poids 
provisoires  qui  avaient  déjà  servi  à  déterminer  le  poids  d'un 
volume  connu  d'eau. 


(*)  On  ignore  ce  qu'est  devenu  ce  mètre  n*  3,  mais  on  a  beaucoup  de  raisons  de  penser 
qae  c'est  celui  qui  se  trouve  aujourd'hui  à  l'Observatoire  de  Paris.  {Toir  G.  Wolf^ 
Rtcherches  historiques  . . .,  p.  52,  tant  sur  ce  mètre  que  sur  les  quatre  mètres  de  platine). 
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CHAPITRE  XVIII. 

PRÉSENTATION  DES  ÉTALONS  AU  CORPS  LÉGISLATIF. 

LEUR  DÉPÔT  AUX  ARCHIVES. 


Les  étalons  du  mètre  et  du  kilogramme  étant  construits,  une 
délégation  de  l'Institut  vint  les  présenter,  le  4  messidor  an  VII 
(1799  juin  22),  successivement  au  Conseil  des  Anciens  et  au 
Conseil  des  Cinq-Cents. 

Au  nom  de  cette  Délégation,  un  orateur  dont  on  n'indique  pas 
le  nom  (probablement  Laplâce),  prononça  le  discours  suivant  (^)  : 


f(  DISCOURS  PRONONCÉ  A  LA  BARRE  DBS  DEUX  CONSEILS  DU  CORPS  LÉGIS1.ATIF. 
AU  NOM  DE  l'institut  NATIONAL  DES  SCIENCES  ET  DES  ARTS,  LORS  DE  LA 
PRÉSENTATION    DBS  ÉTALONS    PROTOTYPES  DU   METRE  ET  DU   KILOGRAMME. 

u  Séance  du  4  messidor,  an  Vil. 

»  Citoyens  représentans  du  Peuple, 

»  L'Institut  national,  obéissant  avec  reconnaissance  à  la  loi  qui  le  lui 
prescrit,  vient  vous  rendre  compte  d'une  opération  utile  au  Monde,  singu- 
lièrement honorable  pour  la  Nation  française,  et  qui  est  heureusement 
terminée. 

t»  On  a  senti  de  tous  les  temps  une  partie  des  avantages  qu'au  roi  t  l'uni- 
formité des  poids  et  mesures. 


(*)  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  3Si-59i 
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B  Mais  d'un  pays  à  Tautre,  et  dans  rintérieur  même  de  chaque  pays, 
l'habitude,  les  préjugés  s'opposoient  sur  ce  point  à  tout  accord^  à  toute 
réforme. 

»  En  vain  Huygens  dans  le  siècle  dernier,  et  Lacondamine  dans  celui-ci, 
avoient,  pour  préparer  ce  travail,  mis  en  avant  quelques  vérités  précieuses. 
»  Il  falloit  un  grand  événement,  une  puissante  impulsion  politique  pour 
vaincre  les  répugnances  populaires. 

»  L'Assemblée  Constituante,  qui  n'a  pas  toujours  pu  faire  tout  ce  qu'elle 
auroit  voulu,  mais  à  laquelle  aucune  grande  vue  d'utilité  publique  n'a 
échappé,  a,  d*après  une  motion  remarquable  du  citoyen  Talleyrand,  invité 
l'Académie  des  Sciences  à  fonder  le  Système  métrique  sur  une  base 
naturelle. 

•  £n  effet,  aucune  nation,  employant  pour  les  mesures  des  élémens 
arbitraires,  ne  pouvoit  réclamer  le  droit,  ni  concevoir  l'espérance  de  faire 
adopter  aux  autres  ceux  qu'elle  auroit  préférés. 

B  11  falloit  donc  en  trouver  le  principe  dans  la  Nature,  que  tous  les 
peuples  ont  un  intérêt  égal  à  observer,  et  le  choisir  tel  que  sa  convenance 
pût  déterminer  tous  les  esprits. 

»  L'Académie  des  Sciences  jugea  que  l'unité  de  cette  mesure  devoit  être 
une  partie  connue  et  aliquote  de  la  circonférence  du  Globe  terrestre.  Elle 
la  fixa  au  dix-millionième  de  l'arc  du  méridien  compris  entre  Téquateur  et 
le  pôle  boréal. 

0  Cette  unité,  tirée  du  plus  grand  et  du  plus  invariable  des  corps  que 
rhomme  puisse  mesurer,  a  l'avantage  de  ne  pas  différer  considérablement 
de  la  demi-toise  et  de  plusieurs  autres  mesures  usitées  dans  les  différens 
pays  :  elle  ne  choque  donc  point  l'opinion  commune.  Elle  offre  un  aspect 
qui  n*est  pas  sans  intérêt. 

»  Il  y  a  quelque  plaisir  pour  un  père  de  famille  à  pouvoir  se  dire  :  «  Le 
«  champ  qui  fait  subsister  mes  enfans  est  une  telle  portion  du  Globe.  Je 
>  suis  dans  cette  proportion  co-propriétaire  du  Monde.  i> 

a  Les  mesures  qui  avoient  déjà  été  prises  de  différens  arcs  du  méridien 
donnoient  à  présumer  que  la  dix-millionième  partie  de  l'arc  qui  s'étend  du 
pôle  à  l'équateur  ne  s'écarteroit  pas  beaucoup  de  trois  pieds  onze  lignes 
et  quarante-quatre  centièmes  de  l'ancienne  mesure  française;  et  dans 
l'empressement  de  prononcer  à  ce  sujet,  on  a  décrété  que  telle  seroit  la 
dimension  d'un  mètre  provisoire. 
9  Mais  il  est  indispensable  de   constater  celle  que  le  mètre  définitif 
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devoit  tirer  de  la  mesure  parfaitement  exacte  d'un  grand  arc  du  méridien. 

»  On  a  choisi  celui  qui  passe  de  Dunkerque  à  Montjouy  vers  Barceloue, 
et  qui  embrasse  neuf  degrés  et  deux  tiers,  ou  plus  du  dixième  de  Tare  que 
l'on  avoit  à  connoître. 

»  II  a  fallu  lier,  par  des  triangles  visuels,  tous  les  points  éminens  ren- 
fermés dans  cette  vaste  étendue,  et  jamais  une  si  grande  opération  géodé- 
sique  n*avoît  été  faite.  Il  a  fallu  vérifier  les  résultats  que  donnoient  sur 
ces  triangles  les  opérations  et  le  calcul,  en  les  rapportant  à  deux  bases 
sévèrement  mesurées;  Tune,  peu  éloignée  de  Paris,  entre  Melun  et  Lîeur- 
saint;  l'autre,  entre  Vernet  et  Salces  auprès  de  Perpignan.  Il  a  fallu,  par 
des  observations  d*azimut,  s'assurer  de  la  direction  des  côtés  de  ces 
triangles  avec  la  méridienne.  Il  a  fallu  des  observations  astronomiques  sur 
Tare  céleste,  correspondant  à  Tare  terrestre  qu'on  avoit  mesuré. 

»  Les  citoyens  Méchain  et  Delambre  ont  été  chargés  de  ce  travail. 

»  Surmontant  une  quantité  d'obstacles  physiques  et  moraux,  ils  s'en 
sont  acquittés  avec  un  degré  de  perfection  dont  on  n'avoit  pas  eu  d*idée 
jusqu'à  ce  four. 

»  Et  en  s'assurant  de  la  mesure  qu'on  leur  demandoit,  ils  ont  recueilli 
et  démontré,  sur  la  figure  de  la  Terre,  sur  l'irrégularité  de  son  aplatisse- 
ment, des  vérités  aussi  curieuses  que  nouvelles. 

»  Le  citoyen  Delambre  a  étendu  ses  observations  sur  plus  de  six  degrés 
et  demi  depuis  Dunkerque  jusqu'à  Rhodes,  et  il  a  mesuré  les  deux  bases. 

•  Le  citoyen  Méchain  a  observé  depuis  Rhodes  jusqu'à  Barcelone  :  il 
n'y  a  pas  eu  pour  lui  de  Pyrénées.  Et  il  avoit  fait  tous  les  préparatifs 
nécessaires  afin  de  pousser  son  travail  jusqu'à  l'isle  de  Cabrera,  au  delà  de 
celle  de  Mayorque;  ce  qui  auroit  porté  la  connoissance  de  cette  Méri- 
dienne à  deux  degrés  de  plus  au  sud,  ou  à  plus  du  huitième  de  l'arc 
compris  entre  le  pôle  et  l'équateur.  On  pourra  reprendre  un  jour  cette 
suite  de  l'opération. 

0  Celle  qui  est  achevée  a  prouvé  que  le  mètre  réel  n'est  que  de  cent 
quarante- cinq  millièmes  de  ligne  plus  court  que  le  mètre  présumé  ou 
provisoire. 

B  II  a  fallu  ensuite  prendre  une  division  de  ce  mètre  destiné  aux  me- 
sures de  longueur  et  de  surface,  l'appliquer  aux  mesures  de  contenance,  et 
en  faire  dériver  les  mesures  de  poids,  que  Ton  a  fondées  sur  celui  de  la 
quantité  d'eau  distillée  que  renfermeroit  le  cube  de  la  dixième  partie  d*an 
mètre. 
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D  Cest  au  citoyen  Lefèvre-Gîneau  que  Tlnstitut  a  confié  cette  dernière 
partie  de  l'opération;  et  il  y  a  mis  des  soins  non  moins  attentifs  ni  moins 
bien  conçus  que  ceux  que  les  citoyens  Méchain  et  Delambre  ont  eu  à 
employer  pour  leur  pénible  tâche. 

»  L'Institut  national,  qui  a  voulu  donner  aux  résultats  de  cet  important 
travail  la  plus  irrésistible  authenticité,  et  répandre  sur  toutes  ses  parties  le 
plus  respectable  concours  de  lumières,  a  désiré  qu'un  grand  nombre  de 
saTans  étrangers  y  prissent  part. 

0  D'après  ce  vœu,  que  vous  ne  pourrez  désapprouver,  le  Gouvernement 
a  invité  les  Puissances  alliées  ou  neutres  à  envoyer  en  France  des  savans 
qui,  réunis  aux  Commissaires  nommés  par  l'Institut  national,  ont  formé  la 
Commission  des  poids  et  mesures,  et  calculé  et  vérifié  toutes  les  opérations. 

1  Cest  un  devoir  de  l'Institut,  Citoyens  Législateurs,  de  vous  faire 
connoître  les  Savans  distingués  qui  doivent  partager  cette  gloire. 

I  n  vous  les  indiquera  suivant  l'ordre  alphabétique  de  leurs  noms  :  car 
entre  eux  tout  doit  être  réglé  par  les  lois  de  la  noble  fraternité  dont  ils 
sont  tous  dignes. 

•  Ce  sont  : 

0  Le  citoyen  Mskje,  député  de  la  République  Batave; 
»  M.  DB  Balbb,  envoyé  par  le  roi  de  Sardaigne,  et  remplacé  depuis  par 
le  citoyen  Vassali  ; 

•  Le  citoyen  Berthollbt,  membre  de  l'Institut  de  France  et  de  celui 
d'Egypte; 

>  Le  citoyen  Borda,  de  qui  l'Institut  pleure  la  perte  depuis  le  mois  de 
ventôse  dernier,  qui  a  inventé  le  cercle  répétiteur  auquel  les  savans  ont 
donné  son  nom,  et  dont  les  citoyens  Méchain  et  Delambre  ont,  dans  toutes 
les  opérations  géodésiques  et  astronomiques^  fait  le  plus  utile  usage; 

•  Le  citoyen  Brisson,  membre  de  Tlnstitut; 

»  M.  Buggb,  envoyé  par  le  roi  de  Danemark; 
a  M.  CiscAR,  envoyé  par  le  roi  d'Espagne; 

>  Les  citoyens  Coulomb,  Darcet,  Delambre,  tous  trois  membres  de 
rinstitut; 

a  M.  Fabbroni,  député  de  Toscane,  qui  a  particulièrement  concouru  au 
travail  du  citoyen  Lefèvre-Gineau; 

>  Le  citoyen  Franchimi,  député  de  la  République  Romaine; 

>  Les  citoyens  Haûy,  Lagrangb,  Laplacb,  Lbfèvrb-Ginbau  et  Lbgbiidre, 
membres  de  l'Institut; 


/ 
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»  Le  citoyen  Maschbroni,  député  de  la  République  Cisalpine; 
/  »  Le  citoyen  Méchain,  membre  de  l'Institut; 

/  »  Le   citoyen   Mongès,   membre   de    l'Institut    de   France   et    de  celui 

d'Égypie; 

»  Le  citoyen  Multedo,  député  de  la  République  Ligurienne; 

»  M.  Pedrayes,  envoyé  par  le  roi  d'Espagne; 
I  »  Le  citoyen  Prony,  membre  de  l'Institut; 

)'  Les  citoyens  Trallàs,  député  de  la  République  Helvétique, 

u  Et  Van  Swindbn,  député  de  la  République  Batave,  que  la  Commission 
a  chargés  Tun  et  l'autre  de  faire  à  l'Institut  le  rapport  général  et  détaillé 
de  tout  le  travail; 
/  9  Le  citoyen  Vandermondb,  membre  de  l'Institut; 

•  -,  ""  *  »  Et  enfin  le  citoyen  Vassali,  député  du  Gouvernement  piémontais. 

'f    *  »  Nous  devons  ajouter  que  l'illustre  Lavoisier,  si  regrette  de  l'Europe, 

que  le  laborieux  Tillet,  et  que  le  général  Meunier,  mort  à  Mayence  en 
défendant  la  Patrie  et  la  Liberté,  tous  trois  membres  de  l'Académie  des 
Sciences,  avoient  eu  une  part  importante  à  tous  les  travaux  préparatoires. 

u  Et  nous  dirons  encore -que  deux  artistes  célèbres^  ici  présens  avec  la 
Commission,  les  citoyens  Lenoir  et  Fortin,  ont  contribué  au  succès  en 
fabriquant,  avec  l'habileté  qui  les  caractérise  :  l'un,  les  cercles  de  Borda  et 
les  autres  instrumens  que  les  citoyens  Méchain  et  Delambre  ont  employés; 
l'autre,  ceux  qui  ont  été  nécessaires  à  la  partie  de  Popération  relative  aux 
poids,  et  confiée  au  citoyen  Lefèvre-Gineau. 

»  Vous  aurez  remarqué,  Citoyens  Législateurs,  cette  utile  union  des 
savans  étrangers  et  des  savans  nationaux. 

»  Elle  a  été  parfaite. 

>  Les  Étrangers  se  louent  de  la  franchise  sans  réserve  avec  laquelle  les 
citoyens  Méchain,  Delambre  et  Lefèvre-Gineau  leur  ont  communiqué  tous 
les  détails,  tous  les  registres,  et  jusques  aux  moindres  notes  de  leurs 
opérations. 

»  Ces  élémens  ont  été  soumis,  par  les  divers  membres  de  la  Commission, 
à  des  calculs  séparés,  et  dont  l'accord  presque  inconcevable  donne  le  plus 
grand  degré  de  certitude. 

))  Vous  n'aurez  pas  manqué  d'observer  aussi  que  ce  sont  deux  savans 
étrangers,  un  Helvétien  et  un  Batave,  à  qui  la  Commission  et  l'Institut 
ont  remis  le  soin  d'en  rédiger,  pour  ainsi  dire,  le  procès-verbal,  et  d'en 
résumer  l'histoire. 
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»  Cétoit  un  exemple  qu'il  convenoit  peut-être  à  la  Nation  française  de 
donner  de  ses  justes  égards  pour  les  Nations  amies.  Puissent-elles  être 
toujours  bien  convaincues  que  nous  les  regardons  en  tout  comme  de  véri- 
tables soeurs  ! 

f  Ce  choix  a  été  justifié. 

9  Le  citoyen  Trallès  a  fait  le  Rapport  de  la  manière  dont  oa  a  reconnu 
et  déterminé  les  poids. 

s  Le  citoyen  Van  Swinden  a  décrit  la  mesure  de  l'arc  du  méridien  et 
fondu  dans  un  seul  rapport  son  travail  et  celui  de  son  collègue. 

»  L'Institut  regrette  que  l'importance  et  Turgence  de  vos  travaux  ne  lui 
permettent  pas  de  vous  donner  lecture  de  ce  Rapport,  dont  le  manuscrit 
sera  déposé  aux  Archives  de  la  République,  et  qui  vous  sera  remis  indivi- 
duellement après  l'impression. 

1  Vous  auriez  éprouvé  une  grande  satisfaction  en  voyant  la  multitude 
des  précautions  qui  ont  été  prises  dans  la  mesure  d'étendue  pour  s'assurer 
du  centre  véritable  des  différens  points  de  mire;  pour  traduire  en  triangles 
horizontaux  les  triangles  plus  ou  moins  inclinés,  et  inclinés  en  dififérens 
sens,  que  Ton  avoit  à  mesurer;  pour  niveler  cet  immense  espace  de  neuf 
degrés  et  deux  tiers  du* méridien;  pour  trouver  dans  la  différente  dilata- 
'  tioa  des  métaux  dont  on  a  composé  les  modules  un  thermomètre  qui  mît  ' 
a  portée  d'apprécier  avec  justesse  l'influence  de  chaque  degré  de  tempéra- 
ture; enfin  pour  empêcher  que,  dans  la  mensuration  des  bases,  l'instru- 
ment pût  être  exposé  au  moindre  déplacement,  à  la  plus  légère  secousse. 

i  Vous  n'auriez  pas  été  moins  frappés  de  celles  qui  ont  été  employées 
pour  mesurer  et  pour  perfectionner  le  cj'lindre  qui,  en  déplaçant  une 
cenai ne  quantité  d'eau  distillée,  a  indiqué  la  mesure  de  poids;  pour  com- 
pter les  pesées  à  l'air  libre,  et  dans  le  vide  et  dans  l'eau;  pour  connoître 
la  température  où  se  trouve  le  maximum  de  la  densité  de  l'eau  dans  son 
état  liquide;  et  pour  s*assurer  de  la  différence  qui  doit  exister  entre  Tétalon 
ussel  fabriqué  de  laiton  et  l'étalon  prototype  en  platine,  afin  que  l'usuel 
qui  est  d'un  métal  plus  volumineux  n'égale  exactement  que  le  poids  de 
Teau  déplacée  par  l'autre. 

A  Ces  précautions  si  habilement  multipliées  donnent  une  idée  du  degré 
Je  sagacité  auquel  peut  s'élever  Tesprit  humain  dans  les  Sciences  phy- 
siques; et  le  compte  que  le  citoyen  Van  Swinden  en  a  rendu  a  paru  à 
i'Iostitut  offrir  un  modèle  de  la  perfection  dans  Tart  d'expliquer  leurs  tra- 
vaux, de  les  faire  comprendre  môme  aux  citoyens  qui  n'ont  pas  spéciale- 
:neni  cultivé  ces  Sciences. 
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»  Nous  possédons  à  présent  et  le  mètre  de  la  nature  pour  les  mesures 
de  la  nature,  et  le  kilogramme  vrai  qui  en  résulte. 

>  Après  vous  les  avoir  présentés,  Tlnstitut  va  en  déposer  les  prototypes 
dans  les  Archives  nationales;  ils  y  seront  conservés  avec  un  soin  religieux. 

»  Jamais  l'ignorance  et  la  férocité  des  peuples  barbares  ne  les  enlèveront 
à  la  vaillance,  au  patriotisme,  aux  vertus  d'une  Nation  éclairée  sur  ses 
intérêts,  sur  son  honneur,  sur  ses  droits. 

»  Mais  si  un  tremblement  de  Terre  engloutissoit,  s'ilétoit  possible  qu'un 
affreux  coup  de  foudre  mît  en  fusion  le  métal  conservateur  de  cette,  mesure, 
il  n'en  résulteroit  pas,  Citoyens  Législateurs,  que  le  fruit  de  tant  de  tra- 
vaux, que  le  type  général  des  mesures  pût  être  perdu  pour  la  gloire 
nationale,  ni  pour  l'utilité  publique. 

0  Précisément  dans  l'intention  d'établir  un  moyen  conservateur  du  mètrtt 
le  citoyen  Borda,  à  qui  les  Sciences  ont  tant  d'autres  obligations,  a  déter- 
miné, avec  la  plus  grande  précision,  les  dimensions  du  pendule  qui  bat 
les  secondes  à  Paris.  Des  barres  de  platine  ont  été  préparées  pour  faire  à 
volonté,  et  partout  où  on  les  transportera,  d'autres  pendules  de  compa- 
raison. 

1  On  va  s'occuper  àconnoître,  avec  la  même  exactitude,  la  longueur  du 
pendule  qui  battra  les  secondes  au  niveau  de  la  mer,  et  au  quarante-cin- 
quième degré  de  latitude,  à  une  température  déterminée.  On  vérifiera 
scrupuleusement  le  nombre  de  millimètres  qu'il  contient. 

»  Ensuite  avec  tout  autre  pendule  du  même  métal,  qui  battra  les 
secondes  au  même  degré  de  latitude,  au  même  niveau,  à  la  même  tempé- 
rature, et  d'après  la  longueur  de  ce  pendule  qu*on  saura  devoir  êire  de 
tant  de  millimètres,  on  pourra  toujours,  sans  être  obligé  de  mesurer  de 
nouveau  l'arc  de  la  Terre,  construire  un  nouveau  mètre  prototype  qui  sera 
aussi  exactement  que  le  premier  le  dix-millionième  de  Tare  du  méridien 
compris  entre  le  pôle  boréal  et  l'équateur. 

9  Tel  est  le  signe  de  rappel,  offert  aussi  par  la  Nature,  pour  le  système 
métrique,  dont  le  travail  des  citoyens  Méchain  et  Delambre,  et  celui  de  là 
Commission  des  poids  et  mesures  ont  déterminé  la  base. 

»  L'Institut  national  désire  que  ce  travail  ait  votre  approbation.  » 

Génissieu,  président  du  Conseil  des  Cinq-Cents,  répondit  (^)  : 


(')  Base  du  Système  métrique^  t.  III,  p.  649. 
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«  Citoyens, 

B  Ce  n'étoit   pas   assez  .que  les   hommes  qui  observent  et  étudient  la 
Nature,  dont  ils  surprennent  et  dévoilent  chaque  jour  les  secrets,  qui  cul- 
tivent avec  assiJuité  les  plus  hautes  sciences,  qui  en  étendent  le  domaine 
et  ea  rendent  Tutilité  sensible,  palpable  et  usuelle  par  le  perfectionnement 
des  arts,  et  des  méthodes  extrêmement  simplifiées  :  ce  n'étoit  pas  assez, 
dis-je,  que  ces  hommes  précieux  à  l'humanité,  parmi  lesquels  Thistoire 
imf>artiale,  d'accord  avec  vos  contemporains,  vous  comptera  honorablement,* 
eussent  conçu  la  grande  et  sublime  idée  d'asseoir  éternellement  Tunifor- 
mité  si  désirée  des  poids  et  mesures  sur  une  base  qui  pût  être  reconnue 
par  tous  les  peuples  de  la  Terre,  et  qui,  étant  invariable  parce  qu'elle  seroit 
prise  dans  la  Nature,  pût  convenir  à  tous  les  temps  et  à  tous  les  lieux; 
cen'étoît  pas  assez  qu'ils  eussent  cherché  et  trouvé  cette  base;  il  falloit  en- 
core en  tirer  les  avantages,  en  déduire  toutes  les  conséquences,  en  assurer 
et  multiplier  la  jouissance.  C'est  ce  que  vous  avez  fait.  Votre  hommage, 
agréable  au  Conseil,  ne  le  sera  pas  moins  au  Peuple  français.  Il  remar- 
quera avec  intérêt  que  c'est  au   milieu  d'une  crise  salutaire,  et  au  mo* 
ment  oi^  le  cri  aux  armes  se  fait  entendre  pour  repousser  des  barbares, 
ennemis  de  toutes   les   lumières  et>de   toute  civilisation,  que  le  travail 
constant  et  opiniâtre  des  savans  et  des  artistes  perfectionne  et  exécute, 
arec  la  confiance  d'une  fierté  mâle  et  républicaine,  ce  que  le  génie  avoit 
conçu  et  disposé  aussi  au  milieu  des  plus  grands  mouvemens  révolution- 
naires :  tant  il  est  vrai  que  l'opposition  et  la  résistance  aux  pensées  et  aux 
institutions  libérales  sont  impuissantes,  et  ne  font  que  leur  donner  un 
nouvel  essor,  une  nouvelle  force.  Pendant  que  vous  continuerez,  citoyens, 
à  répandre   l'instruction  et  les  lumières,  et  à  animer  l'esprit  public,  le 
Corps  législatif,  de  concert  avec  le  Directoire,  travaillera  à  rappeler  Tordre, 
l'économie,  la  confiance  et  le  bonheur;  et  le  courage  des  Français,  réunis 
sous  les  drapeaux,  dirigés  par  les  chefs  qui  les  ont  si  souvent  conduits  à 
la  victoire,  fera  encore  pâlir  nos  ennemis.  » 

Le  même  jour,  4  messidor  aa  VII,  les  Commissaires  de  Tlns- 
titut  allèrent  présenter  les  étalons  au  Conseil  des  Anciens,  et 
donner  lecture  de  la  même  adresse  (p.  160-166). 
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Voici  la  réponse  de  P.-C.-L.  Baudin  (des  Ardennes),  président 
du  Conseil  des  Anciens  (  *  )  : 

«  Citoyens, 

»  Sli  fut  jamais  une  occasion  où  la  loi  se  soit  montrée  d'une  manière 
éclatante  avec  le  caractère  auguste  qui  la  rend  ["expression  de  la  volonté 
générale,  c'est  assurément  lorsqu'elle  a  prescrit  l'uniformité  de  poids  et  de 
mesures;  uniformité  provoquée  par  PAssemblée  Constituante,  depuis 
consacrée  par  la  Convention  nationale  dans  notre  constitution  républicaine, 
et  enfin  réalisée  par  les  travaux  de  Tlnstitut  national  des  sciences  et  des 
arts. 

»  Ne  soyons   pas  néanmoins  étonnés   si   les  résultats  d*une   opération 
ardemment  désirée  dans  tous  les  temps  et  dans  tous  les  pays  paroissent 
reçus  avec  peu  d*empressement  de  la  génération  actuelle  qui  d'abord  les 
avoit  aussi  demandés  avec  instance.  N'attribuons  point  le  dégoût  ou  même 
l'opposition  à  l'inconstance,  encore  moins  au  secret  attachement  pour 
l'ancien  ordre  de  choses,  quand  on  ne  peut  ici  soupçonner  que  la  résis- 
tance prenne  sa  source  ni  dans  les  principes  religieux,  ni  dans  les  intérêts 
de  la  vanité,  ni  dans  ceux  de  la  fortune.  Ce  môme  Rousseau,  de  qui  nous 
avons  emprunté  l'admirable  définition  ||e  la  loi,  nous  apprend  comment 
on  peut  accueillir  avec  froideur  un  présent  universellement  attendu,  a  Les 
m  hommes,  a-t-il  dit,  préféreront  toujours  une  mauvaise  manière  de  savoir  à 
»  une  meilleure  manière  d'apprendre  (')».  Il  n'est  personne  qui  ne  se  soit 
récrié  contre  la  prodigieuse  variété  des  mesures,  qui  n*ait  été  fatigué  d'en 
changer  plusieurs  fois  dans  l'espace  de  chemin  que  celui  qui  voyagea  pied 
parcourt  dans  une  journée;  personne  qui  ne  se  soit  plaint  de  voir  confondre, 
par  une  dénomination  identique,  des  quantités  très  inégales,  et  qui  n'ait 
éprouvé  ou  du  moins  redouté  les  surprises  que  favorisoit  cette  équivoque 
au  profit  de  la  mauvaise  foi;  mais,  s'il  faut  le  dire,  chacun,  pour  faire 
cesser  cette  bigarrure,  s'est  persuadé  qu'il  falloit  que  tous  adoptassent  la 
nomenclature  et  les  dimensions  qui  lui  étoient  personnellement  familières. 

»  Ainsi,  quand  le  vœu  général  est  évidemment  exaucé,  toutes  les  préten- 
tions particulières  se  trouvent  déçues. 


(  *  )  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  65o. 
(')  «  Dictionnaire  de  Musique.  ■ 
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S  En  vain  les  deuT  Assemblées  que  la  Nation  avoit  investies  de  pouvoirs 
les  plus  éminens,  auroient-elles  proclamé  l'unité  des  poids  et  mesures^  si  la 
Nation  n'a  voit  aussi  fourni  des  hommes  armés  de  ce  pouvoir  qu'aucune 
délégation  ne  communique,  de  celui  que  donne  une  raison  forte,  longtemps 
exercée  et  perfectionnée  par  Tétude.  Les  sa  vans  appelés  à  seconder  le  vœu 
du  législateur,  dévoient  choisir  entre  les  innombrables  mesures  consacrées 
par  Tusage,  et  fonder  la  préférence  qu'ils  auroient  donnée  à  Tune  d'elles, 
sur  des  motifs  tellement  imposans  que  leur  évidence  subjuguât  tous  les 
esprits;  ou,  si  l'on  arrivoit  à  reconnoître  que  toutes  les  mesures  usitées 
a?oient  le  vice  commun  d'être  arbitraires,  la  tâche  du  génie  consistoit  alors 
à  trouver  une  nouvelle  base  qui,  prise  dans  la  Nature,  fût  inviolable  comme 
elle,  et  se  présentât  environnée  de  toute  l'autorité  qui  dérive  d'une  telle 
origine. 

9  Voilà,  citoyens,  le  service  immortel  qu'a  rendu  l'Institut  National  à  la 
République  Française,  ou  plutôt  le  bienfait  qu'il  offre  au  genre  humain; 
car  si  une  découverte  de  cette  importance  honore  et  les  hommes  à  qui  nous 
en  sommes  redevables  et  le  siècle  auquel  elle  appartient,  elle  doit  aussi 
passer  aux  âges  suivans  et  franchir  les  limites  qui  séparent  les  peuples, 
pour  former  entre  eux  un  lien  commun  qui  les  unisse. 

»  Déjà  nous  en  avons  un  gage  dans  le  concours  de  tant  de  savanscoopé- 
rateurs,  associés  à  vos  travaux  par  les  nations  alliées  ou  neutres.  Si  la 
forme  des  gouvernemens  qui  les  ont  envoyés  n'est  pas  la  même,  ils  sont 
tous  citoyens  de  cette  république  des  lettres  essentiellement  féconde  en 
senti  mens  généreux,  toujours  zélée  pour  le  progrès  des  idées  libérales,  et 
constamment  fidèle  à  Tesprit  de  fraternité,  même  au  sein  des  discordes 
politiques  et  des  fureurs  de  la  guerre. 

3  Citoyens,  la  constitution  de  la  République  Française,  après  avoir 
établi  les  divers  pouvoirs  politiques,  place  à  leur  suite  et  sur  la  même 
ligne  la  pui^tance  des  lumières  qui  répand  sur  eux  son  éclat;  l'Institut  est 
en  quelque  sorte  la  science  constituée,  et  si  l'autorité  doit  accueillir,  honorer, 
encourager,  récompenser  les  talens,  ils  doivent,  à  votre  exemple,  dévouer 
leurs  services  à  la  République,  et  concourir  comme  vous  à  son  bonheur 
et  à  sa  gloire. 

9  Ne  doutez,  citoyens^  ni  de  Tintérêt  avec  lequel  le  Conseil  des  Anciens 
Tient  d'entendre  les  noms  de  ces  illustres  étrangers  que  vous  lui  avez  fait 
connoître,  ni  de  la  satisfaction  qu'il  éprouve  en  les  voyant  réunis  avec  vous 
dans  cette  enceinte,  ni  de  son  admiration  pour  des  travaux  si  habilement 
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conçus,  81  courageusement  suivis  et  si  glorieusement  terminés.  Soyez 
également  convaincus  et  du  prix  qu*il  attache  au  compte  lumineux  que 
vous  venez  de  rendre,  et  de  son  empressement  a  jouir  de  ce  Rapport  où 
les  citoyens  Van  Svrinden  et  Trallès  ont  développé  avec  autant  de  clarté 
que  de  savoir  des  détails  précieux  et  si  dignes  d'être  promptement  et  géné- 
ralement connus.  » 

EnfiO)  aussitôt  après,  les  étalons  furent  déposés  aux  Archives 
de  la  République.  Voici  le  procès- verbal  de  dépôt  (*)  : 

(t  L*an  sept  de  la  République  Française,  une  et  indivisible,  le  quatre 
messidor,  trois  heures  après  midi,  le  citoyen  Pibrrb-Simon-Laplacb,  l'un 
des  ex-présidents  de  Tlnstitut  National  des  Sciences  et  des  Arts,  remplaçant 
le  citoyen  Bougain ville,  absent  pour  cause  de  maladie,  président  actuel; 
le  citoyen  Louis  Lefèvre-Ginbau,  le  citoyen  Antoime  Mongbz,  secrétaires 
de  rinstitut;  les  Membres  nationaux  et  étrangers  de  la  Commission  des 
poids  et  mesures;  savoir  : 

»  Les  citoyens  ^ 

»  Darcet,  de  rinstitut  national  ; 

»  Fabbroni,  envoyé  de  Toscane; 

»  Van  Swindbn,  envoyé  de  la  République  Batave  ; 

»  Maschbroni,  envoyé  de  la  République  Cisalpine; 

»  Vassali,  envoyé  du  Gouvernement  provisoire  du  Piémont; 

»  JEnbje,  envoyé  de. la  République  Batave; 

)>  Lagrangb,  de  l'Institut  national; 

»  MécHAiN,  de  rinstitut  national; 

»  MuLTEDO,  envoyé  de  la  République  Ligurienne  ^ 

»  Fbdrayes,  envoyé  de  l'Espagne  ; 

0  CiscAR,  envoyé  de  l'blspagne; 

»  Legbndrb,  de  l'Institut  national; 

»  Trallès,  envoyé  de  la  République  Helvétique; 

i)  Dblambre,  de  l'Institut  national; 

»  Brisson,  de  l'Institut  national; 


(')  Bote  du  Système  métrique,  t.  111,  p.  654. 
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»  {Est  à  observer  que  les  citoyens  L«placb  et  LsFàvitB-GiNKAu  sont 
membres  de  la  Commission  des  poids  et  mesures. } 

n  Les  dloyens  Lenoir  et  Fortin,  trtiites,  adJQÎnls  à  la  Commission  ; 

■  Le  citoyen  Garrah-Coui-on,  membre  de  l'Institut  national; 

D  Après  avoir  préienif  â  l'un  et  l'autre  Cnnieils  l'ilalon  du  mitre  et 
r^ialon  du  kilogramme,  l'un  et  l'autre  en  platine,  se  sont  rendus  aux 
Archives  de  la  République,  pour  y  faire,  en  eïéculion  de  la  loi  du  18  ger- 
minal an  111,  le  dépôt  des  deux  étalons,  renfermés  chacun  dans  une  boite 
fermant  à  clef. 

(  Le  citoyen  Armand -Gaston  Camus,  membre  de  l'Institut  national, 
garde  des  Archives  de  la  République,  a  refu  les  deux  étalons,  l'un  et 
l'autre  en  bon  état,  et  sur-le-champ  11  les  a  renfermés  dans  la  double 
armoire  en  fer  fermant  à  quatre  clefs. 

B  De  ce  que  dessus,  le  présent  procès-verbal  a  été  dressé  en  double 
minute,  donc  l'une,  après  avoir  été  scellée  du  sceau  des  Archives,  a  été 
remise  au  citoyen  président  de  l'Institut;  et  tous  te*  citoyens  comparant 
ont  signé  avec  le  garde  des  Archives  de  la  République. 

■  Sjg-né  :  Laplacr,  ei-présideni  de  l'Institut  National;  L.  Lbpëvri- 
GiKSAu,  secrétaire;  Antoihb  Mongbi,  secrétaire;  Bbissoh,  Dblambbi, 
FAsaRONt,  Lagrancb,  MtiLTEDo,  H.  MsBJE,  Vassalli,  Lbgbndrs,  Ciscab, 
PaoBATEs,  MicHAiN,  J.-H.  Van  Swinden,  Fortin,  Darcet,  TnALLis, 
LaiioiB,  Masckikohi,  J.-Ph.  Garran,  Cauus.  b 


CHAPITRE  XIX. 

ADOPTION    LÉGALE   DES   ÉTALONS   DÉFINITIFS. 

DÉPÔT  DES  DOCUMENTS  A  L'OBSERVATOIRE. 

MÉDAILLE  COMMÉMORATIVE. 


L'Institut  avait  ainsi  terminé  les  opérations  scientifiques 
demandées  successivement  à  l'ancienne  Académie,  à  la  Commis- 
sion temporaire,  à  l'Agence  temporaire  et  à  Tlnstitut  lui-même. 
Les  étalons  définitifs  durent  alors  être  substitués  aux  étalons 
provisoires  par  une  nouvelle  loi. 

Le  coup  d*Etat  du  i8  brumaire  venait  de  remplacer  le  Direc- 
toire par  une  «  Commission  consulaire  executive  »  (Siéyès, 
Roger-Ducos,  Bonaparte)  et  d'ajourner  les  Conseils  des  Anciens 
et  des  Cinq-Cents  :  à  la  place  de  ceux-ci  il  avait  installé  deux 
Commissions  de  vingt-cinq  membres  chacune,  dites  a  Commis- 
sions législatives  intermédiaires  »,  qui  ne  pouvaient  statuer  a  sur 
tous  les  objets  urgents  de  police,  de  législation  et  de  finance  », 
que  sur  la  proposition  formelle  et  nécessaire  de  la  Commission 
consulaire  executive;  la  Commission  des  Cinq-Cents  avait  l'ini- 
tiative; celle  des  Anciens  avait  l'approbation. 

C'est  dans  ces  conditions  que,  le  4  frimaire  an  VIII,  la  Com- 
mission consulaire  adressa  au  Conseil  des  Cinq-Cents  un  message 
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rinvitant  à  sanctionner  par  une  loi  les  nouveaux  étalons  et  à 
faire  frapper  une  médaille  commémorative. 

Ce  projet  fut  renvoyé  à  la  section  de  législation.  Voici  le  Rap- 
port, confié  à  ChoUet,  et  lu  au  Conseil  dans  la  séance  du  1 2  fri- 
maire an  VIII  [3  décembre  1799  (*)]  : 

.Choll^.  —  «  Déterminer  la  longueur  exacte  du  mètre,  c'est- 
à-dire  d'une  mesure  qui>  en  proportion  avec  la  taille  ordinaire 
des  hommes  et  avec  l'ouverture  la  plus  naturelle  et  la  moins 
gênée  de  ses  bras,  fût  prise  sur  une  surface  d'une  étendue  inva- 
riable, sur  laquelle  on  pût,  dans  tous  les  siècles  les  plus  reculés, 
la  vérifier  et  la  retrouver  même  si  elle  était  perdue,  tel  était  le 
problème  à  résoudre.  Il  devenait  d*autit^t  plus  intéressant  de  le 
faire  avec  précision,  que  les  divisions  ou  les  multiples  de  cette 
même  mesure  appliqués  aux  masses,  aux  surfaces  et  aux  capa- 
cités devaient,  par  des  procédés  simples  et  pareillement  inva- 
riables, servir  à  compléter  le  système  de  Tuniformité  des  poids  et 
mesures  calqués  sur  la  même  base.  Comme  tout  change  sur  le 
globe  terrestre,  hors  sa  masse  et  sa  convexité  qui  restent  toujours 
les  mêmes,  le  globe  seul  pouvait  donner  avec  exactitude,  dans 
une  portion  déterminée  de  sa  circonférence,  cette  mesure  inva- 
riable que  Ton  cherchait.  Il  fallait,  en  toisant  la  longueur  d*un 
certain  nombre  de  degrés  du  méridien  terrestre,  déterminer  par 
une  règle  de  proportion  la  mesure  exacte  de  Tare  compris  entre 
le  pôle  et  Véquateur. 

>  Cette  immense  opération  fut  entreprise  aussitôt  que  conçue; 
et  vers  le  milieu  de  1793,  les  travaux  déjà  faits  dans  cet  objet 


('•  iHoRitevr unirerM/ du  i3  frimaire  an  VllI,  p.  389-290. 
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avaient  donné  la  certitude  que  les  lo  millionièmes  parties  de  cet 
arc  du  méridien  du  pôle  à  Téquateur,  donnaient  une  longueur  de 
3pie<is  I , lignes  çt  quelques  fractions  de  ligne.  L'assurance  qu'il  ne 
pouvait  y  avoir  à  cet  égard  qu'une  différence  presque  insensible^ 
et  l'empressement  de  faire  jouir  la  nation  française  de  la  précieuse 
uniformité  que  Ton  cherchait  à  établir  dans  les  poids  et  mesures, 
déterminèrent  la  Convention  Nationale  à  fixer  provisoirement, 
par  la  loi  du  i*'  août  1793,  la  longueur  du  mètre  à  3p^«*»  i  i^*«^«* 
et  3^.  Les  opérations  faites  depuis,  par  des  savans  chargés  de  ce 
travail,  les  citoyens  Méchain  et  Delambr&f  qui  y  ont  apporté  des 
soins  et  une  précision  véritablement  dignes  de  notre  reconnais- 
sance et  de  notre  admiration,  ont  prouvé  que  le  mètre  véritable 
n'était  que  de  -f^  de  ligne  plus  court  que  le  mètre  déclaré  pro- 
visoire. 

9  Cette  différence  serait  insensible  ou  pour  mieux  dire  nulle, 
dans  les  mesures  d*usage;  puisqu'en  ayant  égard  à  la  différence 
des  températures  auxquelles  on  a  rapporté  le  mètre  provisoire  et 
le  mètre  définitif,  le  premier  n'excède  la  longueur  de  Tautre  que 
de  -^  de  ligne  par  mètre,  ce  qui  ne  donne  que  8  lignes  environ 
sur  100  aulnes  d'ancienne  mesure.  Mais  dans  ur^e  opération  aussi 
grande»  aussi  importante,  et  dont  la  République  française  offire 
le  résultat  à  la  civilisation  de  tous  les  peuples  de  l'univers  et  des 
générations  futures,  les  à-peu-près  ne  peuvent  convenir;  et  les 
savans  qui  l'ont  entreprise  croiraient  que  la  moindre  erreur  lui 
ôterait  la  partie  essentielle  de  son  mérite,  qui  doit  consister  dans 
une  précision  et  une  exactitude  aussi  grande  que  les  moyens  de 
rhumanité  peuvent  le  comporter. 

»  C'est  la  rectification  de  cette  erreur,  légère  à  la  vérité  mais 
importante  néanmoins,  par  cela  seul  que  c'est  une  erreur,  et  la 
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fixation  définitive^ tant  du  mètre  que  du  kilogramme,  ou  poids 
de  1000*'  qui  en  dérive,  qui  sont  l'objet  du  message  que  la 
Commission  consulaire  vous  a  adressé,  le  4  de  ce  mois.  Les 
consuls  de  la  République  vous  proposent  encore  d'ordonner  qu'il 
sera  frappé  une  médaille  pour  transmettre  à  la  postérité  l'opéra- 
tion qui  a  servi  de  base  à  cette  fixation. 

>  La  section  de  législation^  à  laquelle  vous  avez  renvoyé  ce 
message,  a  pensé  que  vous  vous  empresseriez  de  répondre  à  cette 
double  invitation. 

s  Vous  croirez,  sans  doute,  que  dans  une  opération  oti  l'on  a 
pris  la  nature  pour  base,  on  doit  scrupuleusement  imiter  son 
exacte  et  immuable  précision  ;  et  ce  sera  pour  vous  une  satisfac- 
tion bien  douce  de  vous  associer,  autant  qu'il  est  en  vous,  à  la 
gloire  de  cette  grande  et  utile  entreprise,  en  ordonnant  d'en 
transmettre  le  souvenir  à  la  postérité,  de  la  manière  la  'plus  du- 
rable  que  les  hommes  aient  pu  inventer. 

>  L'Institut  national  des  Sciences  et  Arts  a  fourni  un  projet 
simple  et  parlant  de  la  médaille  qui  doit  être  frappée  pour  cet 
objet;  nous  ne  nous  permettrons  pas  d'y  proposer  le  plus  léger 
changement. 

>  Combien  la  mémoire  de  ce  bienfait  envers  les  hommes  de 
toutes  les  nations  et  de  tous  les  tems  est  digne  d'honorer  U 
nation  française!  Combien  cette  médaille  sera  plus  précieuse  aux 
yeux  des  sages,  que  toutes  celles  que  les  divers  conquérans  qui 
ont  désolé  la  terre,  ont  fait  frapper  au  milieu  des  ruines  qu'ils 
avaient  entassées  et  des  cris  plaintifs  de  l'Humanité. 

«  Vous  prouverez  encore  par  là,  citoyens  représentans,  [com- 
bien vous  avez  à  cœur  de  conserver  tout  ce  que  notre  régénéra- 
tion politique  peut  offrir  de  grand  et  d'utile  au  genre  humain; 
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et  VOUS  fermerez  ainsi  la  bouche  à  ces  incofrigibles  ennemis  de 
notre  liberté,  qui,  s'appropriant  la  victoire  que  vous  venez  de 
remporter  sur  le  brigandage  et  la  démagogie,  veulent  déjà  per- 
suader aux  hommes  simples  que  toutes  les  institutions  républi- 
caines vont  être  entièrement  abolies,  que  les  anciens  usages  vont 
incessamment  reparaître  comme  le  prélude  sans  doute  d'un 
retour  complet  à  l'ancien  régime,  objet  de  tous  leurs  vœux  et  celui 
de  toute  notre  horreur. 

»  Voici  le  projet  de  résolution....  » 

Ce  projet,  soumis  à  la  Commission  législative  intermédiaire  du 
Conseil  des  Anciens,  fut  rejeté  à  cause  de  ses  «  imperfections  i> 
et  revint  ainsi  aux  Cinq-Cents.  Au  nom  de  la  même  section  de 
législation,  dans  la  séance  du  18  frimaire,  Chollet  lut  une  nou- 
velle rédaction,  qui  fut  approuvée,  et  que  les  Anciens  approu- 
vèrent à  leur  tour  le  lendemain  :  elle  est  devenue  ainsi  la  loi  du 
19  frimaire  an  VIII,  dont  voici  le  texte: 

((  Article  premier.  —  La  fixation  provisoire  delà  longueur  du  mètre  à 
3pi«d«  I  i«B"«j^^ centièmes,  ordonnée  par  les  lois  du  i*'  août  1793  et  18 germi- 
nal an  III,  demeure  révoquée  et  comme  non  avenue.  La  dite  longueur  for- 
mant la  dix-millionième  partie  de  Tare  méridien  terrestre,  compris  entre 
le  pôle  Nord  et  l'équateur,  est  définitivement  fixée,  dans  son  rapport  avec 
les  anciennes  mesures,  à  Sp'""*»  11 ''«•••,  296  millièmes. 

»  Art.  2.  —  Le  mètre  et  le  kilogramme  en  platine  déposés  le  4  messidor 
dernier  au  Corps  Législatif  par  rinstitut  national  des  Sciences  et  des  Arts, 
sont  les  étalons  définitifs  des  mesures  de  longueur  et  de  poids  dans  toute 
la  République;  il  en  sera  remis  à  la  Commission  consulaire  des  copies 
exactes,  pour  servir  à  diriger  la  confection  des  nouvelles  mesures  et  des 

nouveaux  poids. 

* 

M  Art.  3.  —  Les  autres  dispositions  de  la  loi  du  18  germinal  an  III  con- 
cernant tout  ce  qui  est  relatif  au  système  métrique,  ainsi  qu'à  la  nomen- 
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clature  et  à  la  confection  des  nouveaux  poids  et  des  nouvelles  mesures, 
continueront  à  être  observées. 

s  Art  4.  —  Il  sera  fabriqué  une  médaille  pour  transmettre  à  la  postérité 
répoque  à  laquelle  le  système  métrique  a  été  porté  à  sa  perfection,  et 
Topération  qui  lui  sert  de  base. 

»  L'inscription  du  côté  principal  de  la  médaille  sera  :  A  tous  les  tems,  à 
tous  les  peuples;  et  dans  Tezergue:  République  française,  an  VIII. 

s  Les  consuls  de  la  République  sont  chargés  de  régler  les  autres  acces- 
soires. » 

On  voit  que  tandis  que  la  loi  du  18  germinal  an  III  reconnaît 
UQ  seul  étalon,  celui  du  mètre,  et  se  borne  à  définir  Tunité  de 
poids  sans  en  consacrer  une  représentation  matérielle,  la  loi  du 
19  frimaire  an  VIII  reconnaît  deux  étalons,  celui  du  mètre  et 
celui  du  kilogramme,  sans  d'ailleurs  se  préoccuper  de  la  préci- 
sion avec  laquelle  ce  dernier  répond  à  sa  définition  théorique. 

Dans  le  rapport  fait  par  Trallès  à  la  Commission  des  Poids  et 
Mesures,  le  1 1  prairial  an  VII,  sur  l'unité  de  poids,  il  est  dit  (^)  : 
1  Le  vrai  kilogramme,  ou  le  décimètre  cubique  d*eau  distillée  au 
maximum  de  densité,  pèse  188278^10»,  1 5  dans  le  vide  »  :  la  loi 
de  Tan  VIII  a  omis  cette  dernière  condition  et  Toubli  n'a  été 
réparé  que  dans  la  loi  de  1837. 

DÉPÔT   DES  DOCUMENTS   A   l'OBSERVATOIRE   DE   PARIS. 

On  a  vu  (p.  9),  que  Prieur  avait  d'abord  proposé  de  prendre 
comme  unité  la  longueur  du  pendule  qui  bat  la  seconde  à  TOb- 
servatoirede  Paris.  Plus  tard,  après  la  fondation  du  Bureau  des 
Longitudes,  il  voulut  faire  déposer  au  même  Observatoire  «  Téta- 

(  *1  Bote  du  Système  métriquet  t.  III,  p.  579. 

B.  12 
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Ion  primordial  »  des  nouvelles  mesures  (voir  p.  (84).  Mais  son 
projet  ayant  été  rejeté,  en  vertu  de  l'art.  2  (p.  65)  de  la  loi  du 
i8.  germinal  an  III,  cet  étalon  fut  déposé  aux  Archives,  qui  se 
trouvaient  alors  au  palais  du  Corps  Législatif.  Toutefois  l'arrêté 
consulaire  suivant  confia  au  Bureau  des  Longitudes  d^autres 
étalons,  etc.  : 

0  Paris,  le  !•'  vendémiaire  an  XII. 

»  Le  Gouvernement  de  la  République,  sur  le  rapport  du  Ministre  de 
rintérieur,  arrête  : 

* 

•  Artxclb  pRBiciER.  —  Les  étalons  du  mètre  et  du  kilogramme,  et  de  toutes 
les  règles  qui  ont  servi  aux  diverses  mesures  de  la  Terre,  par  les  astro- 
nomes français,  seront  déposés  à  TObservatoire  National,  sous  la  sur- 
veillance du  Bureau  des  Longitudes. 

»  Art.  2.  —  Le  Ministre  de  Tlntérieur  est  chargé  de  Texécution  du  pré- 
sent arrêté. 

«  Signé  :  Napoléon. » 

En  vertu  de  cet  arrêté,  on  déposa,  en  effet,  à  l'Observatoire,  où 
ils  se  trouvent  encore,  un  mètre  et  un  kilogramme  en  platine,  les 
toises  du  Pérou  et  du  Nord,  les  règles  de  Borda,  etc.  (*),  ainsi 
que  les  manuscrits  (*)  de  Delambre  et  de  Méchain  relatifis  au 
système  métrique. 

MÉDAILLE  COMMÉMORATIVE  DE   L'ÉTABLISSEMENT 
DU   SYSTÈME  MÉTRIQUE. 

En  Tan  VII,  le  23  fructidor  (9  septembre  1799),  Heurtault- 
Lamerville  avait  lu,  au  nom  de  la  Commission  des  institutions 


(M  Sur  tous  ces  instruments  voir  C.  Wolf,  RBchtrehtt  hUtoriquei  sur  le*  étalons  de 
poids  et  mesures  de  l'Observatoire  (jinnalës  de  l'Observatoire,  Mémoires,  t.  XVII). 
(')  Base  du  Système  métrique,  t.  III,  p.  698  et  703. 
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républicaines,  un  Rapport  (*)  proposant  «  de  faire  frapper  une 
médaille  en  mémoire  de  la  découverte  du  type  pris  dans  la  nature, 
sur  lequel  est  fondée  Tuniformité  des  nouveaux  poids  et  nou- 
velles mesures  ».  Mais  ce  projet  fut  ajourné. 

Il  fut  repris  et  adopté  par  la  loi  du  19  frimaire  an  VIII 
(art.  4),  qui  toutefois  décrit  très  brièvement  cette  médaille.  Le 
Rapport  déjà  cité  de  Chollet  (voir  p.  lyS)  nous  apprend  que 
rinstitut,  consulté  à  ce  sujet  (•),  proposa  le  projet  suivant  : 

a  Le  côté  principal  de  la  médaille  représentera  la  République  française, 
sous  la  figure  d*une  femme  debout,  offrant  de  la  main  droite  un  mètre  et 
de  la  main  gauche  un  kilogramme. 

B  L'inscription  sera  :  A  tous  les  tems,  à  tous  les  peuples;  et  dans  l'exergue  : 


Médaille  commémorative  de  la  fondation  du  Système  métrique. 
République  française  an  8.  La  figure  de  la  République  sera  posée  sur  une 


(*)  AneUn  Moniteur ,  numéro  du  25  fructidor  an  VIL 

(■^  D'aprcs  LaUndc  {Hitt.  de  VÂstr.  pour^iyçg,  p.  806)  el  d'après  une  Notice  anonyme 

sarla  médaille  gravée  plus  tard  par  Penin  (Lyon,  18^0),  la  Commission  de  l'Institut  qui 

proposa  ce  projet  était  ainsi  composée  :   David,  MoittCf  Leblond,  Mongcz,  Laplace,  De- 

arabré,  Leresque  et  Gosseiin.  Cette  médaille,  ajoute  Lalande,  devait  être  exécutée  par  le 

c'r>ycn  Jonffroy. 
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plinthe  de  cinq  unlimèlres  de  longueur,  sur  laquelle  on  lira  :  Cinq  cenli' 
mèlres;  elle  sera  difisëe  eu  cinq  partiel,  et  chaque  partie  en  dix  milli- 

t  La  figure  du  mèire,   prfsent^  par  la  République,  sera  divisée  en  dii 

u  Le  revers  de  la  médaille  offrira  le  globe  de  la  Terre,  dont  l'axe  tera 
incliné  de  45  degrés.  Un  compas  ouvert  aura  l'une  de  ses  pointes  sur 
l'équateur  et  l'autre  sur  le  pâle  Septentrional,  au-dessus  duquel  sera 
placée  la  constellation  de  la  Petite  Ourse. 

a  L'inscription  sera  divisée  en  deux  portions  de  cercles  concentriques. 
On  lira  dans  la  première  et  en  caractères  plus  grands  :  Unité  des  mesures; 
et  dans  la  seconde  :  Dix-millionième  du  quart  du  méridien. 

u  Le  diamètre  de  la  médaille  sera  de  sept  centimètres,  o 

Ce  projet,  confié  au  »  zèle  »  des  Consuls  a  pour  la  gloire  de  la 
République  »,  ne  fut  pas  mis  à  exécution. 

Plus  tard,  quand  la  loi  de  18^7  eut  décidé  l'usage  exclusif  du 
système  métrique  pur,  un  amateur  lyonnais,  P.-M.  Gonon,  fit 
graver  par  son  compatriote  M.  Penin  la  médaille  reproduite  par  ' 
la^f .  9  et  qui  réalise  à  peu  près  le  projet  de  l'Institut. 
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é 

OPPOSITION  RENCONTRÉE  PAR  LE  NOUVEAU  SYSTÈME 

DE  POIDS  ET  MESURES. 
LES  BUREAUX  DE  POIDS  PUBLICS, 


L'article  premier  de  la  loi  du  i8  germinal  an  III  [voir  p.  65) 
invite  les  citoyens  à  «  donner  une  preuve  de  leur  attachement  à 
l'unité  et  à  Tindivisibilité  de  la  République  en  se  servant  dès  à 
présent  des  nouvelles  mesures  ».  On  donna  donc  au  nouveau 
système  une  couleur  politique.  En  joignant  à  cette  faute  la  ver- 
satilité qui  avait  présidé  à  l'organisation  de  ces  mesures  et  les 
critiques  soulevées  parleur  nomenclature  {voir  p.  82,  184,  188), 
on  s'explique  en  partie  Topposition  que  rencontra  leur  usage  :  la 
force  des  habitudes  acquises  et  Tesprit  de  routine  firent  le  reste. 

En  répondant  à  la  délégation  de  T Institut  (voir  p.  168)  Baudin 
avait  constaté  cette  opposition  qui  déjà,  un  an  auparavant,  s'était 
manifestée  en  plein  Conseil  des  Cinq -Cents,  car  lorsque,  le 
4niessidor  an  VI  (  22  juin  1798],  ce  Conseil  discuta  un  Rapport, 
présenté  par  Prieur,  sur  la  fabrication  des  poids  et  mesures  des- 
tinés aux  départements,  Pison-Dugaland  et  d'autres  critiquèrent 
vivement  ce  qui  avait  été  fait. 

Ce  Rapport  de  Prieur,  analysé  en  détail  dans  le  Moniteur  du 
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7  messidor  an  VI  (*),  rend  compte  des  progrès  de  Topération,  passe 
légèrement  sur  les  difficultés  rencontrées,  et  propose  Tabrogation 
de  la  loi  du  4  vendémiaire  an  IV. 

Voici  d'abord  un  extrait  de  cette  analyse  : 

«  Les  modèles  de  tous  les  genres  de  mesures  à  envoyer  dans  les  dépar- 
tements ont  été  complétés;  Ton  s'est  occupé  des  moyens  de  perfectionner 
le  jaugeage  des  tonneaux,  et  de  faire  adopter  pour  Ie%  futailles  du. com- 
merce une  forme  constante  dont  la  contenance  puisse  offrir  un  rapport 
commode  avec  les  mesures  des  liquides;  cinquante  kilogrammes  de  platine 
ont  été  purifiés  pour  la  confection  de  rétalon  et  autres  principaux  modèles; 
l'on  a  préparé  les  moyens  de  faire  la  vérification  des  mesures  et  des  poids, 
qui  s'exécutera  avec  Jacilité  et  beaucoup  d'exactitude;   Ton  a  envoyé  des 
modèles  de  mesures  linéaires  aux  ingénieurs  en  chef,  civils  et  militaires, 
ainsi  qu'à  plusieurs  administrations,  et  Ton  a  placé  dans  Paris   et  sur 
quelques  routes  des  monuments  destinés  à  propager  la  connaissance  de 
ces  mêmes  mesures;  plusieurs  ouvrages  instructifs,  accompagnés  d'échelles 
gravées  avec  un  grand  soin  et  de  tables  de  comparaison,  ont  été  composés 
et    répandus;   la  correspondance  a    procuré  dans  les   départements  des 
coopérateurs  aussi  instruits  que  zélés,  et  l'on  a  même  reçu  des  preuves  de 
l'intérêt  que  les  savants  étrangers  prennent  au  succès  de  cette  grande  entre- 
prise; les  agents  diplomatiques  de  la  République  ont  été  chargés  de  pro- 
curer des  copies  exactes  des  mesures  étrangères  pour  les  comparer  aux 
nouvelles  mesures;   Ton  a   rassemblé  une   grande  quantité  de  matières 
nécessaires  à  la  fabrication^  et  fait  travailler,  dans  les  forêts  nationales, 
des  bois  dans  les  dimensions  qu'exigent  les  nouvelles  mesures  de  capacité; 
des  artistes  ont  inventé  et  exécuté  à  l'envi  des  machines  ingénieuses  pour 
accélérer  et  perfectionner  le  travail  des  mesures  et  des  poids,  et  plusieurs 
ont  monté  pour  cet  objet  des  ateliers  importants;  il  a  été  passé  des  mar- 
chés avec  différents  entrepreneurs,  dont  il  est  déjà  résulté  un  assez  grand 
nombre  de  mesures,  principalement  de  celles  de  longueur;  d'autres  rece- 
vront leur  exécution  aussitôt  que  Ton  pourra  destiner  à  cet  objet  des  fonds 
suffisants;  depuis,  la  fabrication  des  poids  de  toute  grosseur  a  été  mise 
en  train;  outre  les  renseignements  fournis  par  les  corps  administratifs  sur 


(  *  )  Moniteur  du  7  messidor  an  Vf,  p.  1 108. 
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les  ressources  et  les  besoins  de  chaque  partie  de  la  République,  relative- 
ment aux  poids  et  mesures,  il  a  été  pris  sur  les  lieux  des  informations  par 
un  commissaire  envoyé  à  cet  effet  dans  plusieurs  départements  et  notam- 
ment à  Lyon;  enfin  la  distribution  des  mètres  et  leur  échange  contre  les 
aunes  ont  été  effectués  à  Paris  et  dans  tout  le  département  de  la  Seine, 
conformément  à  la  loi  du  i**  vendémiaire;  et  la  police  est  chargée  de 
veiller  à  ce  que  les  marchands  se  servent  exclusivement  des  nouvelles 
mesures. 

I  Tout  ceci  s'est  fait  dans  le  cours  de  l'an  IV.  Depuis  cette  époque,  la 
connaissance  et  l'usage  du  nouveau  système  de  mesures  se  sont  propagés 
de  plus  en  plus,  soit  parce  que  le  Corps  Législatif  a  continué  d'exprimer 
dans  les  lois  les  quantités  et   ciénominations  de  ces  mesures,   soit  par 
l'emploi  qu'en  font  les  savants  dans  les  ouvrages  qu'ils  publient,  et  no- 
tamment l'Institut  National,  qui  n*admet  plus  d'autres  mesures  que  celles 
républicaines,  soit  par  des  exemples  de  l'avantage  de  ces  mesures  qui  se 
manifestent  chcque  jcur;  l'adoption  du  gramme  comme  poids  d'essai  pour 
les  matières  d'or  et  d'argent,  et  les  conditions  prescrites  par  les  lois,  par 
rapporta  la  fabrication  des  pièces  de  monnaie,  favorisent  aussi  singulière- 
ment rétablissement  des  nouveaux  poids,  et  conséquemment  de  tout  le 
système  des  mesures;  son  succès  est  également  préparé  par  l'habitude  du 
calcul  décimal,  maintenant  acquise  dans  un  assez  grand  nombre  d'admi- 
nistrations publiques;  des  ouvertures  ont  été  faites  de  la  part  de  la  Répu- 
blique française  à  plusieurs  des  puissances  amies,  et  réciproquement,  pour 
parvenir  à   établir  chez  ces  puissances  le   même   système  de  poids   et 
mesures  que  nous  avons  adopté,  ce  qui  est  une  nouvelle  preuve  de  sa 
convenance  générale;  enfin,  dans  ces  derniers  tems,  les  ordres,  arrêtés,  ou 
proclamations,  émanés  de  l'autorité  publique,  par  rapport  aux  poids  et 
mesures,  et  tout  récemment  encore,  ceux  donnés  pour  établir  à   Paris 
l'usage  du  stère  en  remplacement  de  l'ancienne  manière  de  mesurer  le  bois 
de  chaufiàge,  ainsi  que  l'intention  fortement  prononcée  du  Gouvernement 
actuel  de  faire  réussir  toutes  les  institutions  républicaines,  sont  des  moyens 
qui  concourent  efficacement  au  but  désiré. 

B  Le  rapporteur  déclare  ensuite  que  si  le  système  des  poids  et  mesures 
o*a  pu  encore  être  mis  en  pleine  activité,  la  cause  n'en  est  point  dans  sa 
défectuosité;  car,  dit-il,  tout  ce  que  la  France  renferme  d'hommes  éclairés 
en  eût  bientôt  averti;  mais  dans  le  défaut  de  fonds  qui  n'a  pas  permis  de 
fabriquer  de  nouvelles  mesures  en  quantité  suffisante  pour  fournir  aux 
besoins  de  la  société. 
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0  II  annonce  ensuite  que  la  fourniture  d*un  premier  assortiment  de  poids 
et  mesures  aux  marchands  dans  toute  la  République  coûtera  au  delà  de 
lo  millions,  et  comme  le  trésor  public  est  hors  d^état  de  subvenir  à  une 
pareille  dépense,  il  est  juste  de  faire  payer  les  mesures  fabriquées  aux 
marchands  qui  en  auront  besoin;  et  par  conséquent,  il  faut  rapporter  la 
loi  du  I*'  vendémiaire,  qui  prescrit  de  faire,  dans  toute  la  République,  une 
distribution  gratuite  de  mètres  aux  marchands  qui  emploient  cette  mesure. 
L'Agence  temporaire  des  poids  et  mesures,  trop  légèrement  supprimée,  sera 
rétablie' dans  ses  anciennes  attributions;  et  quand  le  renouvellement  des 
poids  et  mesures  sera  terminé  dans  toute  la  République,  alors  cette  Agence 
sera  supprimée.  L'étalon  primordial  de  nos  mesures,  construit  en  platine, 
sera  déposé  à  l'Observatoire  et  confié  au  Bureau  des  Longitudes.  Ce  Bureau, 
déjà  chargé  de  la  fixation  du  commencement  de  chaque  année,  diaprés 
Tobservation  des  mouvements  célestes,  aurait  aussi  la  mission  de  faire 
constater  chaque  dixième  année  de  l'ère  républicaine,  l'exactitude  de 
mesures  et  de  poids  dans  tout  le  territoire  français;  et  l'on  serait  sûr  alors 
de  maintenir  à  perpétuité  la  plus  parfaite  similitude  entre  ces  modèles.  » 

Voici  quelques-unes  des  objections  faites  pour  répondre  au 
projet  qui  accompagnait  ce  Rapport  : 

«  PisoN-DuGALAND.  —  Je  ne  combats  point  le  fond  du  projet,  je  me  dé- 
clare le  partisan  du  système  des  poids  et  mesures;  mais  j'attaque  les  ar- 
ticles présentés,  qui  autorisent  le  Directoire  à  passer  des  marchés  avec  ceux 
qui  se  présenteraient  pour  fabriquer  les  nouveaux  poids  et  mesures,  et  qui 
interdisent  à  tous  autres  le  droit  de  les  vendre  et  de  les  fabriquer;  ces  dis- 
positions me  paraissent  onéreuses  aux  citoyens  obligés  de  se  servir  des 
nouvelles  mesures,  destructives  de  l'industrie  des  ouvriers  qui,  tous,  doi- 
vent être  appelés  à  leur  confection,  afin  d'établir  une  concurrence  qui  dé- 
truira le  monopole  qui  va  s'établir. 

»  La  première  cause  de  la  non-exécution  du  nouveau  système  des  poids 
et  mesures,  est  dans  la  versatilité  qui  a  régné  jusqu'ici  dans  ce  système. 

»  On  a  varié  dans  la  nomenclature;  à  la  pinte  on  a  substitué  le  cadil,  à 
celui-ci  le  litre.  Trois  lois  ont  été  successivement  rendues,  toutes  se  con- 
tredisent. 

»  La  seconde  cause  est  dans  la  barbarie  du  langage  qui  a  été  adopté  :  au 
lieu  d'employer  des  dénominations  françaises,  qui  eussent  été  entendues 
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de  tout  l'j  monde,  on  s'est  servi  je  mots  grecs  que  personne  ne  comprend. 
Ainsi,  au  lieu  de  dire  un  décimètre,  un  centimètre,  un  millimètre,  on  nous 
force  à  dire  un  décamètre,  un  hectomètre,  un  kilomètre.  Il  faut  que  j'ap- 
prenne le  grec,  pour  savoir  que  kecto  signifie  cent,  et  kilo,  mille,  (Mur- 
mures. ) 

B  Une  voix.  —  Vous  ne  voulez  donc  pas  que  le  nouveau  système  des 
poids  et  mesures  s'organise. 

1»  PisoN.  —  C'est  précisément  parce  que  j'ai  envie  de  le  voir  réussir, 
que  je  fais  ces  observations,  et  que  je  demande  qu'une  discussion  appro- 
fondie s'ouvre  sur  une  matière  aussi  grave. 
s  Cabanis.  —  Il  s'agit  seulement  ici  de  l'exécution  des  lois  rendues. 
»  PisoN.  —  Et  moi  je  veux  prouver  qu'il  faut  réviser  l'ensemble  de  ces 
lois.  Le  Comité  du  Salut  public  établit  une  Commission  temporaire,  elle 
fut  supprimée  et  remplacée  par  une  Agence  des  poids  et  mesures  :  à  celle- 
ci  a  succédé  un  bureau  en  activité  près  le  Ministre  de  l'Intérieur.  Or,  je  le 
demande,  qu'ont  produit  ces  commissions,  ces  agences,  ces  bureaux  em- 
ployés depuis  si  longtems  et  bien  payés  sans  doute?  Rien.  On  est  aussi 
avancé  que  le  premier  jour,  pour  l'exécution  du  système.  Dans  le  projet 
actuel,  on  vous  propose  de  créer  une  entreprise  de  fabrication,  en  faveur 
de  quelques  individus,  qui   serait  un  véritable  monopole.  J'applaudis  au 
système  décimal  introduit  dans  nos  poids  et  mesures,  mais  je  ne  connais 
qu'un  moyen  de  le  faire  exécuter,  c'est  de  substituer  des  mots  français  à 
ces  mots  grecs,  dont  personne  n'a  la  clé.  Je  le  dis  d'après  mon  expérience, 
ei  si  tous  mes  collègues  voulaient  être  francs  comme  moi,  ils  feraient  le 
même  aveu. 

j»  Je  demande  de  plus  :  i*  Qu'il  soit  fait  un  tableau  unique  de  tous  nos 
poids  et  mesures,  avec  la  nomenclature  française;  2*  que  le  Directoire  soit 
tenu,  dans  un  délai  déterminé,  de  transmettre  un  mètre  aux  administra- 
tions centrales,  lesquelles  en  enverront  des  modèles  étalonnés  aux  com- 
munes, et  feront  fabriquer  des  mesures  de  capacité,  qui  auront  des  dimen- 
sions déterminées  et  prises  sur  le  mètre.  Ces  fabrications  locales,  faites 
sans  monopoles,  coûteront  moins  qu'à  Paris.  Ainsi  on  arrivera  sans  frais 
à  l'exécution  du  nouveau  système,  et  l'on  n'aura  pas  besoin  de  créer  et  de 
stipendier  de  nouveaux  établissements. 

s  Savary.  —  Tout  ce  que  vient  de  dire  notre  collègue,  dont  je  respecte 
d'ailleurs  les  principes  et  les  lumières  en  législation,  prouve  qu'il  n'a  pas 
lu  les  lois  des  18  germinal  an  III,  et  i*'  vendémiaire.... 
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&  Chollbt.  —  Ce  que  Pison-Dugaland  vous  a  dit  prouve  qu'il  n'a  point 
étudié  le  système,  car  un  enfant  de  onze  ans  l'a  appris  en  un  jour,  en  deux 
leçons. 
»  BoRBL  de  VOise,  —  Pison*DugaIand  vous  a  dit  que  la  versatilité  qui  a 
régné  dans  les  lois  relatives  aux  poids  et  mesures,  est  la  cause  principale 
de  la  non-exécution  du  nouveau  systène;  il  a  raison,  et  c'est  précisément 
pour  cela  que  je  demande  que  le  Conseil  ne  donne  pas  un  nouvel  exemple 
de  versatilité,  en  revisant  les  lois  rendues. 
9    Chacun  de  nous  se  rappelle  que  l'année  dernière  à  pareille  époque, 
une  motion  fut  faite  contre  la  nomenclature  adoptée;  cette  motion  parut 
prendre  faveur,  et  des  lors  la  fabrication  qui  était  en  activité  dans  les  dé- 
partements fut  suspendue,  tous  les  marchés  faits  furent  résiliés.  Je  de- 
mande donc  que,  sans  s'arrêter  aux  observations  du  préopinant,  le  Conseil 
déclare  Turgence  et  adopte  le  projet.  » 

Parmi  les   moyens   employés    pour   vulgariser  le    nouveau 
système  il  faut  noter  le  rétablissement  de  Bureaux  de  poids 
publics. 

LES   BUREAUX   DE   POIDS  PUBLICS. 

Avant  la  Révolution,  il  existait,  dans'les  localités  importantes, 
des  pesages  publics  qui  étaient  d'autant  plus  utiles  que  la  diver- 
sité des  poids  et  mesures  était  extrême.  Mais  comme  les  droits 
à  payer  constituaient  en  partie  des  redevances  féodales,  ils  dispa- 
rurent avec  tous  les  droits  féodaux^  supprimés  définitivement. par 
un  décret  fameux  du  i5  mars  1790. 

Plus  tard  on  reconnut  l'utilité  de  ces  bureaux^  «  où  les  citoyens 
seront  libres  de  faire  peser  les  marchandises  et  denrées  b  ;  aussi 
un  arrêté  du  Directoire  exécutif,  en  date  du  27  brumaire  an  VII, 
considérant  que  leur  réorganisation  c  peut  contribuer  d'une 
manière  efficace,  et  sans  secousses,  à  Tentière  exécution  des  lois 
rendues  sur  les  nouveaux  poids  et  mesures,  en  ramenant  à  une 
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pratique  journalière  de  ces  usages  les  habitudes  d'une  grande 
partie  des  citoyens  français  »,  en  autorisa  l'ouverture  dans  les 
communes  de  plus  de  Sooo  âmes  :  le  produit  net  de  la  rétribution 
devait  être  affecté  au  service  des  hospices. 

Trois  ans  après,  la  loi  du  2g  floréal  an  X  (rg  mai  1802)  éten- 
dit la  même  autorisation  à  toutes  les  communes  qui  en  seraient 
jugées  susceptibles  par  le  Gouvernement  ('). 

En  conséquence  il  fut  créé  à  Paris  une  administration  spéciale 
qui  fit  tous  ses  efforts  pour  répandre  les  nouvelles  mesures;  mais 
le  public  se  portait  ailleurs,  ainsi  qu'il  résulte  d'un  rapport  fait  par 
Bonnaire,  du  Cher,  au  Conseil  des  Cinq-Cents,  dans  la  séance  du 
23  fructidor  an  VII  (9  septembre  1799)  (^). 

I  En  conséquence  de  la  loi  du  i5  mars  1790,  et  d*un  arrêté  du  Directoire 
à\i  27  brumaire  an  Vll,  il  a  été  installé  à  Paris  un  Bureau  de  poids  publics, 


(*)  Dans  la  période  de  l'an  VII  à  1810  on  rencontre  de  nombreux  décrets,  arrêtés,  etc., 
ëtablissant  dirert  de  ces  bureaux,  fixant  leurs  tarifs,  etc.  En  voici  quelques-uns  : 

1  br%mair9  an  IX..     Arrêté   consulaire  organisant   les  Bureaux   publics  de  pesage, 

mesura ge  et  jaugeage,  conformément  à  Tarrété  du  Directoire 
du  27  brumaire  an  VII. 

i5  prairial  an  X....    Instruction  relative  aux  bureaux  de  pesage  et  de  mesurage. 

6  prairial  an  XI. . .  Arrêté  consulaire  instituant  des  Bureaux  publics  de  pesage,  me- 
surage et  jaugeage  dans  divers  quartiers  de  Paris.  Fixation 
des  droits  à  percevoir. 

2  Ritâse  an  XII Arrêté  consulaire  établissant  des  Bureaux  publics  de  pesage  et 

de  mesurage  dans  438  communes  qui  les  sollicitent. 

i  février  1808 Décret  affectant  ^  des  droits  de  pesage  aux  dépenses  de  réta- 
blissement des  poids  et  mesures. 

16  juin  1808 Décret  modifiant  les  tarifs  de  l'arrêté  du  6  prairial  an  XI. 

3  août  1810 Décret  portant  que   le  traitement  des  inspecteurs  des  poids  et 

mesures  ne  peut  être  prélevé  que  sur  le  dixième  des  droits 
de  pesage  et  de  mesurage,  formant  un  fonds  commun. 

s6  uptembrt  1811...     Décret  relatif  an  recouvrement  du  prix  du  loyer  du  fermage 

des  poids. 

(•    Jneien  Moniteur,  n*  du  a5  fructidor  an  VII,  p.  1441. 
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confié  aux  citoyens  Brillât,  Birot  et  Pelletier,  où  les  citoyens  sont  libres  de 
faire  peser  leurs  denrées  et  marchandises,  moyennant  une  légère  rétribu- 
tion, dont  le  produit  est  deuiné  aux  hospices;  des  bureaux  de  pesage  ont 
été  établis  dans  les  halles  et  marchés  publics  de  cette  commune,  et  un  pro- 
fesseur chargé  d'enseigner  le  système  des  poids  et  mesures,  et  les  principes 
du  calcul  quMl  exige»  a  ouvert  son  cours  dans  le  temple  du  commerce. 

9  Mais  plus  ce  nouvel  établissement  réformait  d*abus,  moins  il  devait 
plaire  à  ceux  qui  vivaient  de  ces  abus  mêmes.  D'ailleurs  il  devait  propager 
un  système  républicain,  changer  des  usages  monarchiques;  c'en  était  assez 
pour  que  la  cupidité,  la  malveillance,  les  préjugés  de  toute  espèce  Tassié- 
geassent  dans  son  berceau. 

»  A  côté  des  bureaux  de  poids  publics  se  sont  établis  des  citoyens  qui, 
sans  avoir  d'autorisation  légale,  se  sont  arrogé  le  droit  de  peser  et  de  me- 
surer, moyennant  une  rétribution  arbitraire  qui  tourne  tout  entière  à  leur 
profit.  Dans  ces  bureaux  particuliers,  on  ne  se  sert  que  des  poids  anciens, 
et  le  peuple  s'y  porte  en  foule,  par  cela  même  qu'on  y  caresse  ses  préjugés, 
qu'on  s'y  plie  à  ses  vieilles  habitudes,  tandis  que  les  agents  du  poids 
public  sont  tournés  en  ridicule  et  totalement  abandonnés;  il  est  urgent  de 
faire  cesser  ces  abus.  § 

Un  peu  plus  tard,  l'écho  des  mêmes  difficultés  retentit  encore 
dans  le  Journal  Officiel;  on  lit  en  effet  dans  le  Moniteur  du 
(  I  brumaire  an  IX  l'article  demi-plaisant  qui  suit,  emprunté  au 
Journal  de  Paris  : 

a  Depuis  quatre  ans  que  le  nouveau  système  des  poids  et  mesures  est 
consacré  par  la  loi,  le  Gouvernement  n*a  pu  encore  établir  que  les  mesures 
de  longueur  et  de  solidité,  et  dans  douze  départemens  seulement;  encore 
comment  y  sont-elles  établies?  Le  sont-elles  dans  les  habitudes  de  la  grande 
masse  des  citoyens?  Non,  elles  ne  le  sont  que  chez  les  fonctionnaires  et 
pour  les  actes  publics....  » 

Cependant  cette  institution  présente  beaucoup  d'avantages.  La 
résistance  tient  à  ceci  :  i<»  on  a  changé  à  la  fois  les  noms  et  les 
valeurs;  2^  les  noms  nouveaux  sont  pris  en  dehors  de  la  langue 
française;  3®  ces  noms  nouveaux  sont  trop  longs. 
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■  4'  Enfin  l«s  gens  du  monde,  que  U  dissipitlion  rend  à  peu  pris  auisi 
incapables  d'étude  que  le  peuple,  ont  mieux  aimé  jeier  du  ridicule  (ur  les 
moi*  grecs  de  notre  nouveau  système  métrique,  que  l'apprendre;  en  con~ 
s^uence,  le  négoce  s'est  bien  gardé  de  présenter  à  ses  acheteurs  des  mé- 
mairei  comptés  en  poids  et  mesures  du  nouveau  système,  ne  voulant  p«a 
dODper  un  prétexte  de  plus  pour  renvoyer  leur  paiement  b  l'époque  où  le 
progrès  des  lumières  aurait  permis  d'entendre  leur  compte. 

■  Voilà  les  causes  principales  qui  ont  empêché  l'établissement  du  nou- 
veiu  système  en  France,  tout  célébré  qu'il  était  par  les  savants  de  toutes 
les  Dations  de  l'Europe. 

V  Ces  causes  vont  enfin  ceiser.  Les  citoyens  Laplace,  Berthollei,  De- 
lambre  cl  Guitton,  convoqué*  par  le  Ministre  de  l'Ialérieur  du  Conseil 
d'État,  viennent  de  proposer  des  dénominations  connues  pour  les  nouvelles 
mesures  qu'il  s'agit  de  faire  connaître.  Ainsi,  dans  peu,  nous  pourrons 
loir  le  nouveau  système  entrer  en  possession  de  ses  droits  et  faire  (ouir  de 

En  effet,  quatre  jours  après,  le  Moniteur  du  i5  brumaire 
an  IX  publiait  l'arrêté  consulaire  suivant  : 
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ATTEINTES  PORTÉES  A  LA  PURETÉ  DU  SYSTÈME  MÉTRIQUE, 


a   ARRÊTÉ   DU  l3   BRUMAIRE   AN    IX. 

1)  Les  Consuls  de  la  République,  sur  le  rapport  du  Ministre  de  l'Inté- 
rieur, le  Conseil  d'État  entendu,  arrêtent  : 

9  Article  premier.  —  Conformément  à  la  loi  du  i**  vendémiaire  an  IV, 
le  système  décimal  des  poids  et  mesures  sera  définitivement  mis  à  exécu- 
tion pour  toute  la  République,  à  compter  dut*'  vendémiaire  an  X. 

»  Art.  2.  —  Pour  faciliter  cette  exécution,  les  dénominations  données 
aux  mesures  et  aux  poids  pourront,  dans  les  actes  publics,  comme  dans  les 
usages  habituels,  être  traduits  par  les  noms  français  qui  suivent  (■]  : 

»  Art.  3.  —  La  dénomination  mètre  n'aura  point  de  synonyme  dans  la 
désignation  de  Tunité  fondamentale  des  poids  et  mesures.  Aucune  mesure 
ne  pourra  recevoir  de  dénomination  publique  qu'elle  ne  soit  un  multiple 
ou  un  dividende  décimal  de  cette  unité. 

»  Art.  4.  —  Le  mesurage  des  étoffes  sera  fait  par  mètre,  dixième  et  cen- 
tième de  mètre. 

»  Art.  5.  —  La  dénomination  stère  continuera  d'être  employée  dans  le 
mesurage  du  bois  de  chauffage  et  dans  la  désignation  des  mesures  de  soli- 
dité ;  dans  les  mesures  des  bois  de  charpente,  on  pourra  diviser  le  stère  en 
dix  parties  qui  seront  nommées  solives, 

j>  Art.  6.   —  Les  dénominations  énoncées  dans  Tart.  2  pourront  être 
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écrites  à  côté  des  noms  systématiques  sur  les  mesures  et  les  poids  déjà 
fabriqués,  elles  pourront  être  inscrites  ou  seules,  ou  à  côté  des  premiers 
noms,  sur  les  poids  et  mesures  qui  seront  fobriqués  par  suite. 

>  Art.  7.  —  Dans  tout  ticie  public  d'achat  ou  de  vente,  de  pesage  ou  de 
mesarage,  on  pourra,  suivant  les  dispositions  précédentes,  se  servir  de 
l'une  ou  de  Tautre  nomenclature. 

»  ART.  8.  —  Le  Ministre  de  l'Intérieur  adressera,  dans  le  plus  court 
délai,  à  tous  les  préfets  et  sous-préfets,  des  mesures-matrices,  pour  servir 
de  modèles;  elles  seront  déposées  au  secrétariat.  Ces  mesures-modèles  seront 
prises  dans  les  poids  et  mesures,  aujourd'hui  appartenant  à  la  République. 
Le  surplus  sera  vendu,  et  toute  fabrication  pour  le  compte  du  GDUverne- 
ment  cessera. 

9  Art.  9.  —  Le  Ministre  de  l'Intérieur  présentera  aux  Consuls,  dans  le 
plus  court  délai,  d*après  l'avis  des  préfets,  le  Tableau  des  communes  dans 
lesquelles  il  doit  être  établi  des  vérificateurs,  en  exécution  de  Part.  i3  de 
la  loi  du  !•»  vendémiaire  an  IV. 

•  Il  fera  rédiger  et  publier  les  Tableaux  et  Instructions  nécessaires  à 
l'exécution  des  articles  précédents. 

»  Art.  10.  —  Le  Ministre  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution  du  pré- 
sent arrêté,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lois, 

Cet  arrêté,  qui  passe  pour  n'avoir  pas  été  mis  à  exécution  {'), 
remettait  en  usage  les  anciens  noms  de  poids  et  de  mesures,  et 
ainsi  portait  une  première  et  grave  atteinte  au  système  métrique. 
Cependant,  bien  loin  de  contribuer  à  répandre  l'emploi  des 
mesures  métriques,  comme  on  l'avait  espéré,  il  augmenta  la  con* 
fusion  en  appliquant  les  mêmes  noms  à  des  grandeurs  différentes. 
xMais^du  inoins,^conservait-illa  division  décimale  :  cet  avantage 
capital  du  système  métrique  ne  tarda  pas  lui-même  à  être  mé- 
connu, malgré  les  avis  les  plus  autorisés. 


IM  Rappris  de  MmthieUf  du  général  Laplace.  lors  de  la  discussion  de  la  loi  de  1837. 
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Averti,  en  effet,  de  ce  qui  se  préparait,  le  3  février  1 804  Laplace 
écrivait  à  Chaptal,  ministre  de  l'Intérieur  (*)  : 

a  Je  vous  envoie,  mon  cher  ami,  quelques  observations  sur  les  change- 
ments dans  le  système  des  poids  et  mesures  dont  vous  m'avez  parlé  der- 
nièrement aux  Tuileries. 

D  Vous  m'avez  affligé  en  m'apprenant  que  vous  les  aviez  proposés  aux 
Consuls.  J'aurais  désiré  que  vous  en  eussiez  conféré  avec  moi,  ainsi  qu'avec 
Berthollet,  Delambre  et  quelques  autres  de  nos  amis,  qui  se  sont  particu- 
lièrement occupés  de  cet  objet.  Je  ne  verrais  pas  sans  douleur  notre  beau 
système  métrique  altéré  dans  sa  partie  la  plus  essentielle.  A  la  nomencla- 
ture près  qui,  comme  vous  le  savez,  ne  fut  pas  notre  ouvrage,  je  le  crois 
le  plus  parfait  que  Ton  puisse  imaginer.  On  a  dû  s'attendre  aux  difficultés 
qu'il  éprouve,  mais  je  vous  engage,  au  nom  de  l'amitié  qui  nous  lie,  à  ne 
point  vous  laisser  rebuter  par  elles  et  à  prendre  les  mesures  que  votre  bon 
esprit  vous  suggérera  pour  les  surmonter.  Le  temps  achèvera  de  les  faire 
disparaître,  et  la  génération  future  vous  saura  gré  de  vos  efforts  et  de  votre 
constance.  » 

Plus  tard,  le  7  mai  181 1,  Laplace  remit  à  Napoléon  P''  lui- 
même  une  lettre  dans  laquelle  il  cherchait  à  lui  faire  apprécier 
tous  les  avantages  du  système  métrique.  Il  crut  pouvoir  faire 
certaines  concessions  relativement  à  quelques  subdivisions  et  à  la 
nomenclature;  enfin,  pour  achever  de  gagner  Napoléon,  il  pro- 
posait de  donner  au  système,  ainsi  modifié,  le  nom  de  Mesures 
Napoléones.  «  Fâcheuse  faiblesse,  dit  avec  raison  le  général 
Morin  ('),  qui,  si  elle  eût  été  suivie  d'effet,  aurait,  peu  d'années 
après,  été  auprès  de  certaines  personnes  un  motif  de  rejeter  tout 
le  système.  )i 


(*)  A.  MoRiN,  Notice  historique  sur  le  Système  métriqve,  sur  ses  développements  et  sur 
sa  propagation.  (Cette  Notice  est  extraite  de*  Annales  du  Conservatoire  des  Artt  rt 
Métiers,  t.  IX,  1S73.) 

(')  yotice  historique  sur  le  Système  métrique^  p.  35. 
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Mais  Laplace  est  plus  formel  dans  une  Note  qui  a  éié  publiée 
parle  général,  son  fils  et  donnée  aussi  par  Morin  : 

«  Le  principal  avantage  du  système  métrique  est  dans  sa  division  déci- 
male. II  n'y  eut  jamais  le  plus  léger  doute  à  cet  égard,  ni  dans  TAcadémie 
des  Sciences,  ni  dans  l'Institut  National,  ni  dans  la  Commission  des  poids 
et  mesures  à  laquelle  étaient  réunis  plusieurs  savants  célèbres,  députés  par 
les  puissances  alliées  de  la  France.  On  sait  combien  sont  fongues  et  pé- 
nibles toutes  les  opérations  sur  les  nombres  complexes.  Le  mélange  de 
plusieurs  échelles  arithmétiques  exige  une  multitude  de  règles  difficiles  à 
connaître  et  dont  la  pratique  expose  à  de  fréquentes  méprises.  Toutes  les 
divisions  du  système  métrique  étant  assujetties  à  Téchelle  décimale,  les  cal- 
culs des  mesures,- des  poids  et  des  monnaies  sont  les  mêmes  que  pour  les 
nombres  entiers.  On  pourra  les  abréger  encore  au  moyen  de  petites  tables 
de  logarithmes,  dont  l'usage  est  beaucoup  plus  facile  que  celui  des  règles 
sur  les  nombres  complexes.  Ainsi,  deux  des  plus  belles  inventions  dont 
Pesprit  humain  s'honore,  le  système  arithmétique  et  les  logarithmes,  seront 
répandues  dans  toutes  les  classes  de  la  société.  Renoncer  à  ces  avantages, 
ce  serait  faire  un  pas  rétrograde  et  affligeant  pour  ceux  qui  s'intéressent  aux 
progrès  de  la  civilisation  :  car  il  est  permis  d*espérer  qu'un  jour  notre  sys- 
tème métrique,  le  meilleur  que  Ton  puisse  imaginer  et  qui,  se  rattachant 
dans  toutes  ses  parties  à  la  mesure  de  la  Terre,  convient  également  à  tous 
les  peuples,  sera  aussi  généralement  adopté  que  le  système  arithmétique 
dont  il  est  le  complément  et  qui,  sans  doute,  eut  à  vaincre  les  mêmes  diffi- 
cultés que  les  anciennes  habitudes  opposent  à  l'introduction  des  nouvelles 
mesures.  Ces  habitudes  devront  s'effacer:  elles  céderont  bientôt  au  besoin 
d'un  système  uniforme  et  à  la  simplicité  du  système  métrique,  et  si  le  Gou- 
vernement, par  de  sages  arrêtés  et  surtout  par  l'influence  de  l'instruction 
et  de  son  exemple,  veut  la  favoriser,  la  génération  qui  s'élève  jouira  sans 
obstacle  de  ce  grand  bienfait.  Le  changement  que  l'on  propose,  en  contra- 
riant à  la  fois  les  anciennes  et  les  nouvelles  habitudes,  éprouverait  encore 
plus  de  difficultés,  et  la  crainte  bien  fondée  qu'il  ferait  naître  de  change- 
ments ultérieurs  les  rendrait  insurmontables.  » 

Cependant  ces  sages  avis  ne  purent  empêcher  l'établissement 
dts  mesures  dites  usuelles,  créées  par  le  décret  suivant  : 
B.  i3 
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•<    DKCRHT   CONCERNANT    I-  INIVKRSALITE    DKS    POIDS  ET   MESURES. 

»  Au  palais  des  Tuileries,  le  12  février  1812. 
»  Napoléon,  Empereur  des  Français,  . . . 

»  Désirant  faciliter  et  accélérer  rétablissement  de  runiformité  des  poids 
«t  mesures  dans  notre  Empire, 
»  Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  de  ^Intérieur, 
»  Notre  Conseil  d'État  entendu, 
»  Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

»  Articlk  premier.  —  Il  ne  sera  fait  aucun  changement  aux  unités  des 
poids  et  mesures  de  la  France,  telles  qu^elIes  ont  été  fixées  par  la  loi  du 
19  frimaire  an  VIII. 

»  Art.  2.  —  Notre  Ministre  de  Tlntérieur  fera  confectionner,  pour  l'usage 
du  commerce,  des  instruments  de  pesage  et  mesurage,  qui  présentent  soit 
les  fractions,  soit  les  multiples  desdites  unités,  les  plus  en  usage  dans 
le  commerce,  et  accommodés  au  besoin  du  peuple. 

0  Art.  3.  —  Ces  instruments  porteront,  sur  leurs  diverses  faces,  la 
comparaison  des  divisions  et  des  dénominations  établies  par  les  lois,  avec 
celles  anciennement  en  usage. 

»  Art.  4.  —  Nous  nous  réservons  de  nous  faire  rendre  compte,  après  un 
délai  de  dix  années,  des  résultats  qu'aura  fournis  l'expérience  sur  les 
perfectionnements  que  le  système  des  poids  et  mesures  serait  susceptible 
de  recevoir. 

)>  Art.  5.  —  En  attendant.  le  système  légal  continuera  à  être  seul  enseigné 
dans  toutes  les  écoles,  y  compris  les  écoles  primaires,  et  ù  être  seul 
employé  dans  toutes  les  administrations  publiques,  comme  aussi  dans  les 
marchés,  halles,  et  dans  toutes  les  transactions,  commerciales  et  autres, 
entre  nos  sujets. 

»  Art.  6.  —  Nos  ministres  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 
de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois.  » 

Pour  juger  combien  ce  décret  s'éloignait  de$  idées  qui  sont  la 
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base  même  du  système  métrique,  il  faut  le  rapprocher  de  Tarrêté 
suivant  pris,  pour  en  régler  Fexécution,  par  Montalivet,  ministre 
de  l'Intérieur. 

«  Paris,  le  28  mars  1812. 
1)  Lk  Ministrk  dk  l'Intérikir,  coinie  de  l'Kmpirc; 

9  Vu  le  décret  impérial  du  12  février  1812^  relatif  à  Tuniformité  des 
poids  et  mesures,  ensemble  la  loi  du  19  frimaire  ai\  VIfl,  et  les  lois  du 
18  germinal  au  III  et  i"  vendémiaire  an  IV, 

»  Arrête  ce  qui  suit  ; 

)  Article  prkmirr.  —  Il  est  permis  d'employer  pour  les  usages  du 
commerce  : 

i>  I*  Une  mesure  de  longueur  égale  à  deux  mètres,  qui  prendra  le  nom 
de  toise,  et  se  divisera  en  six  pieds; 

»  2*  Une  mesure  égale  au  tiers  du  mètre  ou  sixième  de  la  toise,  qui 
lura  le  nom  de  pied,  se  divisera  en  douze  pouces,  et  le  pouce  en  douze 
lignes. 

i  Chacune  de  ces  mesures  portera  sur  Tune  de  ses  faces  les  divisions 
correspondantes  du  mètre;  savoir,  la  toise,  deux  mètres  divisés  en  déci- 
mètres, et  le  premier  décimètre  en  millimètres;  et  le  pied,  trois  décimètres 
un  tiers,  divisés  en  centimètres  et  millimètres;  en  tout,  millimètres  333  3-. 

j  Art.  2.  —  Le  mesurage  des  toiles  et  ctollcs  pourra  se  faire  avec  une 
mesure  égale  à  douze  décimètres,  qui  prendra  le  nom  d^aune.  Cette  mesure 
se  divisera  en  demis,  quarts,  huitièmes  et  seizièmes,  ainsi  qu'en  tiers, 
sixièmes  et  douzièmes;  elle  portera  sur  l'une  de  ses  faces  les  divisions 
correspondantes  du  mètre  en  centimètres  seulement,  savoir  :  cent  vingt 
centimètres  numérotés  de  dix  en  dix. 

•  Art.  3.  —  Les  mesures  dont  il  est  question  dans  les  articles  précédens, 
pourront  ôtre  construites  d'une  seule  pièce,  ou  brisées  à  charnière,  ou  de 
toute  autre  manière  qu'il  conviendra,  pourvu  que  les  fractions  soient  des 
parties  aliquotes  desdites  mesures  et  ne  puissent,  par  aucune  combinai- 
son, reproduire  les  anciennes  mesures  locales  qu'elles  doivent  remplacer. 

)  Art.  4.  — Les  grains  et  autres  matières  sèches  pourront  ctrc  inesurés, 
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dans  la  vente  au  détail^  avec  une  mesure  égale  au  huitième  de  Thectolitre, 
laquelle  prendra  le  nom  de  boisseau,  et  aura  son  double,  son  demi  et  son 
quart. 

h  Chacune  de  ces  mesures  portera  son  nom,  et,  en  outre,  riiidication 
de  son  rapport  avec  Thectolitre; 


»  Savoir  : 

Le  double  boisseau [   d'hectolitre. 

Le  boisseau -J-  h 

Le  demi-boisseau j^-  » 

Le  quart  de  boisseau -^^  » 


M  Art.  5.  —  Pour  la  vente  en  détail  des  graines,  grenailJeSy  farines, 
It:gumes  secs  ou  verts,  le  litre  pourra  se  diviser  en  demis,  quarts  et 
huitièmes,  et  chacune  de  ces  mesures  portera  son  nom  indicatif  de  son 
rapport  avec  le  litre. 

»  Art,  6.  —  Les  mesures  dont  l'usage  est  permis  par  les  articles  4  et  5 
seront  construites  en  bois,  dans  la  forme  cylindrique,  et  auront  le  diamètre 
égal  a  la  hauteur. 

»  Art.  7.  —  Pour  la  vente  en  détail  du  vin,  de  Teau-de-vie  et  autres 
boissons  ou  liqueurs,  on  pourra  employer  des  mesures  d'un  quart,  d'un 
huitième  et  d*un  seizièAie  de  litre. 

»  Ces  trois  dernières  mesures  seront  construites,  comme  les  autres 
mesures  de  liquides,  en  étain,  au  titre  fixé;  leur  forme  sera  cylindrique, 
et  elles  auront  la  hauteur  double  du  diamètre. 

»  Pour  la  vente  du  lait,  elles  seront  en  fer-blanc,  et  dans  la  forme  propre 
à  ces  sortes  de  mesures. 

»  Chacune  desdites  mesures  portera  son  nom  indicatif  de  son  rapport 
avec  le  litre. 

»  Art.  8.  —  Pour  la  vente  en  détail  de  toutes  les  substances  dont  le 
prix  et  la  quantité  se  règlent  au  poids,  les  marchands  pourront  employer 
les  poids  usuels  suivans,  savoir  : 

»  La  livi'e,  égale  au  demi-kilogramme  ou  cinq  cents  grammes,  laquelle 
se  divisera  en  seize  onces; 

»  Vonce,  seizième  de  la  livre,  qui  se  divisera  en  huit  gros; 
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»  Le  gros,  huitième  de  l'once,  qui  se  divisera  en  soixante-douze  grains. 

t  Chacun  de  ces  poids  se  divisera,  en  outre,  en  demis,  quarts  et  hui- 
tièmes. 

0  Ils  porteront,  avec  le  nom  qui  leur  sera  propre,  l'indication  de  leur 
valeur  en  grammes; 

»  Savoir  : 

grammes. 

La  livre 5oo 

La  demi-livre 25o 

Le  quart  de  livre  ou  quarteron 12b 

Le  huitième  ou  demi*quart 62 , 5 

L'once 3 1 , 3 

La  demi-once 1 3 ,6 

Le  quart  d'once  ou  deux  gros 7,8 

Le  gros *, 3,9 

D  Ces  poids  ne  pourront  être  construits  qu'en  fer  ou  en  cuivre;  l'usage 
des  poids  en  plomb  ou  de  toute  autre  matière  est  interdit. 

t 

0  Art.  9.  —  Les  mesures  et  les  poids  mentionnés  aux  articles  précédens 
ne  pourront  être  mis  dans  le  commerce  qu'après  avoir  été  vérifiés  dans  les 
bureaux  établis  à  cet  effet,  et  marqués  du  poinçon  aux  armes  de  l'Empire. 
Pour  cette  vérification,  il  sera  payé  le  droit  fixé  par  le  tarif  annexé  à 
l'arrêté  du  29  prairial  an  IX,  pour  les  mesures  et  les  poids  les  plus  ana- 
logues.   . 

0  Art.  10.  —  Afin  de  faciliter  et  régulariser  la  fabrication  des  mesures  et 
des  poids  dont  l'usage  est  permis  par  le  présent  arrêté,  il  en  sera  adressé 
des  modèles  à  MM.  les  Préfets  des  départemens,  qui  les  feront  déposer 
dans  les  bureaux  de  vérification  pour  être  communiqués  aux  fabricans  qui 
voudront  en  prendre  connaissance,  et  servir  ensuite,  comme  étalons,  à  la 
vérification  des  mesures  et  des  poids  qui  seront  mis  dans  le  commerce. 

>  Les  frais  de  la  fabrication  et  de  l'envoi  de  ces  modèles  seront  acquittes 
^omme  dépenses  départementales. 

>  Art.  II.  —  Chacun  de  MM.  les  Préfets  fixera  l'époque  à  laquelle  le 
décret  impérial  du  12  février  dernier,  et  les  dispositions  ordonnées  par  le 
présent  arrêté,  devront  être  exécutés  dans  son  département,  de  manière 
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que  le  terme  le  plus  éloigne  ne  passe  pas  le  i*'  août  prochain;  et.  à  cette 
époque,  tous  les  marchands  devront  être  pourvus  des  poids  et  mesure*» 
susmentionnés,  chacun  en  ce  qui  concerne  son  commerce. 

»  Art.  12.  —  a  compter  de  la  même  époque,  toute  demande  de  mar- 
chandise qui  sera  faite  en  mesures  ou  en  poids  anciennement  en  usage, 
sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,  sera  censée  faite  en  poids  ou  en 
mesures  analogues  dont  l'usage  est  permis  par  le  présent  arrêté;  et,  en 
conséquence,  tout  marchand  qui,  sous  le  prétexte  de  satisfaire  au  désir  de 
Tacheteur,  employerait  des  combinaisons  de  mesures  ou  de  poids  décimaux 
ou  autres  pour  former  le  poids  ou  la  mesure  ancienne  dont  l'emploi  est 
prohibé,  sera  poursuivi  conformément  aux  articles  424,  479,, 480  et  481 
du  Code  pénal,  comme  ayant  fait  usage  de  poids  et  mesures  autres  que 
ceux  voulus  par  la  loi. 

i>  Art.  i3.  —  Les  dispositions  du  décret  du  12  février  et  du  présent  arrêté, 
n^étant  relatives  qu'à  l'emploi  des  mesures  et  des  poids  dans  le  commerce 
de  détail  et  dans  les  usages  journaliers,  les  mesures  légales  continueront  à 
être  seules  employées  exclusivement  dans  tous  les  travaux  publics,  dans  le 
commerce  en  gros,  et  dans  toutes  les  transactions  com^merciales  et  autres. 

9  En  conséquence,  les  plans,  devis,  mémoires  d'ouvrages  d'art,  les 
descriptions  de  lieux  ou  de  choses  dans  les  procès- verbaux  ou  autres 
écrits,  les  marches,  factures,  annonces  de  prix  courans,  états  de  situation, 
d'approvisionnemens,  inventaires  de  magasins,  les  mercuriales,  les  lettres 
de  voiture  et  chargement,  les  livres  de  commerce,  les  annonces  des  jour- 
naux, et  généralement  toutes  les  écritures,  soit  publiques,  soit  privées, 
contiendront  renonciation  des  quantités  en  mesures  légales,  et  non  en 
mesures  simplement  tolérées. 

>  Le  système  légal  sera  aussi  seul  enseigné,  dans  toute  son  intégrité, 
dans  les  écoles  publiques,  y  compris  les  écoles  primaires. 

»  Le  présent  arrêté  sera  inséré  dans  les  journaux,  et  adressé  à  MM.  les 
Préfets  des  départemens,  qui  le  feront  publier,  et  ordonneront,  en  consé- 
quence, les  dispositions  nécessaires  pour  en  préparer  et  assurer  Texé- 
cution.  j> 

Comme  Tusage  des  anciennes  mesures  était  encore  profondé- 
ment enraciné  dans  les  habitudes  populaires,  il  y  eut  partout  au 
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moins  deux  toises,  deux  pieds,  deux  livres,  etc.,  indépendamniQiit 
des  mesures  métriques. 

pQur  juger  l'état  d'anarchie  qui  en  résulta,  et  qui  a  valu  au 
décret  du  13  février  1812  les  plus  sévères  critiques,  il  suffira  de 
renvoyer  à  Ja  discussion  de  la  loi  de  1837  qui  supprima  ce  décret 
et  qui  rétablit  le  système  métrique  dans  toute  sa  pureté  [voir 
Chap.  XXII). 

Quoi  qu'il  en  soit,  ce  décret  de  1812  demeura  entièrement  en 
vigueur  pendant  plus  d'un  quart  de  siècle;  et  dans  cet  intervalle, 
Je  1812  à  iSSy,  on  ne  rencontre  que  quelques  ordonnances 
royales,  réglementant  des  points  de  détail,  notamment  le  service 
Je  la  vérification. 
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CHAPITRE  XXII. 


DISCUSSION  DE  LA  LOI  DU  4  JUILLET  1837. 


Si  le  système  métrique  décimal  n*avait  pas  pénétré  dans  les 
usages  ordinaires,  du  moins,  en  vertu  de  Tarticle  5  du  décret  du 
12  février  1812,  il  était  seul  enseigné  dans  les  écoles;  seul  il  était 
employé  dans  les  administrations  publiques  et  le  haut  commerce; 
et  les  mesures  usuelles  n'étaient  tolérées  que  dans  le  commerce  de 
détail.  Aussi  les  nouvelles  mesures  décimales  pénétraient  peu  à 
peu  dans  les  habitudes  et,  après  quelques  années,  on  put  espérer 
de  vaincre  définitivement  les  répugnances  populaires  :  c'est  ce  qui 
eut  lieu,  en  effet,  en  1837,  sous  le  ministère  Guizot;  et  Martin 
(du  Nord),  alors  ministre  du  commerce^  eut  l'honneur  d'attacher 
son  nom  à  cette  réforme. 

Son  projet,  déposé  à  la  Chambre  des  Députés  le  28  février  1837, 
fut  renvoyé  à  une  Commission  ainsi  composée  :  Fleury,  de 
Bussières,  Cornudet,  Mathieu,  Tourraud,  de  la  Rochefoucauld- 
Liancourt,  Bérigny,  Roui  et  de  Lacombe  :  cette  Commission 
apporta  divers  changements  au  projet  présenté  à  la  Chambre. 

L.  Mathieu,  astronome  de  l'Observatoire  de  Paris,  membre 
de  rinstitut  et  du  Bureau  des  Longitudes,  alors  député  de 
Saône-et- Loire,  fut  chargé  du  Rapport,  qui  fut  lu  le  10  mai  et 
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discuté  le  20  :  la  Chambre  approuva  les  modifications  que  sa 
Commission  avait  apportées  au  projet  du  Gouvernement.  . 

Celui-ci,  s*appropriant  le  nouveau  projet,  le  présenta  le  27  mai 
à  la  Chambre  des  Pairs,  oîi  il  fut  soumis  à  une  Commission  ainsi 
composée  :  comte  Cholet,  comte  d'Haubersart,  marquis  de  La- 
place,  baron  Mortier,  duc  de  Praslin,  baron  Thénard,  comte  Valée. 

Le  marquis  de  Laplace,  chargé  du  Rapport,  le  présenta  dans  la 
séance  du  12  juin.  La  discussion,  qui  fut  assez  vive,  eut  lieu 
quatre  jours  après,  le  16  juin,  et  se  termina  d'abord  par  un 
renvoi  à  la  Commission. 

Laplace  présenta  donc,  avec  un  nouveau  Rapport,  une  nouvelle 
rédaction  (séance  du  19  juin)  qui,  malgré  des  attaques  assez 
redoutables,  fut  votée  le  même  jour  parles  Pairs  et  portée  le  len- 
demain à  la  Chambre  des  Députés;  là, «sur  un  nouveau  Rapport 
de  Mathieu,  elle  fut  acceptée  sans  modification. 

La  promulgation  eut  lieu  le  4  juillet  iSSy. 

La  discussion  approfondie  de  cette  loi,  absolument  capitale 
pour  l'uniformité  des  poids  et  tnesures,  présente  un  vif  intérêt; 
nous  en  reproduisons  les  parties  les  plus  saillantes,  en  commençant 
par  Texposé  des  motifs  de  Martin  (du  Nord)  à  la  Chambre  des 
Députés  : 

«  SÉANCE    DE   LA   Cil  AMBRE    DES   DEPUTES    DU   28  FEVRIER    iSSj  ('). 

»  Présidence  de  M.  Dupin. 

»  M.  LE  Ministre  du  Commerce  et  des  Travaux  publics.  —  Messieurs, 
je  viens  présenter  à  la  Chambre  trois  projets  de  loi  :  l'un  qui  autorise  le 

<')  Moniteur  Universel  du  i*'  mars  1837. 
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département  d*IHe-et-Vilaine  à  s'imposer  extraordinairetnent  pour  ses 
routes  départementales;  un  autre  sur  les  sources  d'eaux  minérales,  qui  a 
déjà  été  présenté  à  la  Chambre  des  Pairs  et  adopté  par  elle;  et  un  troi- 
sième projet  de  loi  sur  le  système  métrique  des  poids  et  mesures.  Si  la 
Chambre  le  désire,  je  déposerai  ces  projets-là.  {Oui,  oui,  dépose:^!) 

»  Plisikirs  Membres  a  gauche.  —  Lisez  le  projet  de  loi  sur  le  sysième 
métrique. 

»  M.  LK  Ministre  des  Travaux  publics,,  de  i/Agriculture  et  du  Com- 
merce. —  Messieurs,  l'uniformité  des  poids  et  mesures  est  l'un  des  premiers 
besoins  du  commerce,  et  a  été  considérée  ù  juste  titre  comme  un  bienfait 
pour  les  transactions  sociales.  Les  auteurs  du  système  métrique  avaient 
compris  ce  besoin  et  s'étaient  proposé  de  le  satisfaire;  ils  avaient  voulu 
faire  cesser  la  gône  et  le  défaut  de  sécurité  qui  résultaient  pour  le  commerce 
de  la  diversité  des  poids  et  mesures.  Lor8qu*en  1812  il  fut  dérogé  au  sys- 
tème métrique,  c'était  encore  dans  l'espérance  d'en  rendre  l'usage  général, 
de  le  répandre  et  de  le  faire  adopter  par  tous;  l'uniformité  était  aussi  le 
but  auquel  on  tendait. 

M  Cependant,  ce  grand  problème  n*est  pas  encore  résolu  :  les  anciens 
poids  et  les  anciennes  mesures  qu'on  avait  voulu  détruire,  après  tant 
d'années  d'efforts,  subsistent  encore  et  sont  employés  dans  un  très  grand 
nombre  de  localités. 

»  Nous  n'avons  pas  besoin  d'insister  sur  les  inconvénients  graves  qu'en- 
traîne cet  état  de  choses.  Ils  ont  été  si  souvent  signalés  dans  cette  Chambre; 
vous  avez  plusieurs  fois  demandé  qu*on  y  portât  remède;  plusieurs  chambres 
de  commerce  du  royaume  et  la  plupart  des  conseils  généraux  ont  émis  le 
vœu  que  le  Gouvernement  fît  de  nouveaux  efforts  pour  établir  l'uniformité 
des  poids  et  des  mesures.  Nous  venons  vous  apporter  aujourd'hui,  Mes- 
sieurs, un  projet  de  loi  qui  nous  paraît  propre  à  obtenir  cet  important 
résultat. 

»  L'uniformité  des  poids  et  mesures  ne  pouvait  être  établie  qu'autant 
que  le  système  qu'il  s'agissait  de  rendre  général  et  de  faire  adopter  par 
tous  pût  être  facilement  compris  et  employé  par  tous.  Or,  le  sysième 
métrique  remplissait  complètement  cette  condition.  Mais  il  rencontra  dans 
les  habitudes,  dans  l'esprit  de  routine  et  dans  l'ignorance  des  classes  infé- 
rieures, des  obstacles  que  le  temps  pouvait  vaincre,  et  qui  découragèrent, 
trop  tôt  peut-être,  l'Administration. 


Discussion  de  la  loi  du  ^juillet  iSSj.  2o3 

u  En  1812,  on  fut  vivement  frappé  des  deux  difficultés  suivantes  : 

i  I*  Les  dénominations  nouvelles,  étrangères  dans  leurs  racines  à  la 
langue  française,  difficiles  à  distinguer  en  raison  de  leur  ressemblance  et 
de  Tuniformité  de  leurs  désinences,  parurent  beaucoup  trop  savantes  pour 
[pouvoir  entrer  dans  le  langage  usuel  et  devenir  populaires. 

»  2*  Les  diverses  unités  métriques  ne  répondent  pas,  disait-on,  aux 
besoins  du  peuple,  ne  représentent  pas  exactement  les  quantités  ou  les 
valeurs  que  ses  besoins  lui  rendent  nécessaires;  mais  surtout  les  multiples 
et  les  sous-multiples  décimaux  de  ces  unités  contrarient  ses  habitudes;  et 
>'ils  se  prêtent  facilement  aux  calculs  de  l'homme  instruit,  ils  embarrassent 
l'homme  illettré,  pour  qui  la  division  par  deux  ou  par  trois  est  une  opé- 
ration bien  plus  simple  et  bien  plus  facile  à  faire  de  tête. 

»  Ces  difficultés,  qui  parurent  insurmontables  au  moins  pour  un  temps, 
déterminèrent  les  modifications  qui  furent  faites  au  système  métrique  par 
le  décret  du  12  février  181 2  et  par  Farrêté  ministériel  du  28  mars  de  la' 
même  année. 

9  Le  décret  autorisa  le  Ministre  de  l'Intérieur  à  faire  confectionner,  pour 
l'usage  du  commerce,  des  instruments  de  pesage  et  de  mesurage  présen- 
tant soit  les  fractions,  soit  les  multiples  des  unités  métriques  le  plus  ea 
usage  dans  le  commerce,  et  accommodés  aux  besoins  du  peuple. 

f  Le  Ministre,  par  suite  de  ce  décret,  créa,  par  un  arrêté  du  28  mars  181 2,. 
pour  le  commerce  du  détail  et  les  usages  journaliers,  des  mesures  dites 
usuelles,  auxquelles  on  donna  plusieurs  des  noms  des  anciennes  mesures,. 
et  qui  furent  composées  de  fragments  décimaux  ajoutés  ou  enlevés  aux 
t)'pes  principaux  des  mesures  légales^  de  telle  sorte  que  les  instruments 
de  mesurage  et  de  pesage  furent  aussi  voisins  que  possible  des  poids  et 
mesures  abolis. 

»  Ainsi  on  établit  une  toise  de  deux  mètres;  un  double  boisseau  d*un 
quart  d'hectolitre;  une  livre  de  demi-kilogramme;  une  aune  de  cent  vingt 
centimètres. 

»  Ces  nouvelles  mesures  étaient  composées,  comme  on  voit,  d'éléments 
métriques;  mais,  dans  les  fractions,  le  système  décimal  fut  tout  à  fait 
abandonné.  A  ces  nouveaux  instruments,  qui  n'étaient  plus  l'ancienne 
toise,  l'ancienne  aun%  l'ancienne  livre,  etc.,  quoiqu'ils  en  portassent  le 
nom,  on  rendit  les  divisions  par  deux  et'  par  trois  que  comportaient  les. 
anciennes  mesures. 

»  A  la  toise  on  rendit  ses  pieds,  ses  pouces,  ses  lignes,  c'est-à-dire  qu'on. 
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coupa  deux  mètres  en  six  pieds,  le  pied  en  douze  pouces,  le  pouce  en 
douze  lignes,  etc.,  en  tout  les  deux  mille  millimètres  en  huit  cent  soixante- 
quatre  lignes. 

»  L*aune  nouvelle  fut  divisée,  comme  Taune  ancienne,  en  demies,  quarts, 
huitièmes,  seizièmes,  trente-deuxièmes. 

»  La  livre  en  quarts,  huitièmes  ou  demi-quarts,  seizièmes  ou  onces,  et 
1*once  en  huit  gros;  cinq  cents  grammes  devaient  donc  Ctre  divisés  maté- 
riellement en  deux,  quatre,  huit,  seize,  trente-deux,  soixante-quatre  et 
cent  vingt-huit. 

»  Ainsi,  au-dessous  de  Tunité  de  chaque  genre,  plus  de  système  décimal, 
plus  de  relation  avec  les  instruments  établis  par  la  loi;  plus  de  rapports 
appréciables  entre  les  divisions  des  uns  et  les  divisions  des  autres;  plus  de 
mesures  communes  entre  elles. 

a  Toutefois,  les  meilleurs  esprits  approuvèrent  ces  altérations  faites  au 
système  métrique;  Ton  pensa  qu'en  rendant  au  peuple  des  dénominations 
auxquelles  il  était  habitué,  en  rapprochant  le  plus  possible  les  unités 
métriques  des  anciennes  unités,  et  surtout  en  supprimant  les  divisions 
décimales,  on  porterait  le  dernier  coup  aux  mesures  locales;  et  l'on  espère 
que,  si  l'on  ne  substituait  pas  tout  à  fait,  quant  à  présent,  aux  mesures 
anciennes  le  système  métrique,  au  moins  on  s'en  rapprocherait  beaucoup, 
et  qu'en  tout  cas  on  arriverait  à  l'uniformité. 

»  Ces  espérances  ont  été  trompées  et  devaient  l'être.  D'une  part,  en 
•  ménageant  les  habitudes,  en  leur  faisant  des  concessions  qui  n'étaient  pas 
suffisamment  motivées,  il  arriva,  comme  toujours»  qu'on  les  rendit  plus 
tenaces  et  plus  opiniâtres;  d'autre  part,  l'Administration,  obligée  de  sur- 
veiller et  de  maintenir  deux  systèmes  à  la  fois,  l'un  destiné  aux  marchés 
et  foires,  l'autre  aux  commerçants  de  détail,  ne  put  plus  agir  avec  la  même 
confiance  et  la  même  activité,  et  'tout  naturellement  se  trouva  engagée 
dans  des  concessions  de  fait  plus  larges  que  les  concessions  de  droit.  En 
un  mot,  le  système  usuel  fut  un  nouveau  système  ajouté  à  tous  ceux  qui 
existaient  déjà,  établi  en  concurrence  avec  eux  et  non  à  l'exclusion  de  tous 
autres,  c'est-à-dire  qu'une  nouvelle  gêne,  de  nouveaux  embarras  en  sont 
résultés  pour  le  commerce. 

0  II  faut  le  dire,  le  législateur  de  1812  n'avait  pat  suffisamment  compris 
que  c'étaient  les  habitudes  du  peuple  et  non  ses  besoins  qui. avaient  résisté 
à  l'admission  du  système  métrique.  Si  les  besoins  de  l'homme  sont  quelque 
chose  de  permanent  que  la  législation  ne  peut  modifier,  il  n'en  est  pas  de 
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même  de  ses  habitudes,  simples  accidents,  qu*il  est  toujours  possible  de 
vaincre  et  de  dominer  après  plus  ou  moins  de  temps,  plus  ou  moins 
dVfforts;  On  y  reconnaît  facilement,  en  y  réfléchissant,  que  la  division  de 
l'unité  de  poids,  par  exemple,  en  seize  onces,  ne  correspond  pas  davantage, 
absolument  parlant,  aux  besoins  de  Fhomme  du  peuple,  que  la  division 
en  deux  cent  cinquante  grammes,  et  qu'il  suffit  d'une  habitude  contraire. 
pour  quMl  exprime  directement  et  sans  traduction  son  besoin  du  moment 
par  les  sous-multiples  décimaux  du  demi-kilogramme,  tout  aussi  bien  que 
par  les  divisions  binaires  de  la  livre. 

B  Une  résistance  plus  soutenue,  une  lutte  plus  opiniâtre  contre  les  habi- 
tudes paresseuses  et  routinières  qu*on  ne  crut  pouvoir  dompter,  auraient 
triomphé,  et  le  système  métrique  seftiit  aujourd'hui,  sans  doute,  généra- 
lement compris  et  adopté. 

i'  Quoi  qu'il  en  soit,  le  moment  semble  venu  où  la  révocation  des 
concessions  faites  en  181 2  peut  avoir  un  salutaire  effet.  Le  peuple  est 
aujourd'hui  plus  instruit;  le  système  métrique,  qui  a  continué  à  être  en- 
seigné dans  les  écoles,  quoiqu'il  ne  fut  guère  appliqué,  est  généralement 
connu;  Tinstruction  primaire,  qui  prend  un  si  grand  développement,  le 
fera  connaître  avec  bien  plus  de  soin,  et  aux  plus  pauvres,  dès  qu'il  sera 
constant  qu'il  est  remis  en  vigueur.  Tout  indique  qu'en  rendant  le  système 
métrique  obligatoire  partout  et  pour  tous,  en  interdisant  l'usage  de  tout 
autre  système,  la  loi  nouvelle  n'exigera  rien  d'impossible  et  établira  défi- 
nitivement l'uniformité  des  poids  et  mesures. 

a  Ces  considérations  nous  paraissent  expliquer  et  motiver  suffisamment 
l'article  i*'  du  projet  de  loi  (»). 

»  L'article  a  interdit,  dans  le  même  délai  de  trois  années,  l'usage  des 
poids  médicinaux.  Quoique  aucune  exception  légale  n'ait  jamais  été  faite- 
en  leur  faveur,  comme  ils  ont  toujours  subsisté,  nonobstant  l'établissement 
du  système  métrique,  il  nous  a  paru  nécessaire,  pour  qu'on  ne  pût  pas 
arguer  de  cette  tolérance  de  fait,  d'insérer  une  disposition  formelle  à  ce 
sujet  dans  la  nouvelle  loi.  Nous  avons  l'espérance  fondée  de  trouver,  dans 
le  corps  savant  de  la  médecine,  pleine  et  entière  sympathie  pour  une  ré- 
forme qui  intéresse  aussi  vivement  la  Science  et,  par  conséquent,  un 
concours  actif  pour  arriver  à  rompre  les  habitudes  qui  pourraient  entraver 

i'i  Foir  te  projet  à  la  colonne  I  du  Tableau  de  la  p.  322. 
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Texécution  de  la  loi.  Déjà  l'Administration  a  pris  soin  de  communiquer,  à 
la  Commission  instituée  pour  la  cevision  du  Codex,  le  projet  de  loi  qui 
vous  est  soumis,  et  de  Pinviter  à  en  tenir  compte  dans  son  travail. 

»  L'article  3  a  pour  objet  : 

»  I*  De  proscrire  dans  les  actes  publics,  dans  les  affiches  et  dans  le*; 
annonces,  toutes  dénominations  des  poids  et  mesures  autres  que  celles 
établies  par  la  loi  du  i8  germinal  an  III; 

»  2*  De  frapper  d'une  amende  uniforme  de  20''  les  officiers  publics 
contrevenants. 

»  La  première  partie  de  cet  article  est  déjà  écrite  dans  la  loi  du  i*'  ven- 
démiaire an  IV,  et  il  peut  paraître  superflu  de  la  répéter  dans  la  nouvelle 
loi.  Mais  la  question  s'est  élevée  de  savoir  si  un  arrêté  consulaire,  en  date 
du  i3  brumaire  an  IX,  qui  permettait  l'emploi  des  dénominations  anciennes 
comme  synonymes  et  équivalentes  des  mesures  légales,  n'était  pas  encore 
en  vigueur.  De  plus,  la  Cour  de  cassation  a  jugé  que  les  officiers  publics 
pouvaient  employer,  dans  les  actes  de  leur  ministère,  les  dénominations 
des  mesures  anciennes,  comme  renseignements  et  moyens  de  concordance, 
et  les  énoncer  conjointement  avec  les  nouvelles.  Il  était  donc  nécessaire 
de  lever  ces  difficultés,  plus  ou  moins  fondées,  par  une  disposition 
précise. 

»  Nous  pensons  inutile,  au  surplus,  de  justifier  la  disposition  en  elle- 
même.  L'influence  du  langage  sur  les  idées  qu'il  représente  est  un  fait  si 
positif  qu'il  n'est  pas  permis  de  douter  que  les  tolérances  admises  par 
Tarrêté  du  i3  brumaire  an  IX,  et  la  législation  de  181 2,  n'aient  singulière- 
ment nui  au  progrès  du  système  métrique.  La  loi  n'a  aucune  action  sur  la 
langue  usuelle;  mais  c^est  en  contraignant  le  langage  officiel  à  ne  pas 
s'écarter  des  dénominations  scientifiques  qu'on  amènera  le  langage  usuel 
à  les  adopter. 

ù  Voici  le  texte  du  projet  de  loi  que  nous  avons  l'honneur  de  soumettre 
à  vos  délibérations  (*)  :  ....  » 

Le   Rapport   fait  par  Mathieu,  au   nom  de  la  Commission 
chargée  d'examiner  ce  projet,  indique  d'abord  sommairement 


(*)  Foir  U  texte  au  Tableau  de  In  p.  222,  colonne  I. 
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les  avantages  de  l'uniformitéy  opposés  à  Tanarchie  antérieure  à  la 
réforme  de  1790;  puis  il  examine  successivement  les  diverses  lois 
relatives  au  système  métrique,  les  efforts  des  savants  pour  déter- 
miner le  mètre  et  le  kilogramme,  les  avantages  du  système  mé- 
trique décimal.  Il  indique  ensuite  l'état  où  en  est  actuellement 
l'usage  de  ce  système,  il  montre  que  la  substitution  des  poids 
métriques  aux  poids  médicinaux  ne  peut  avoir  d'inconvénient; 
et  il  termine  en  examinant  le  projet  du  Gouvernement  et  en 
appuyant  celui  que  lui  a  substitué  la  Commission  de  la  Chambre 
des  Députés  (^). 

En  montrant  les  avantages  du  système  à  base  décimale,  Ma- 
thieu passe  sur  son  désavantage  manifeste  de  ne  pas  comporter  le 
diviseur  trois.  Quant  à  l'influence  du  décret  de  1812^  il  Tappré- 
cie  comme  il  suit  : 

><  Les  mesures  dites  usuelles,  répandues  en  France  en  exécution  du  décret 
du  12  février  1812,  ont  beaucoup  nui  à  Tadoption  du  système  métrique.  On 
les  a  construites  de  manière  à  s*approcher,  autant  que  possible,  des  an- 
ciennes mesures  de  Paris,  et  on  leur  a  donné  les  mômes  noms.  Aussi 
nous  avons  maintenant  deux  toises,  deux  pieds,  deux  aunes,  deux  boisseaux, 
Jeux  livres.  Cette  confusion  occasionne  des  erreurs  continuelles  dans  le 
commerce  et  dans  les  travaux  d'art,  quand  on  oublie  de  dire  s'il  s'agit  de 
mesures  anciennes  ou  usuelles  :  du  pied  de  roi,  ou  du  pied  usuel,  par 
exemple. 

»  Nous  pourrions  citer  plusieurs  faits  qui  sont  venus  à  la  connaissance 
<ie]a  Commission,  et  qui  montrent  jusqu'où  va  Tincohérence  des  poids  et 
des  mesures  dans  les  départements.  D'ailleurs,  il  arrive  souvent  que  Ton 
est  obligé  de  convertir  les  mesures  usuelles  en  mesures  légales,  ce  qui  est 
un  embarras  et  une  source  d'erreurs. 

>  Si  les  mesures  usuelles  sont  commodes  pour  des  usages  assez  restreints 

(*)  Foir  le  Tableau  de  la  p.  322,  colonne  II. 
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dans  les  départements  où  l'on  se  servait  des  mesures  de  Paris,  elles  ne 
procurent  aucun  avantage  dans  les  nombreux  départements  où  les  mesures 
de  Paris  étaient  inconnues.  Dans  cette  circonstance,  comme  cela  est  assez 
ordinaire,  on  a  vu  toute  la  France  dans  Paris.  On  a  imaginé  des  mesures 
usuelles  avec  des  noms  anciens  pour  plaire  au  commerce  et  aux  habitants 
de  la  capitale.  On  n'a  pas  songé  que  ces  mesures  rencontreraient  autant 
de  difficultés  que  les  mesures  métriques  qui  ont  l'avantage  de  Tuniformité 
dans  les  opérations  de  détail  et  d'un  ordre  supérieur.  Les  mesures  usuelles 
augmentent  la  confusion  qui  existait  anciennement,  altèrent  le  système 
métrique  dans  son  essence  :  l'uniformité  et  la  division  décimale.  Elles  sont 
repoussées  dans  la  plus  grande  partie  de  la  France,  et  l'on  a  conservé  les 
innombrables  mesures  locales  avec  leurs  incertitudes  et  leurs  bizarres 
dénominations.  Il  importe  de  les  faire  disparaître  le  plus  promptemenc 
possible  si  l'on  veut  que  le  pays  jouisse  complètement  enfin  du  bienfait  de 
l'uniformité  des  poids  et  mesures.  » 

La  discussion  eut  lieu  le  20  mai  ;  voici  les  noms  des  députés 
qui  y  prirent  part,  outre  le  rapporteur  et  le  ministre  :  Hector 
d*Aunay^  Charamaule,  Desabes,  Dumon,  Duprat^  Gay-Lussac, 
Génin,  Havin,  Isambert,  Luneau,  de  Malleville,  Meynard^ 
Moreau  de  la  Meurthe,  Salverte,  de  Tracy,  Vivien. 

Isambert  obtint  pour  Tarticle  3  une  nouvelle  rédaction  {voir 
la  coL  III  du  Tableau  de  la  p.  222)  qui  d'ailleurs  ne  fut  pas 
définitivement  conservée. 

Duprat  et  Luneau,  traitant  un  sujet  effleuré  seulement  dans  le 
Rapport  de  Mathieu,  demandèrent  qu'un  règlement  fixât  la  ma- 
nière de  mesurer  : 

a  Duprat.  ^  La  manière  de  mesurer  exerce  la  plus  grande  influence 
sur  les  résultats  du  mesurage. 

»  A  Bordeaux,  où  Ton  mesure  avec  un  hectolitre  entier  que  Ton  remplit 
à  la  pelle,  100  hectolitres  de  grains  expédiés  de  ce  marché  en  produisent 
104  à  MoissaCy  io3  à  Montauban  et  106  à  Toulouse,  où  l'on  mesure  à  la 
brasse. 
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»  Certaine  ville  du  Midi  connaît  une  manière  de  mesurer  pour  l'entrée 
des  grains,  et  une  autre  manière  pour  leur  sortie. 

•  Un  mesureur  habile  parvient  souvent,  par  son  adresse,  à  obtenir 
I  pour  100  de  plus  à  la  sortie  qu*à  l'entrée  du  magasin. 

0  Ces  exemples  peuvent  s'appliquer  à  toutes  les  localités  dans  lesquelles 
on  se  livre  au  commerce  des  grains.  Les  négocians  sont  obligés  de  faire  une 
étude  particulière  de  toutes  ces  différences  afin  de  les  faire  entrer  dans  les 
marchés  qu'ils  contractent.  > 

Desabes,  appuyé  par  Charamaule,  fit  ajouter  à  l'article  4  la 
mention  des  actes  sous  seing  privé,  afin  d'éviter  tout  faux; fuyant  ; 
en  conséquence,  il  fit  étendre  Tamendc  à  tous  les  contrevenants  : 

c  M.  Desabes.  —  Ce  serait  accorder  aux  actes  sous  seing  privé  une  espèce 
de  prime  sur  les  actes  publics,  que  de  tolérer  dans  les  uns  et  de  proscrire 
dans  les  autres  une  énonciation  à  laquelle  la  routine,  les  préjugés  et  l'ignc- 
rance  peuvent  attacher  une  certaine  importance,  surtout  dans  les  campagnes, 
là  où  le  système  métrique  a  fait  le  moins  de  progrès.  Si  vous  rejetiez  mon 
amendement,  la  plupart  des  marchés  et  des  transactions,  que  jusqu'à  pré- 
sent on  avait  Thabitude  de  régler  par  des  actes  authentiques,  tels  que  les 
baux,  les  ventes,  les  échanges,  les  partages,  etc.,  seraient  rédigés  sous  signa- 
ture privée;  la  loi  serait  éludée,  et  le  mal  se  prolongerait  indéfiniment. 

B  M.  Charamaule.  —  Il  faudra  que  tous  les  actes  soient  passés  devant 
notaire,  car  les  populations,  en  grande  partie,  ignorent  encore  même  les 
noms  des  nouvelles  mesures.  » 

» 

Un  autre  député,  Meynard,  voulait  frapper  aussi  les  marchés 
verbaux  qui,  portés  devant  les  tribunaux,  se  trouveraient  faits  en 
anciennes  mesures;  mais  cette  proposition  fut  rejetée  comme 
trop  inquisitoriale. 

La  question  de  la  division  des  unités  en  demi-quarts  ou  hui- 
tièmes, appuyée  par  Gay-Lussac,  fut  définitivement  rejetée. 

« 

«  M.  Gay-Lussac.  —  Je  ne  veux  pas  parler  de  dénominations,  car  on 
B.  14 
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pourra  toujours  s'entendre  sur  les  dénominations,  on  pourra  toujours  dire: 
un  demi  y  un  quart  de  kilogramme,  etc.,  mais  je  demanderai  si,  dans  Inexé- 
cution, une  mesure  légale  doit  être  décimale,  ou  si  Ton  peut  se  permettre 
la  division  par  demi-quarts  ou  par  huitièmes. 

»  Une  voix.  —  Non,  pas  par  huitièmes! 

»  M.  Gay-Lussac.  —  Je  suis  le  premier  à  reconnaître  qu'il  ne  fiaut  rien 
sacrifier  du  système  décimal;  mais  de  la  manière  que  j'indique  rien  ne  serait 
sacrifié.  En  effet,  celui  qui  veut  faire  le  moindre  calcul  écrit  :  un  huitième 
de  kilogramme.  Eh  bien!  c'est  i25  grammes.  Ainsi  dans  les  calculs  on 
écrira  :  pour  la  moitié,  5oo  grammes,  pour  le  quart,  25o  grammes,  et  pour 
le  huitième,  ce  sera  i25  grammes.  Je  crois  que,  si  l'on  ne  regardait  pas 
le  huitième  de  kilogramme  comme  étant  un  poids  légal,  cela  empêcherait 
l'emploi  d*une  fraction  qui  est  en  usage  dans  la  vie  commune.  {Bruits  et 
mouvemens  divers.  ) 

M  M.  Mathieu,  rapporteur.  —  Messieurs,  je  persiste  à  dire  qu'il  faut  se 
borner  à  la  division  par  2,  par  4,  par  5  et  par  10.  La  division  par  2  donne 
5o  centièmes;  la  division  par  4  donne  23  centièmes;  ce  sont  des  nombres 
entiers  de  centièmes  qui  répondent  à  des  unités  de  mesures.  Mais  la  divi- 
sion par  8  donnerait  12  centièmes  et  demi,  ou  i25  millièmes.  Il  m*est  ira- 
possible  d'admettre  ce  diviseur;  ce  serait  vouloir  rentrer  dans  le  malheureux 
système  des  mesures  usuelles  créées  en  181 2:  je  ne  puis  voir  là-dedans 
qu'une  affaire  d'habitude;  la  division  par  8  n*est  pas  un  besoin.  On  s'accou- 
tumera tout  aussi  bien  à  prendre  un  dixième  qu'un  huitième. 

»  Plusieurs  voix.  —  C'est  évident. 

»  M.  LE  Rapporteur.  —  La  division  par  8  est  commode  matériellement, 
parce  qu'elle  s'opère  par  bissection;  mais  elle  n'a  aucun  avantage  pour  les 
usages  journaliers  du  commerce.  En  changeant  d'habitudes,  on  comptera 
aussi  facilement  par  dixième  que  par  huitième.  Je  ne  crois  pas  que  l'on 
conçoive  mieux  Tun  que  l'autre. 

»  M.  DB  Tracy^  de  sa  place.  —  Messieurs,  dans  les  questions  de  ce  genre 
il  faut  s'en  tenir  aux  faits  et  aux  usages. 

»  Plusieurs  voix.  —  Au  contraire,  nous  voulons  changer  l'usage  qui  est 
mauvais.  (Bruit.) 

»  M.  LE  Ministre  des  Travaux  publics.  —  L'adoption  du  système  de 
l'honorable  M.  Gay-Lussac  serait  la  destruction  de  la  loi.  Il  faut,  en  effet, 
revenir  au  but  que  la  loi  s'est  proposé,  c'est-à-dire  à  l'abrogation  du  décret 
de  181 2,  qui  a  retardé  pour  longtems  l'adoption  du  système  métrique.  Eh 
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bien!  du  moment  que  vous  descendez  à  une  fraction  telle  qu'elle  sorte  du 
système  décimal,  du  moment  où  vous  permettez  de  compter  par  huitièmes^ 
TOUS  rétablissez  indirectement  les  inconvéniens  et  les  abus  du  décret  de 
/émer  181 2.  On  peut  certainement,  comme  Ta  dit  M.  Mathieu,  descendre 
à  la  moitié,  pourquoi?  Parce  que  cela  fait  cinq  dixièmes.  On  peut  descendre 
encore  au  quart.  Mais  si  vous  allez  plus  bas,  si  vous  procédez  par  huitièmes, 
Yous  détruisez  le  système  métrique. 

»  M.  Gay-Lussac.  —  Je  désirerais  proposer  un  article  additionnel.  {Parlent 
Parler!), 

»  Je  voudrais  que  pour  le  kilogramme,  qui  est  Tunité  principale  de  poids, 
et  pour  le  litre,  mesure  de  capacité,  on  pût  diviser  par  2,  4  et  8. 

9  Voix  nombreuses.  —  Non,  non!  c'est  impossible! 

>  Un  membre.  —  Cest  voté,  d'ailleurs! 

»  M.  LE  Ministre  des  Travaux  publics.  —  Nous  nous  y  opposons  de  la 
manière  ia  plus  formelle,  et  par  les  motifs  que  j'ai  déjà  donnés;  c'est  que 
ce  n'est  pas  la  peine  de  faire  une  loi  pour  revenir  au  décret  de  181 2. 

»  M.  Gay-Lussac. —  Je  veux  maintenir  le  système  décimal  pour  tout  le 
inonde;  mais  je  dis  que,  pour  la  vie  commune,  il  faudrait  maintenir  la 
Jivision  que  je  propose.  (Bruits  divers,) 

"  Voix  nombreuses.  —  La  question  est  décidée! 

»  M.  Gat-Lussac.  —  Alors  je  n'insiste  pas.  » 

Enfin,  après  une  question  de  Malleville  au  sujet  des  poids 
médicinaux  et  les  réponses  du  Rapporteur  et  du  Ministre,  Ten- 
semble  (rédaction  de  la  col.  III  du  Tableau  p.  222-225)  fut  voté 
par  207  voix  contre  33. 

Le  projet  ainsi  adopté  par  la  Chambre  des  Députés  fut  soumis 
parle  Gouvernement  à  la  Chambre  des  Pairs  le  27  mai  1837,  et 
Martin  (du  Nord)  Tappuya  d'un  second  exposé  de  motifs  auquel 
nous  empruntons  les  passages  suivants  : 

«  La  supériorité  du  système  décimal  métrique  sur  tous  ceux  qui  ont  été 
employés  en  France  ou  dans  les  pays  étrangers  est  incontestable.  L'unité 
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de  base  de  tout  le  système,  qui  permettrait  de  retrouver  sans  peine  le  type 
des  mesures  s'il  venait  à  se  perdre,  et  au  moyen  de  laquelle  il  est  facile  de 
passer  d*une  mesure  à  une  autre,  et  de  se  faire  une  idée  nette  de  l'une  par 
Tautre;  des  dénominations  raisonnée^,  indiquant  par  leur  composition 
même  le  rapport  qui  existe  entre  Tunité  de  mesure  et  son  multiple  ou 
sous-multiple;  les  opérations  arithmétiques  auxquelles  le  mesurage  et  le 
pesage  peuvent  donner  lieu,  rendues  parfaitement  simples;  ces  avantages 
importants  du  système  métrique  sont  trop  bien  connus  et  appréciés  dans 
cette  Chambre  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  les  développer. 

»  Le  projet  de  loi  actuel,  déjà  adopté  par  la  Chambre  des  Députés,  et  que 
nous  avons  l'honneur  de  vous  soumettre  d*après  les  ordres  du  Roi,  a  pour 
objet  d'établir  définitivement  Tuniformité  des  poids  et  mesures,  si  vive- 
ment et  si  justement  réclamée  par  le  commerce,  et  d'assurer  au  système 
décimal  métrique  une  existence  désormais  exclusive. 

i>  Dès  son  origine,  le  système  décimal  métrique  rencontra,  et  cela  était 
naturel,  dans  les  habitudes,  dans  l'esprit  de  routine  et  dans  l'ignorance  des 
classes  inférieures,  des  obstacles  que  le  temps  seul  pouvait  vaincre,  et 
devant  lesquels  on  recula  en  1812. 

»  La  révocation  des  concessions  faites  en  181 2  est  une  mesure  depuis 
long-temps  réclamée  et  depuis  long-temps  nécessaire.  Il  eût  été  à  désirer 
qu'elles  n'eussent  jamais  été  faites;  mais,  dans  tous  les  cas,  Iç  temps  est 
venu  de  les  révoquer  utilement. 

»  Le  peuple  est  aujourd'hui  plus  instruit;  le  système  métrique,  qui  n'a 
pas  cessé  d'être  employé  dans  les  grands  établissements  de  commerce  et 
d'industrie  et  dans  les  services  publics,  qui  a  continué  d'ailleurs  à  être 
enseigné  dans  les  écoles,  est  mieux  connu;  l'instruction  primaire,  qui  prend 
un  si  vaste  développement,  le  fera  connaître  avec  bien  plus  de  soin,  et  aux 
plus  pauvres,  dès  qu'il  sera  constant  qu'il  est  remis  en  vigueur.  Tout 
indique  qu'en  rendant  le  système  métrique  obligatoire  partout,  et  pour 
tous,  en  interdisant  l'usage  de  tout  autre  système,  la  loi  nouvelle  n'exigera 
Vien  d'impossible,  et  établira  définitivement  l'uniformité  des  poids  et 
mesures.  y> 


Le  Rapport,  confié  au  marquis  de  Laplace,  fut  présenté  à  la 
séance  du  1 2  juin  :  par  la  force  des  choses,  il  se  borne  à  répéter 
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en  d'autres  termes  ce  qui  avait  été  déjà  dit,  et  il  suffira  d'en 
donner  les  extraits  suivants  : 


fl  Messieurs,  depuis  longtemps  nous  avions  en  France  un  système  de 
poids  et  mesures  qui,  fondé  sur  des  considérations  scientifiques  d'un  ordre 
élevé,  réunissait  en  même  temps  toutes  les  conditions  pour  être  le  mieux 
approprié  aux  besoins  de  la  société,  et  cependant  ce  système  n'avait  reçu 
jusqu'à  ce  jour  qu'une  application  incomplète.  Depuis  longtemps  aussi, 
Topinion  éclairée  du  pays  regrettait  que  Ton  n'eût  point  pris,  pour  son 
entière  adoption,  les  moyens  qui  pouvaient  en  amener  le  succès,  et  appelait 
une  réforme  qui  devait  avoir  pour  premier  résultat  d'apporter  Tuniformité 
dans  nos  poids  et  mesures. 

»  Les  lumières  ne  manquèrent  point  à  un  travail  qui  devint  Tune  des 
belles  conceptions  de  Tesprit  humain.  C'était  la  fin  du  dix-huitième  siècle, 
si  remarquable  par  la  direction  des  esprits  vers  l'étude  des  sciences  exactes, 
par  les  grandes  découvertes  d'hommes  si  éminents  dans  les  Mathématiques, 
l'Astronomie  et  la  Physique,  par  la  création  d'une  science  toute  nouvelle,  la 
Chimie,  qui  devait  opérer  plus  tard  une  révolution  dans  le  monde  industriel, 
et  apporter  aussi  son  tribut  dans  l'œuvre  en  question. 

B  Un  arrêté  consulaire,  en  date  du  i3  brumaire  an  IX autorisait  à  tra- 
duire, dans  les  actes  publics  et  dans  les  usages  habituels,  les  noms  systé- 
matiques de  ces  mesures  par  d'autres  plus  conformes  au  langage  ordinaire. 
C'était  une  première  atteinte  portée  au  système  métrique,  et  de  plus  une 
erreur,  d'essayer  par  là  à  en  favoriser  l'adoption.  En  conservant  d'an- 
ciennes dénominations  pour  de  nouveaux  poids  et  de  nouvelles  mesures, 
n'était-ce. point  donner  en  quelque  sorte  gain  de  cause  à  la  répugnance  du 
public  à  quitter  d'anciennes  habitudes,  et  apporter  tout  d'abord  dans  les 
relations  usuelles  une  confusion  qui  ne  pouvait  manquer  de  soulever 
l'opinion,  déjà  mal  disposée  contre  l'œuvre  entière  que  l'on  essayait  d'in- 
troduire par  ce  moyen?. .. 

»  Les  obstacles  que  l'on  a  rencontrés  dans  son  établissement  provenaient 
d'un  esprit  de  routine,  qu'une  volonté  ferme  de  la  part  de  l'administration 
devait  surmonter  avec  l'aide  du  temps  ;  et,  au  contraire,  c'est  devant  des 
préjugés  qu'il  fallait  déraciner,  en  les  attaquant  franchement,  que  le  Gou- 
vernement recula  en  181 2,  en  croyant  tout  concilier  par  le  décret  du  12  fé- 
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vrier  de  cette  année,  qui  a  eu  des  conséquences  fatales  pour  l'adoption 
complète  et  déânitive  du  nouveau  système. . . . 

»...  Loin  donc  de  conduire  au  but  que  Ton  se  proposait,  de  faire  jouir 
le  pays  d'un  système  unique  de  poids  et  mesures,  Tintroduction  des  mesures 
usuelles  n'a  fait  qu'en  augmenter  le  nombre,  et,  sans  rencontrer  plus  de 
faveur  pour  elles-mêmes,  qu'accroître  les  préventions  qui  existaient  dans 
l'opinion  publique  contre  toute  innovation  de  ce  genre. 

»...  L'on  peut  s'étonner  qu'un  pouvoir  aussi  énergique  que  celui  qui 
surgit  en  Tan  VIII  de  nos  troubles  révolutionnaires,  et  qui  a  relevé  la  société 
de  ses  ruines  en  la  dotant  des  plus  belles  institutions,  n*ait  pas  compris, 
à  une  époque  où  tout  lui  était  facile,  la  tfiche  qui  lui  était  légère,  de 
consolider  l'établissement  d'un  système  de  mesures  qui  aurait  dû  avoir 
toutes  ses  sympathies.  Ce  qui  n'a  pas  été  accompli  alors,  le  Gouvernement 
vous  propose  de  le  faire  aujourd'hui  avec  des  chances  de  succès  de  plus; 
car  le  temps  a  marché,  et  l'empire  lent,  mais  irrésistible,  de  la  raison,  finit 
toujours  par  l'emporter » 

• 

Pour  imposer  Temploi  exclusif  des  dénominations  systéma- 
tiques, partout  oîi  la  loi  peut  étendre  son  action,  la  Commission 
mentionna  dans  l'article  4  les  registres  de  commerce  et  autres 
écritures  privées,  et  présenta  à  la  Chambre  des  Pairs  le  projet 
donné  à  la  colonne  IV  du  Tableau  ci-après.,  pages  222-225. 

La  discussion  (à  laquelle  prirent  part,  avec  le  rapporteur  et 
le  ministre,  le  comte  de  Bastard,  le  baron  de  Morogues,  le  baron 
Mounier,  le  baron  Thénard,  Villemain  et  enfin  Vincent,  com- 
^  missaire  du  Roi)  eut  lieu  le  16  juin  iSSy. 

D'abord  le  baron  de  Morogues  proposa,  pour  atteindre  dans 
sa  source  même  l'usage  des  anciennes  mesures  pour  les  liquides 
(comme  le  muid,  la  feuillette,  le  poinçon, ...  pour  les  vins),  d'em- 
pêcher la  fabrication  de  vaisseaux  dont  la  contenance  ne  serait 
pas  en  rapport  exact  avec  les  mesures  métriques. 


J 
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«  Je  crois,  dit-il,  que  c'est  l'omission  de  cette  prescription  qui,  jusqu'à 
ce  jour,  a  le  plus  nui  à  l'adoption  du  système  des  poids  et  mesures  voulu 
par  la  loi,  et  que,  sans  cet  article  additionnel,  la  loi  restera  long-tems 
inappliquée  et  même  inappliquable. 

8  On  vendra  vingt  feuillettes  ou  vingt  poinçons  de  vin,  dix  cordes  de  bois, 
cinquante  ou  cent  falourdes;  et  dans  la  ville  voisine,  quand  on  connaîtra 
le  prix  de  ces  ventes,  on  ne  connaîtra  réellement  ni  les  quantités  vendues, 
ni  les  valeurs  véritables,  comparativement  à  ces  mêmes  objets  préparés 
selon  le  système  métrique.  C'est  donc  cette  préparation  qu'il  est  indispen- 
sable de  prescrire  préliminairement  à  la  vente,  pour  que  l'usage  des  poids 
et  mesures  métriques  soit  réellement  admis  dans  le  commerce  et  dans  les 
usages  de  la  vie. 

9  Je  livre  ces  réflexions  au  savant  rapporteur  de  la  Commission,  dont 
l'illustre  père  a  si  grandement  contribué  à  l'établissement  du  système  mé- 
trique, et  j'ose  espérer  qu'il  en  reconnaîtra  l'importance.  » 

Mais  il  ne  fut  pas  tenu  compte  de  ces  observations,  dont  la 
suite  a  cependant  montré  la  justesse,  puisque  T usage  de  ces 
mesures  mal  définies  s'est  perpétué  jusqu'à  nous  et  ne  paraît  pas 
près  de  cesser. 

Ensuite  le  baron  Mounier,  attaquant  surtout  l'article  4  de  la 
Commission  (p.  223-225,  col.  IV),  plaida  chaudement,  et  parfois 
avec  esprit,  la  cause  des  anciennes  dénominations  :  il  demandait 
qu'on  pût,  à  titre  de  renseignement,  de  moyen  de  concordance, 
de  terme  de  comparaison,  mentionner  les  anciennes  mesures  à 
côté  des  mesures  décimales^  reconnues  seules  légales.  D'ailleurs, 
il  soutenait  cette  idée  étroite  qu'au  lieu  de  créer  de  toutes  pièces 
un  nouveau  système,  il  eût  été  plus  pratique  de  généraliser  les 
anciennes  mesures  les  plus  répandues,  par  exemple  celles  dites 
royales, 

«  Je  reconnais,  dit-il  en  parlant  du  système  métrique,  que  ce  système 
étant  établi,  il  faut  s'y  conformer  et  chercher  à  le  faire  prévaloir;  mais. 
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cependant,  il  ne  faut  pas  trop  se  préoccuper  de  l'idée  d'arriver  sans  délai  à 
la  rigoureuse  application  de  ses  conséquences  scientifiques:  il' faut  passer 
beaucoup  de  choses  à  la  dureté  des  esprits;  il  faut  prendre  les  hommes 
comme  ils  sont.  Jusqu'à  présent,  nous  n'avons  pas  cru  nécessaire  de  dé- 
fendre de  dire  que  le  Soleil  se  lève  et  qu'il  se  couche,  et  cependant  il  est 
reconnu  que  c'est  devant  la  Science  une  énorme  hérésie.  {On  rit,) 

»  De  même  ici  vous  êtes  obligés  à  des  concessions  qui  sont  nécessaires, 
pour  éviter  d'arriver  à  des  résultats  qui  ne  seraient  pas  en  balance  avec  les 
avantages  que  vous  pourriez  vous  en  procurer.  Il  y  a  eu  une  loi  qui  avait 
ordonné  que  le  jour  serait  divisé  en  dix  heures,  l'heure  en  dix  minutes; 
c'était  parfaitement  en  rapport  avec  le  système  décimal;  mais  on  n'a  pas 
tardé  à  reconnaître  que  cette  extension  du  système  décimal  ne  porterait 
aucun  bienfait  réel.  Avec  le  cadran  duodécimal,  nous  savons  fort  bien 
quelles  sont  les  heures  de  nos  séances,  quoique  nous  n'y  soyons  pas  fort 
exacts;  croyez -vous  que  nous  serions  plus  ponctuels  si  le  cadran  décimal 
eût  prévalu?  (On  rit,)  La  loi  qui  avait  ordonné  la  division  décimale  du 
cadran  a  été  bientôt  révoquée. 

»  J'ai  vu  des  globes  géographiques  divisés  en  quatre  cents  degrés.  L'uq 
de  ces  globes  fut  apporté  à  l'Empereur;  cette  division  nouvelle  ne  lui 
agréa  nullement.  Il  est  fatigant,  comme  il  le  disait  lui-môme,  d'être  tous 
les  jours  remis  à  l'école,  et  il  demanda  qu'on  lui  rendît  les  globes  dont  il 
s'était  toujours  servi:  «i  Celui-là,  disait-il,  brouille  toutes  mes  notions. b 

t>  On  dirait  qu'il  y  a  quelque  chose  tenant  aux  premières  dispositions  ou 
à  l'instinct  inné  de  l'homme,  qui  l'ait  porté  à  se  prendre  lui-même,  en  tout 
pays,  comme  type  de  toutes  les  mesures.  C'est  qu'il  a  toujours  cette  me- 
sure avec  lui  à  sa  portée.  Vous  trouvez  chez  tous  les  peuples,  dans  tous  les 
tems,  une  mesure  qui  correspond  à  la  taille  de  l'homme,  un  pied,  un 
pouce,  un  doigt,  parce  que  c'est  une  approximation  qui  lui  sert  pour  tous 

« 

les  usages  habituels  de  la  vie. 

»  Permettez-moi  de  vous  rapporter  une  réponse  récente  d'un  des  hommes 
les  plus  habiles,  dont  le  nom  fait  autorité,  de  M.  Beautemps-Beaupré,doni 
les  travaux  ont  eu  pour  résultat  de  conserver  la  vie  à  tant  de  navigateurs. 
Je  veux  parler  de  ses  belles  cartes  hydrographiques.  On  lui  demandait 
pourquoi  les  sondages  n'étaient  pas  marqués  en  mètres.  Il  répondit  :  a  Si  je 
n  mettais  des  mètres,  je  ferais  échouer  tous  nos  chasse-marées,  tous  nos 
»  caboteurs,  u  Condamnerez-vous  M.  Beautemps-Beaupré  à  l'amende,  parce 
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qu'il  aura  indiqué  ces  mesures  en  brasses,  c'est-à-dire  dans  les  termes  les 
plus  facilement  compris  de  ceux  à  qui  sont  plus  spécialement  consacrés  ses 
trayaux,  termes  qu'ils  ont  appris  de  leurs  pères?  Je  ne  vois  pas  de  mal 
que  là  où  la  chose  est  si  évidemment  utile,  on  puisse  à  côté  du  mètre  pla- 
cer la  mesure  que  chaque  marin  porte  avec  lui,  cette  brasse  qui  lui  sert  à 
é?aluer  la  longueur  de  ces  cordages  toutes  les  fois  qu'il  les  replie 

B  Dans  notre  système,  la  loi  est  parfaitement  conséquente;  elle  dit  que 
l'acte  ne  peut  stipuler  que  des  mesures  nouvelles;  mais  on  mettra  entre 
parenthèses  tant  d'arpens,  tant  de  boisseaux,  etc.  Celui  qui  a  le  malheur 
d'être  né  avant  le  système  métrique  (on  nf),  saura  ainsi  ce  qu'il  a  à  vendre 
ou  à  acheter;  la  loi  sera  satisfaite,  car  tout  sera  exprimé  en  mesures 
légales;  mais  on  pourra  corriger  une  transformation  mal  faite.  L'erreur 
dans  les  transformations  n*est  pas  rare;  on  écrit  vite,  on  place  mal  la  vir^ 
gule.  Plusieurs  personnes  ont  pu  remarquer  que,  par  suite  du  déplacement 
de  la  virgule,  leurs  passeports  leur  donnaient  cinquante  pieds  de  hauteur. 
(On  rit) 

•  C'est  contre  ces  erreurs  que  nous  demandons  un  moyen  d'appel,  de 
rectification.  La  Cour  de  cassation  l'a  reconnu. ...  ('}  w 

Le  marquis  de  Laplace  répondit,  avec  raison,  que  le  rejet  ou. 
Tatténuation  de  l'article  4  équivaudrait  simplement  au  rejet  de 
la  loi.  Mais  il  fut  appuyé  assez  mollement  par  le  Commissaire 
du  Roi. 

a  M.  LE  Commissaire  du  Roi.  —  ...  Q.uant  aux  traductions,  elles  ont  été 
défendues,  on  n*a  pas  voulu  qu'elles  eussent  lieu  dans  les  actes 

»  Au  surplus,  quand  le  Gouvernement  a  proposé  cette  loi,  qui  lui  était 
iostamment  demandée,  son  but  était  de  renverser  le  décret  de  181 2,  qui, 
au  Heu  de  deux  poids,  en  établissait  trois,  et  même  davantage;  car  on  avait 
cru  rapprocher  du  poids  du  marc  le  demi-kilogramme,  et  on  ne  s'était  pas 
aperçu  que  dans  tout  le  Midi  il  y  a  un  poids  de  marc  qui  diffère  de  celui 
de  Paris  de  20  à  25  pour  100,  et  qui,  par  conséquent,  ne  se  trouve  avoir 
aucun  rapport  avec  la  livre  métrique. 

('j  yoir  p.  206. 
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0  Dès  que  vous  avez  adopté  le  premier  article,  le  Gouvernement  a  pour 
ainsi  dire  rempli  la  tâche  qu'il  s'était  imposée.  » 

Villemain,  qui  trouvait  la  rédaction  défectueuse,  se  montra 
plus  qu'indulgent  pour  le  décret  de  i8i  2  : 

n  Quant  à  Tuniformité,  dit-il,  j'avoue  que  je  la  trouve  excellente;  mais 
je  pense  qu'elle  doit  être  obtenue  par  une  sorte  d'assentiment  et  de  coopé- 
ration volontaire  de  tous  les  intéressés.  Quand  on  veut  hâter  la  réalisation 
de  l'uniformité,  on  tombe  dans  des  mesures  qui  ont  un  caractère  de  coac- 
tion  trop  marqué;  c'est  pourquoi  le  décret  de  181 2,  que  tout  à  l'heure  on 
vient  de  critiquer,  me  semble  un  acte  très  sage,  parce  qu'il  était  un  acte 
de  transition. 

»  Maintenant,  l'époque  de  sortir  complètement  de  ce  décret  est-elle  arri- 
vée? On  peut  en  douter,  quand  on  voit  à  quelles  mesures  d'amende,  de 
coaction,  impératives  et  absolues,  sans  aucune  excuse  d'erreur  innocente  de 
la  part  des  individus,  la  loi  est  obligée  de  recourir.  » 

Comme  le  baron  Mounier  trouvait  aussi  que  le  délai  d'appli- 
cation était  trop  court,  il  lui  fut  ainsi  répondu  sur  ce  point  : 

«  M.  LE  COMTE  DE  Bastard.  —  Je  ne  partage  pas  l'opinion  de  M.  le  baron 
Mounier....  Je  dirai  que  le  délai  me  paraît  assez  long;  il  y  a  quarante  ans 
que  l'on  s'occupe  de  l'emploi  de  ces  mesures.  Les  dénominations  sont  par- 
faitement connues,  il  est  très  facile,  dès  aujourd'hui,  de  forcer  à  remploi 
de  ces  mesures.  Cependant  la  loi  donne  encore  deux  ans  de  plus,  pendant 
lesquels  on  ne  les  emploiera  pas;  je  dis  qu'on  ne  les  emploiera  pas,  car 
vous  donneriez  un  délai  de  quatre,  de  dix  ans,  que  l'on  arriverait  toujours 
au  dernier  moment  sans  les  employer.  Il  n'y  a  aucune  raison,  après  qua- 
rante ans  d'usage  de  ces  mesures,  de  prolonger  le  délai  pendant  lequel,  par 
tolérance,  on  ne  fera  pas  usage  des  dénominations  nouvelles....  » 

Mais  c'est  surtout  le  baron  Thénard  qui  défendit  énergique- 
ment-  les  moyens  propres  à  répandre  rapidement  l'usage  du 
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système  métrique;  il  assure  même  que  son  emploi  a  déjà  pénétré 
assez  profondément  dans  les  habitudes  populaires. 

a  M.  LE  BARON  Thénard.  —  Ëst-cc  que  tous  les  jours  on  ne  me  sert  pas 
au  litre,  à  l'hectolitre,  au  décalitre  ?  Les  ouvriers  eux-mêmes,  quand  ils 
vont  terrasser,  ne  se  servent  plus  de  la  toise.  {Légère  réclamation.)  Non, 
Messieurs,  ils  se  servent  du  mètre,  et  j'ai  encore  sous  les  yeux  des  ouvrages 
qui  en  font  foi  :  ces  ouvrages  ont  été  faits  par  des  ouvriers.  Est-ce  que  le 
kilogramme  n'est  pas  employé  tous  les  jours,  le  quintal  métrique,  le  sys- 
tème décimal  enfin?  L*hectare,  ledécastère,  le  double  décastère,  ne  sont-ils 
pas  employés  partout  ?  Le  système  décimal  a  pénétré  dans  les  esprits.  Eh 
bien!  maintenant,  voulez-vous  la  loi;  ou  ne  la  voulez- vous  pas?  Voilà  la 
question,  et  déjà  elle  a  été  posée  ainsi.  Voulez-vous  que  cette  loi  ne  s'exé- 
cute que  dans  l'espace  d'un  siècle,  ou  bien  dans  quelques  années.^  Mes- 
sieurs, cela  dépend  de  vous,  adoptez-la,  adoptez-la  franchement,  et  vous  en 
serez  convaincus.  (Marques  d'adhésion.) 

B  Notre  honorable  collègue  M.  de  Bastard  a  répondu  à  cette  partie  de 
l'objection  de  M.  Mounier  :  Quand  un  citoyen  qui  saura  à  peine  lire  et 
écrire,  et  j'espère,  grâce  à  notre  excellente  loi  sur  l'instruction  primaire, 
que  tout  le  monde  le  saura  bientôt  en  France  [nouvelle  adhésion)^  quand 
ce  citoyen  aura  une  boisselée  ou  une  setterée  de  terre  à  vendre,  est-ce 
qu'avant  de  faire  sa  vente,  il  ne  s'occupera  pas  de  savoir  ce  que  sa  bois- 
selée ou  sa  setterée  font  en  nouvelles  mesures?  Eh!  Messieurs,  pour  en 
douter,  il  faudrait  ne  pas  connaître  l'intérêt  particulier;  ne  craignes  pas  de 
méprises  là  où  Pintérét  particulier  est  engagé. 

»  Ainsi,  cette  objection  est  tout  à  fait  nulle  pour  moi  ;  je  ne  crains  pas 
que  le  cas  se  présente.  Je  suis,  au  contraire,  convaincu  que  quand  un  citoyen 
aura  quelques  denrées  à  vendre  et  qu'il  ne  pourra  les  vendre  qu'aux  poids 
nouveaux,  qu'aux  mesures  nouvelles,  bientôt  il  saura,  s'il  ne  le  sait  pas 
déjà,  ce  que  c'est  que  le  litre,  l'hectolitre  et  le  kilogramme.  C'est  le  seul 
moyenne  réussir,  tandis  que  je  maintiens,  et  je  m'en  rapporte  à  cet  égard 
à  votre  propre  expérience  et  à  l'habitude,  s*il  est  permis  à  ce  citoyen  de 
vivre  dans  sa  routine,  de  ne  pas  sortir  de  son  ornière,  il  y  restera  toujours. 
Mais  si  son  intérêt  est  en  jeu,  si  pour  vendre  sa  denrée  il  faut  qu'il  sache 
ce  que  c'est  que  le  litre  et  l'hectolitre,  il  le  saura.  Messieurs,  et  il  le  saura 
très  bien. 

o  Ainsi  la  question  n'est  que  là,  je  le  déclare;  la  loi  est  dans  l'article 4....  » 
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Finalement  le  projet  fut  renvoyé  à  la  Commission,  qui  en 
présenta  un  nouveau  (p.  223-225,  col.  IV),  appuyé  par  un  second 
Rapport  de  Laplace  ;  et  une  nouvelle  discussion  (  *  )  eut  lieu  devant 
la  Chambre  des  Pairs  le  22  juin  iSSy. 

Cette  fois  encore  le  baron  Mounier  demanda  que  les  dénomi- 
nations anciennes  fussent  tolérées  «  à  titre  de  renseignement  et 
comme  moyen  de  concordance  »;  cet  amendement  fut  vigoureu- 
sement combattu  par  le  Ministre  des  Travaux  publics,  Martin 
(du  Nord). 

a  Vous  êtes  placés,  en  effet,  dit  le  Ministre,  dans  cette  position  :  le  prin- 
cipe de  la  loi  a  été  voté.  Eh  bien!  pour  arriver  à  son  exécution,  il  faut, 
dans  la  loi,  non  pas  des  conseils  (car  il  n*y  aurait  que  des  conseils  si 
Tamendement  de  M.  le  baron  Mounier  était  adopté),  il  faut  des  ordres.  On 
ne  fait  pas  des  lois  pour  donner  des  conseils.  » 

Pour  appuyer  le  projet  de  la  Commission,  Thénard  montre 
de  nouveau  que  les  dénominations  métriques  sont  déjà  bien 
connues.  ^ 

«  Les  nouvelles  mesures,  dit-il,  se  sont  même  introduites  au  cabaret,  et 
le  décret  de  181 2  n'a  pu  les  en  expulser.  On  dira  peut-être  que  c'est  parce 
qu*originairement  le  litre  était  un  peu  plus  grand  que  la  pinte  :  je  laisse  à 
de  plus  habiles  que  moi  le  soin  d'approfondir  ce  mystère;  mais  enfin  ce 
qu*il  y  a  de  certain,  c'est  que  le  vin  se  demande  et  se  sert  au  litre  comptoir, 
comme  autrefois  à  la  pinte,  à  la  chopine.... 

»  ;..  Aussi,  est-on  obligé,  pour  justifier  la  proposition,  de  dire  qu*il  faut 
pardonner  aux  habitudes,  à  la  routine,  à  la  dureté  des  tems,  à  Tentêtement. 
Mais,  Messieurs,  il  y  a  quarante  ans  que  nous  leur  pardonnons  :  Tépreuve 
est  longue;  il  y  a  quarante  ans  que  cette  routine,  que  cet  entêtement  ont 
commencé  ;  et,  si  je  ne  me  trompe,  ceux  qui  en  sont  possédés  voudraient 

(^)  Moniteur  Universel  du  23  juin  iSSy,  p.   1638. 
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qu'on  leur  pardonnât  toute  leur  vie,  et  qu'on  étendît  le  pardon  même  à 
leur  postérité. 

D  Vous  allez  donc  décider  si  le  système  métrique,  œuvre  de  génie,  si 
glorieux  pour  le  pays  qui  l'a  conçu,  si  éminemment  utile,  sera  donné  par 
vous  à  la  génération  actuelle,  ou  si  vous  laisserez  à  vos  successeurs  l'hon- 
neur d'en  doter  la  France » 

Vainement  le  baron  Mounier  appuie  encore  son  amendement  : 
il  est  repoussé. 

• 

A  son  tour,  le  baron  de  Morogues  vient  soutenir  pour  la 
seconde  fois  la  nécessité  de  donner  aux  contenants^  fûts  et  autres, 
des  dimensions  '  en  rapport  avec  les  mesures  métriques  :  son 
amendement  fut  également  repoussé,  et  la  nouvelle  rédaction  de 
la  Commission  fut  votée  par  65  voix  contre  21 . 

Deux  jours  après,  le  24  juin,  le  texte  voté  par  les  Pairs,  et 
appuyé  d'un  troisième  exposé  du  Gouvernement,  fut  apporté  à 
la  Chambre  des  Députés  et  renvoyé  à  la  première  Commission 
qui  l'accepta  sans  modification;  Mathieu  fut  encore  chargé  du 
Rapport,  qui  porte  la  date  du  24. 

La  nouvelle  discussion,  qui  fut  très  brève,  eut  lieu  le  27  :  Ja 
Chambre  n'étant  pas  en  nombre,  le  vote  fut  remis  au  commen- 
cement de  la  séance  du  28  :  le  projet  fut  alors  adopté,  sans 
changement,  par  224  voix  contre  9,  et  il  est  devenu  la  loi  du 
4  juillet  1837,  donnée  à  la  colonne  V  du  Tableau  suivant  : 
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Chapitre  XXÏI. 


TABLEAU  COMPARE  DES  PROJETS  SUCCESSIFS 


I. 


PROJET   PRESENTE 
PAR  LE 

GOUVERNEMENT 

A  LA 

CHAMBRE  DES  DÉPUTES, 
LE  28  FÉVRIER  iSSy. 


Article  i".  —  A  compter  du 
I*'  janvier  1840,  les  modincations 
apportées  par  le  décret  du  12  fé- 
vrier 181 2  à  la  loi  du  19  frimaire 
an  VIII, concernant  lesystème mé- 
trique des  poids  et  mesures,  seront 
et  demeureront  abrogées.  En  con- 
séquence, l'usage  des  instruments 
de  pesage  et  de  mesurage  confec- 
tionnés en  exécution  des  art.  2  et 
3  du  décret  précité  sera  interdit, 
à  compter  de  ladite  époque,  sous 
les  peines  portées  par  l'art.  479  du 
Code  pénal. 


Art.  2  —  a  répoaue  sus-indi- 
quée,  les  poids  médicinaux  de- 
vront être  ramenés  au  système 
métrique. 


II. 

PROJET  AMENDÉ 
PAR   LA 

COMMISSION 
DE  LA 
CHAMBRE  DES  DÉPUTÉS. 


Article  i".  —  Comme 
dans  la  loi,  col.  V. 


Art.  2,  —  Comme  dans 
la  loi,  col.  V. 


Art.  3.  —  A  partir  du 
I"  janvier  1840,  toutes 
mesures  autres  que  les 
mesures  établies  par  les 
lois  des  18  germinal  an  III 
et....  Le  reste  comme  dans 
la  loi,  col.  V 


III. 

PROJET  VOTÉ  (une  I**  FOIS) 
PAR  LA 

CHAMBRE 

DES 

DÉPUTÉS, 

LE    20    MAI    1837 
ET    PRÉSENTÉ     PAR    LE 

GOUVERNEMENT 

A    LA  CHAMBRE  DES  PAIRS. 


Article  i'"^.  —  Comme 
au  projet  col.  II,  c^est- 
à-dire  comme  dans  la  loi, 
coL  K. 


Art.  2.  —  Comme  au  pro- 
jet, coL  II  y  c'est-à-dire 
comme  dans  la  loi,  col.  V, 


Art.  3.  —  A  partir  du 
I"  janvier  1840,  tous  poids 
et  mesures  autres  que  les 
poids  et  mesures  établis 
par  les  lois  des  18 germinal 
an  III et  19  frimaire  an  VIII, 
constitutives  du  système 
métrique  décimal,  seront 

CONSIDÉRÉS      COMME     FAUX, 

et  interdits  sous  les  peines 
portées  par  Tart.  479  du 
Code  pénal. 
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(iUI  ONT  ABOUTI  A  LA  LOI  DU  4  JUILLET  iSS-j. 


IV. 

!*'  PROJET  AMENDÉ  PAR  LA 

COMMISSION 

<  DE  LA 

;  CHAMBRE  DES  PAIRS, 

ET  QUI    FUT   RENVOYÉ 

PAR   CELLE-CI 
i  LA  MÊME  COMMISSION. 


;    .Vbticle   I*'.  —  Comme 
\  au  projet,  col.  Ill,  c'est- 
à-dire  comme  dans  la  loi, 
coL  V. 


Xrt.  2.  —  Comme  au 
projet,  col.  m,  c'est'à- 
^ire  comme  dans  la  loi, 

col  V. 


!    Aat.  3.  —  Comme  dans 
,  le  projet,  col.  IIL 


V. 


2"*   PROJET    DE    LA 

COMMISSION  DE  LA  CHAMBRE  DES  PAIRS, 

VOTÉ   DÉFINITIVEMENT  PAR  LES  DEUX   CHAMBRES 
ET     QUI     EST      DEVENU     LA     LOI     DU     4     JUILLET     iSSy, 


Article  i*'.  —  Le  décret  du  12  février  18 12,  concernant 
les  poids   et  mesures,  est  et  demeure  abrogé. 


Art.  2. —  Néanmoins,  l'usage  des  instrumens  de  pesage  et 
de  mesurage  confectionnés  en  ext:cution  des  articles  2  et  3 
du  décret  précité,  sera  permis  jusqu'au  i*'  janvier  1840. 


Art.  3.  —  A  partir  du  i"  janvier  1840,  tous  poids  et  me- 
sures autres  que  les  poids  et  mesures  établis  par  les  lois  des 
18  germinal  an  III  et  19  frimaire  an  VIII,  constitutives^  du 
système  métrique  décimai,  seront  interdits  sous  les  peines 
portées  par  l'article  47g  du  Code  pénal. 

Art.  4.  —  Ceux  qui  auront  des  poids  et  mesures  autres 
que  les  poids  et  mesures  ci-dessus  reconnus,  dans  leurs  ma- 
gasins, boutiques,  ateliers  ou  maisons  de  commerce,  ou  dans 
les  halles,  foires  ou  marchés,  seront  punis,  comme  ceux  qui 
les  emploient, conformément  à  l'article  47g  du  Code  pénal. 
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Chapitre  XXII. 


TABLEAU  COMPARÉ  DES  PROJETS  SUCCESSIFS  QUI  ONT 


I. 

PROJET   PRÉSENTÉ 
PAR    LE 

GOUVERNEMENT 

A  LA 

CHAMBRE  DES  DEPUTES, 

LE  28  FÉVRIER  iSSy. 


Art.  3.  —  Toutes  dénomina- 
tions de  poids  et  mesures  autres 
que  celles  établies  par  la  loi  du 
18  germinal  an  III,  sont  inter- 
dites dans  les  actes  publics,  ainsi 
que  dans  les  aftiches  et  les  an- 
nonces. 

Les  officiers  publics  contre- 
venants seront  passibles  d'une 
amende  de  20  francs,  qui  sera 
recouvrée  sur  contrainte,  comme 
en  matière  d'enregistrement. 


Art.  4.  —  Comme  Car  t.  7  dans 
la  loi,  col.  V,  excepté  le  dernier 
alinéa,  ainsi  conçu  : 

a  Les  vérificateurs,  dans  le  mois 
de  la  promulgation  de  la  présente 
loi,  prêteront  serment  devant  le 
tribunal  d'arrondissement.  > 


II. 


•     PROJET   AMENDÉ 
PAR    LA 

COMMISSION 

DE  LA 
CHAMBRE  DES  DÉPUTÉS. 


Art.  4.  —  Toutes  les 
dénominations  de  poids 
et    mesures    autres    que 

celles     PORTÉES      dans     LE 

Tableau  annexé  a  la  pré- 
sente LOI  et  établies  par 
la  loi  du  18  germinal 
an  III....  Le  reste  comme 
à  Vart.  3  du  projet,  col.  I. 


.  Art.  5.— Comme /'ar/.  4 
du  projet j  col.  I. 


Art.  6.  —  Une  ordon- 
nance royale  réglera  la 
manière  dont  s'effectuera 
la  vérification  périodique 
des  poids  et  mesures. 


III. 

PROJET  VOTÉ  (une  I'*  FOIS 
PAR   LA 

CHAMBRE 

;     DES     , 

DEPUTES, 

LE    20    MAI    1837, 
ET     PRÉSENTÉ     PAR     LE 

GOUVERNEMENT 

A  LA   CHAMBRE  DES   PAIRS. 


Art.  4.  —  Toutes  déno- 
minations de  poids  et  me- 
sures autres  que  celles  por- 
tées dans  le  Tableau  annexé  ; 
à  la  présente  loi,  et  établies 
par  la  loi  du  18  germinal 
an  III,  sont  interdites  dans 
les  actes  publics,  dans  les 

ACTES     sous      SEING     PRIVE, 

ainsi  quedans  lesannonces. 

Les  officiers  publics  con- 
trevenants seront  passibles 
d*une  amende  de  20  francs  > 
qui    sera    recouvrée    par  ' 
contrainte,  comme  en  ma- 
tière d'enregistrement. 

l'amende  sera  de 
10  francs  pour  les  autres 
contrevenants . 


Art.  5.  — Comme  Vart.b 
du  projet  de  la  coL  IL 


Art.  6.  —  Comme  Vart.  6 
du  projet  de  la  col,  IL 
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ABOUTI   A  LA    LOI   DU  4  JUILLET    1837  {Suite  et  fin). 


IV. 

r»  PROJET  AMENDÉ  PAR  LA 

COMMISSION 

DE  LA 

CHAMBRE  DES  PAIRS, 

ET  QUI  FUT    RENVOYÉ 

PAR  CELLE-CI 

A   LA   MÊME    COMMISSION 


Art.  4.  —  A  COMPTER 

HELA  MÊME  ÉPOQUE,tOUteS 

I  iiéDominations  autres  que 
,  cellts..."  {comme  dans 
,  la  loi,  col.  V)  sont  inter- 
dites dans  les  actes  pu- 
b.ics,  dans  les  actes  sous 
i  seing  privé,  dans  les  re- 

1  GiSTRES    DE    COMMERCE  ET 
AUTRES      ÉCRITURES     PRI- 

^EKs,  ainsi  que  dans  les 

'  aâiches  et  les  annonces. 

Les  officiers  publics... 

I  [comme auprojetjCoUIJ) 


-\iT.  5.  —  Comme  au 
projet,  coi,  IJI. 


Art.  6.  —  Comme  au 
rrojet,  coL  lU. 


V. 


2'"'    PROJET   DE    LA 

COMMISSION  DE  LA  CHAMBRE  DES  PAIRS, 

VOTÉ  DÉFINITIVEMENT  PAR  LES  DEUX  CHAMBRES 
ET  QUI  EST  DEVENU  LA  LOI  DU  4  JUILLET   iSSy. 


Art.  5.  —  A  compter  de  la  même  époque,  toutes  les  déno- 
minations de  poids  et  mesures  autres  que  celles  portées  dans 
le  Tableau  annexé  à  la  présente  loi,  et  établies  par  la  loi  du 
18  germinal  an  III,  sont  interdites  dans  les  actes  publics, 
ainsi  que  dans  les  affiches  et  les  annonces. 

Elles  sont  également  interdites  dans  les  actes  sous  seing 
privé,  les  registres  de  commerce  et  autres  écritures  privées 
produits  en  justice. 

Les  ofdciers  publics  contrevenans  sont  passibles  d*une 
amende  de  vin^t  francs^  qui  sera  recouvrée  sur  contrainte, 
comme  en  matière  d'enregistrement. 

L'amende  sera  à^t  dix  francs  pour  les  autres  contrevenans; 
elle  sera  perçue  pour  chaque  acte  ou  écriture  sous  signature 
privée;  quant  aux  registres  de  commerce,  ils  ne  donneront 
lieu  qu'à  une  seule  amende  pour  chaque  contestation  dans 
laquelle  ils  seront  produits. 

Art.  6.  —  Il  est  défendu  aux  juges  et  arbitres  de  rendre 
aucun  jugement  ou  décision  en  faveur  des  particuliers  sur  des 
actes,  registres  ou  écrits,  dans  lesc^uels  les  dénominations  inter- 
dites par  Tarticle  précédent  auraient  été  insérées,  avant  que  les 
amendes  encourues,  aux  termes  dudit  article,  aient  été  payées. 

Art.  7.  —  Les  vérificateurs  des  poids  et  mesures  constatent 
les  contraventions  prévues  par  les  lois  et  règlemens  concer- 
nant le  système  métrique  des  poids  et  mesures. 

Ils  pourront  procéder  à  la  saisie  desinstrumens  de  pesage 
et  de  mesurage  dont  Tusage  est  interdit  par  lesdites  lois  et 
règlements. 

Leurs  procès-verbaux  feront  foi  en  justice  jusqu'à  preuve 
contraire. 

Les  vérificateurs  prêteront  serment  devant  le  tribunal  d'ar- 
rondissement. 

Art.  8.  —  Une  ordonnance  royale  réglera  la  manière  dont 
S'effectuera  la  vérification  des  poids  et  mesures. 


B. 
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En  conséquence,  les  mesures  usuelles  qui  se  trouvaient  dans 
les  bureaux  de  vérification  durent  être  remplacées  par  des  mesures 
métriques:  c'est  ce  qui  exigea  un  crédit  de  200000'^  accordé  par 
la  loi  du  37  mai  i  S38  :  le  Rapport  sur  cette  loi  fut  fait  encore  par 
Mathieu  à  la  Chambre  des  Députës(26  avril  i838)  et  par  le 
marquis  de  Laplaceà  la  Chambre  des  Pairs  [22  mai  i838). 


•  'il  "i 


CHAPITRE  XXIIL 


ORGANISATION  DE  LA  VERIFICATION.  —  REGLEMENTATION 

DE  LA  CONSTRUCTION  DES  POIDS  ET  MESURES. 

LE  BUREAU  DES  PROTOTYPES;  SON  TRANSFERT 

AU  CONSERVATOIRE. 


La  loi  du  4  juillet  1837  i^^rque  une  époque  capitale  dans 
l'histoire  de  la  propagation  du  Système  métrique  en  France;  car 
non  seulement  cette  loi  rendit  obligatoire  le  nouveau  système, 
préalablement  ramené  à  sa  pureté  première,  mais  encore  elle 
amena  :  i*"  Torganisation  définitive  de  la  vérification;  2°  la  régle- 
mentation de  tout  ce  qui  touche  à  la  construction  des  poids  et 
des  mesures. 


ORGANISATION   DE    LA   VERIFICATION   DES   POIDS   ET  MESURES. 


Après  avoir  créé  un  système  uniforme  de  poids  et  mesures,  il 
est  indispensable  d'établir  des  moyens  permettant  d'éliminer  les 
poids,  mesures  et  instruments  faux,  soit  qu'ils  aient  été  intro- 
duits par  la  fraude,  soit  qu'ils  aient  été  altérés  par  l'usage  : 
c*e$t  le  but  de  la  Vérification,  qui  suppose  entre  les  mains  de  celui 
qui  en  est  chargé  des  étalons  parfaits,  et  qui  est  bien  distincte  de 
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l'Inspection  :  celle-ci,  mesure  de  police  à  la  fois  préventive  et  ré- 
pressive, suppose  la  vérification. 

On  a  déjà  dit  sommairement  ce  qui  se  faisait  à  Paris  avant  la 
Révolution  (»). 

La  loi  du  16-24  ^^^^  ^79^  confiait  à  la  vigilance  et  à  l'auto- 
rité des  corps  municipaux  Tinspection  sur  la  fidélité  du  débit  des 
denrées  qui  se  vendent  au  poids,  à  l'aune  ou  à  la  mesure. 

L'article  17  de  la  loi  du  18  germinal  an  III  [voir  p.  69)  dé- 
cide qu'il  y  aura  dans  chaque  district  des  vérificateurs  chargés  de 
Tapposition  du  poinçon  de  garantie;  et  l'Agence  temporaire  était 
chargée  de  préparer  un  règlement  sur  le  nombre  et  les  fonctions 
de  ces  vérificateurs. 

La  loi  du  i*'  vendémiaire  an  IV  (23  septembre  1795)  porte 
que  dans  les  principales  communes  de  la  République  il  y  aura 
des  vérificateurs  chargés  d'apposer  le  poinçon  sur  les  mesures 
neuves;  quant  à  l'inspection  dans  les  boutiques,  magasins,  etc.. 
elle  la  confie  aux  municipalités  et  aux  administrations  chargées 
de  la  police. 

L'arrêté  consulaire  du  i3  brumaire  an  IX,  qui  rétablit  les  an- 
ciennes dénominations,  ordonne  la  distribution  de  mesures-ma- 
trices, et  charge  les  sous-préfets  de  leur  conservation. 

Puis  l'arrêté  du  29  prairial  an  IX,  relatif  à  la  vérification  des 
poids  et  mesures,  décide  : 

«  Article  premier.  —  Les  sous-préfcts  chargés  de  la  garde  des  étalons 
des  poids  et  mesures,  par  Tarticle  8  de  Tarrêtë  du  i3  brumaire  dernier. 


(')  roir  p.  4.  5.  —  L'édit  d'octobre  i337  renferme  des  détails  curieux   relativement  à 
la  vérification. 
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rempliront  les  fonctions  de  vérificateurs  des  poids  et  mesures,  ordonnées 
par  l'article  i3  de  la  loi  du  i*'  vendémiaire. 

»  Art.  5.  —  Chaque  sous-préfet  est  autorisé  à  prendre  un  employé  pour 
l'aider  dans  cette  vérification.  Le  traitement  de  cet  employé  sera  pris  sur 
la  rétribution  perçue  pour  la  vérification. 

Aht.  i5.  —  Il  sera  nommé  par  le  Ministre  de  l'Intérieur  vingt-cinq 
inspecteurs,  lesquels  seront  uniquement  chargés,  sous  l'autorité  des  préfets, 
de  surveiller  Texécution  du  présent  arrêté,  chacun  dans  quatre  départemens 
au  moins;  à  l'effet  de  quoi  ils  parcourront  tous  les  lieux  où  les  marchés 
exigent  un  emploi  journalier  des  poids  et  mesures....  » 

Mais  c  est  Pordonnance  royale  du  18  décembre  1825  qui  créa 
une  nouvelle  classe  de  fonctionnaires  portant  le  titre  de  vérifica- 
ieurs  :  elle  établit  un  vérificateur  par  arrondissement;  sa  nomi- 
nation est  faite  par  le  préfet;  il  doit  généralement  procéder  à  la 
vérification  sur  place,  au  domicile  même  des  commerçants. 

Uarticle  8  de  la  loi  du  4  juillet  1837  [voir  p.  225,  col.  V)  porte 
qu'une  ordonnance  royale  réglera  la  manière  dont  s'effectuera 
la  vérification  ;  c'est  ce  que  fit,  en  effet,  une  ordonnance  du 
17  avril  1839  (*),  dont  les  dispositions  sont  encore  presque  toutes 
en  vigueur;  elle  soumit  les  candidats  vérificateurs  à  un  examen 
spécial;  ils  sont  nommés  par  le  Ministre,  ils  doivent  prêter  ser- 
ment et  il  y  en  a  un  au  moins  par  arrondissement  ;  la  vérification 
se  fait  au  domicile  du  commerçant,  sauf  pour  les  mesures  neuves, 
qui  doivent  être  présentées  au  bureau  du  vérificateur.  Citons 
une  partie  de  l'article  6,  relatif  aux  étalons  confiés  au  vérificateur  : 


(*)  Cette  ordonnance,  commentée  par  une  circulaire  ministérielle  du  3o  août  xSSç, 
»rait  été  préparée  par  une  G>mmi8s{on  ainsi  composée  :  Thénabd,  général  de  Laplace, 
BI4THIEU,  Sayard,  Séguibr,  membres  de  Tlnstitut  ;  Laplagxk-Barris  et  Tardé,  avocats 
généraux  à  la  G>ur  de  Cassation;  S£nac,  chef  de  bureau. 
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«  Art.  6.  —  Chaque  bureau  de  vériâcation  sera  pourvu  de  rassorti- 
ment nécessaire  d'étalons,  vérifiés  et  poinçonnés  au  dépôt  des  prototypes 
établi  près  du  Ministère  des  Travaux  publics,  de  l'Agriculture  et  du  Com- 
merce; ces  étalons  devront  être  vérifiés  de  nouveau  au  même  dépôt  au  moins 
une  fois  en  dix  ans  (*)...  :  » 

Quant  à  l'inspection  proprement  dite,  cette  ordonnance  la 
confie  «  spécialement  à  la  vigilance  et  à  l'autorité  des  préfets, 
sous-préfets,  maires,  adjoints  et  commissaires  de  police  d. 

Un  décret  du  25  mars  i852  donna  aux  préfets  la  nomination 
des  vérificateurs;  mais  elle  fut  rendue  au  ministre  par  le  décret 
du  26  février  1878,  relatif  à  l'organisation  et  au  recrutement  du 
service  de  la  vérification.  D'après  ce  décret,  l'admission  dans  ce 
Service  en  qualité  d'adjoint  est  prononcée,  non  parles  préfets,  mais 
par  le  Ministre  de  l'Agriculture  et  du  Commerce,  et  à  la  suite  seu- 
lement d'un  concours  public.  Il  y  a  des  vérificateurs  en  chef 
chargés  du  contrôle  général,  et  cinq  classes  de  vérificateurs.    . 


RÉGLEMENTATION   DE   CE   QUI    CONCERNE   LA   CONSTRUCTION 
DES   POIDS,    MESURES   ET    INSTRUMENTS   DE    MESURAGE. 

Il  est  incontestablement  nécessaire  que  la  matière,  la  forme, 


(')  La  circulaire  ministérielle  du  3o  août  iSSq,  qui  commente  cette  ordonnance,  dicte 
aux  vérificateurs  les  prescriptions  suivantes  relativement  à  la  conservation  des  étalons  : 

«  Les  vérificateurs  doivent  considérer  les  étalons  des  mesures  et  des  poids  comme  de* 
choses  très  précieuses  et  en  quelque  sorte  sacrées,  dont  le  maniement  n'est  permis  qu'à 
eux  seuls,  et  qui  ne  doivent  jamais  être  déplacées.  Un  vérificateur  qui  se  permettrait  de 
confier  un  étalon,  soit  à  un  fabricant,  soit  à  tout  autre,  encourrait  la  peine  de  la  destitu- 
tion, sans  préjudice  des  autres  condamnations  auxquelles  l'exposerait  la  perte  ou  la  dété- 
rioration des  étalons.  » 

Indépendamment  de  ces  étalons^  qui  ne  quittent  pas  le  bureau,  les  vérificateurs  reçoiveni 
des  néeeuaireSf  facilement  transportables  et  contenant  tout  ce  qui  est  utile  à  leur  service 
de  vérification. 
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les  dimensions  relatives,  etc.,  des  poids  et  des  mesures  du  com- 
merce soient  invariablement  réglées  par  l'administration.  Il  y  a 
pouf  cela  deux  raisons  principales  :  d'abord  l'exactitude  des 
instruments  en  dépend;  et  en  second  lieu  cela  est  indispensable 
pour  pouvoir  donner  aux  vérificateurs  des  directions  certaines, 
excluant  tout  arbitraire. 

Aussi  la  loi  du  i8  germinal  an  III  [voir  art.  i5,  p.  69)  char- 
geait l'Agence  temporaire  de  déterminer  «  les  formes  des  diffé- 
rentes sortes  de  mesures,  ainsi  que  les  matières  dont  elles  devront 
être  faites  ».  C'est  ce  qui  fut  fait  dans  la  suite  par  voie  d'instruc- 
tions et  de  circulaires  (^}.  Mais  après  le  vote  de  la  loi  capitale  du 
4  Juillet  1837,  tout  cela  fut  réglé  par  une  ordonnance  royale  du 
16  juin  1839  (')»  commentée  dans  la  suite  par  une  circulaire  mi- 
nistérielle du  i5  septembre  suivant  (')  :  C'est  donc  alors  que 


iM  Cependant  un  arrêté  consulaire  du  7  floréal  an  VIII  (37  avril  1800)  autorise  les 
baUnciers  à  donner  aux  poids  telle  forme  que  voudront  adopter  ceux  qui  s'en  servent. 
Mais  on  n'usa  guère  de  cette  liberté,  qui  fut  l'occasion  de  quelques  fraudes  favorisées  par 
des  poids  vides,  trompant  l'acheteur  par  l'apparence  de  leur  volume. 

i'}  Cette  ordonnance  fut  préparée  aussi  par  la  Commission  qui  avait  préparé  celle  du 
17  avril  1839.  Foir  p.  229,  note.  Le  baron  Séguier  exposa  plus  tard  ses  idées,  relativement 
à  la  forme  des  poids,  dans  les  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  LXV, 
p.  482-484  (  16  septembre  1867). 

(')  Les  documents  relatifs  à  la  vérification  et  à  la  réglementation  des  poids  et  mesures 
se  irou vent  réunis  dans  le  Recueil  officiel  des  ordonnances  et  instructions  publiées  sur  ta 
fabrication  et  la  vérification  des  poids  et  mesures,  en  exécution  d\la  loi  du  A  Juillet  i837, 
I  vol.  in-8*  de  356  pages,  avec  un  atlas  de  14  planches.  Paris,  1839.  Ce  recueil,  publié 
par  le  Ministère  de  l'Agriculture  et  du  Commerce,  renferme  :  !«  la  loi  du  4  juillet  1837  ; 
a*  les  ordonnances  royales  du  7  avril  1839  (vérification)  et  du  16  ju.in  i839  (fabrication); 
3*  les  circulaires  ministérielles  du  3o  août  et  du  i3  septembre  1839,  explication  des  deux 
ordonnances  précédentes.  —  Une  autre  édition  de  ce  Recueil  a  été  publiée  en  i862yUnvol. 
ia-8  de  3oo  pages. 

On  trouve  aussi  beaucoup  de  documents  dans  l'Ouvrage  suivant  qui  nous  aurait  épargdé 
bien  des  i^herches  si  nous  l'avions  connu  plus  tôt  :  Code  des  poids  et  mesuresy  ou  Recueil 
complet  et  textuel  des  lois,  décrets,  ...  relatifs  à  l'établissement  du  Système  métrique,  à  la 
fabrication  et  à  la  vérification  des  Poids  et  Mesures,  par  MM.  Stouder  et  Gourichon. 
In-^,  646  pages,  Arras.  1826. 
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furent  fixées  définitivement  les  formes  des  poids  et  des  mesures 
que  tout  le  monde  connaît. 


LE  BUREAU  DES  PROTOTYPES. 
SON  TRANSFERT  AU  CONSERVATOIRE  DES  ARTS  ET  MÉTIERS. 

La  loi  du  i*'' vendémiaire  an  IV,  qui  substituait  le  mètre  à 
l'aune,  pour  Paris,  à  partir  du  i^'  nivôse  (22  décembre  lygS) 
place  (art.  21)  l'Agence  temporaire  sous  l'autorité  du  Ministre 
des  Travaux  publics. 

Mais,  quelque  temps  après,  lors  de  li  suppression  de  cette 
Agence  [voir  p.  73-74),  elle  fut  réunie  au  Ministère  de  Tinté- 
rieur  :  là  elle  donna  naissance  à  ce  qu'on  appela  plus  tard  le 
Bureau  des  poids  et  mesures,  le  Bureau  des  prototypes,  le 
Dépôt  des  prototypes.  Ce  Bureau  se  trouve  mentionné  notam- 
ment dans  l'arrêté  du  Directoire  du  27  pluviôse  an  VI,  dans  les 
ordonnances  royales  du  18  décembre  1825  et  du  17  avril  iSSq, 
et  il  était  chargé  de  vérifier  les  poids  et  mesures  envoyés  dans  les 
bureaux  de  vérification. 

Aussi  avait-il  reçu  des  étalons  en  platine  du  mètre  et  du  kilo- 
gramme à  peu  près  contemporains  de  ceux  des  Archives,  ainsi  qu€ 
d'autres  instruments  que  nous  trouvons  indiqués  d'une  manière 
très  sommaire  dans  l'exposé  des  motifs  du  Ministre  à  la  Chambre 
des  Pairs  (*),  lé  14  mai  i838,  lors  de  la  demande  d'un  crédit  de 
200000''  pour  remplacer  les  étalons  des  bureaux  de  vérifica- 
tion : 


(')   Moniteur  Universel^  année  l838,  p.    1248. 
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«  ...  Les  nouveaux  étalons  qui  seront  envoyés  dans  les  départements 
seront  établis  par  les  artistes  les  plus  habiles,  et  vérifiés  avec  le  plus  grand 
soin.  Sous  ce  rapport,  l'Administration  possède  depuis  longtemps  des 
moyens  de  vérification  qui  ne  laissent  rien  à  désirer.  En  effet,  le  Bureau  des 
prototypes,  créé  après  l'an  VIII  ('),  a  été  organisé  par  la  Commission  tem- 


(M  Nous  n'avons  pu  trouver  aucun  acte  relatif  à  la  création  de  ce  Bureau  des  prototypes. 
Un  Rapport  au  ministre  sur  la  situation  des  travaux  relatifs  à  l'établissement  des  nouvelles 
mesures  (i3  messidor  an  VIII  )  dit  que,  lors  de  la  suppression  de  TAgfence  temporaire,  «  le 
citojen  Benezech,  alors  ministre  de  rintérieur...  continua  aux  membres  de  l'Agence  leurs 
fonctions  aux  mêmes  personnes,  et  ils  formèrent  le  Bureau  consultatif  > . 

Voici  d'ailleurs  l'arrêté  du  Comité  d'instruction  publique  organisant  les  bureaux  de 
r.4gence  temporaire,  arrêté  que  nous  avons  trouvé  depuis  l'impression  de  notre  Cha- 
pitre VI  : 

c  ARRÊTÉ. 

s  Le  Comité  d'instruction  publique,  d'après  le  rapport  qui  lui  a  été  fait  le  35  du  présent 
Bois  par  l'Agence  temporaire  des  poids  et  mesures,  relativement  A  l'organisation  de  ses 
Bureaux,  arrête  ce  qui  suit  : 

•  Les  divers  objets  dont  l'Agence  temporaire  des  poids  et  mesures  est  chargée  seront  clas- 
sés en  trois  bureaux  sçavoir  : 

»  BUREAU  A.  —  Sciences  et  Arts. 

■  Comprenant  les  moyens  d'instruction,  la  construction  des  échelles  graphiques,  la  déter- 
mioation  de  la  forme  des  mesures,  le  jugement  des  inventions,  la  réception  des  ouvrages 
fabriqués,  les  relations  avec  les  Commissaires  chargés  des  opérations  géodcsiques,  la  rédac- 
tion de  l'ouvrage  contenant  les  Tables  de  rapport  entre  les  mesures  françaises  et  celles 
étrangères,  tout  ce  qui  concerne  le  projet  du  monument  destiné  à  la  conservation  de  l'étalon. 

,  »  BUREAU  B.  —  Commerce  et  Règlements. 

•  Qui  s'occupera  de  la  connoissance  des  besoins  et  des  ressources  relatives  aux  mesures 
(Uns  toute  la  République,  des  approvisionnements  et  demandes  de  matières  aux  adminis- 
trations, des  ateliers  et  de  l'emploi  des  ouvriers,  des  moyens  de  transport,  de  l'émission 
des  mesures,  du  travail  à  faire  pour  préparer  les  règlements  et  indiquer  au  Comité  d'in- 
struction publique  l'époque  à  laquelle  chaque  espèce  de  mesures  pourra  devenir  obligatoire. 

■  BUREAU  C.  —  Comptabilité,  Personnel  kt  Contentieux. 

•  Hur  ta  Comptabilité,  aura  la  demande  des  fonds,  leur  emploi  et  la  reddition  des  comptes, 
les  rapports  à  la  Commission  executive  d'instruction  publique  sur  tous  les  objets  de 
dépense,  la  passation  dos  marchés. 

■  PoutU  Personnel,  l'établissement  et  le  mouvement  des  préposés  nécessaires,  la  détermi- 
uiionde  leurs  fonctions,  de  leurs  traitements  et  indemnités. 

»  Pour  le  ContentieuXf  le  maintien  de  l'exécution  des  marchés,  la  poursuite  des  contra- 
'eniions  et  malversations. 

*  Chacun  des  trois  bureaux  désignés  A,  B,  C,  pourra  être  composé  d'un  chef,  d'un  som- 
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poraire  des  poids  et  mesures,  dont  faisaient  partie  MM.  Legendre,  Coque- 
bert et  Gattey,  de  manière  à  satisfaire  à  tous  les  besoins  du  service.  Les 
étalons  du  mètre  et  du  kilogramme  en  platine,  établis  par  Fortin,  en  exé- 
cution de  la  loi  de  germinal  an  III,  y  sont  conservés  dans  toute  leur  pureté 
primitive,  et  servent  de  termes  de  comparaison;  des  balances  de  Fourché 
et  de  Fortin  et  un  comparateur  de  Kutsch  père,  donnant  pour  les  mesures 
linéaires  le  yIo  <^u  millimètre,  permettent  de  constater  la  conformité  abso- 
lue des  étalons  des  poids  et  mesures.  Trois  mille  types  existant  déjà  dans 
les  bureaux  de  vérification  ont  été  ainsi  contrôlés,  et  aucun  d'eux  n*a  reçu 
le  poinçon  d'étalonnage  avant  d'avoir  été  reconnu  dans  des  conditions  de 
précision  assez  rigoureuse  pour  ne  laisser  aucune  différence  mécaniquement 
appréciable....  o 

Lorsque  furent  construits  les  étalons  destinés  aux  bureaux  de 
vérification,  le  petit  local  occupé  par  le  Bureau  des  prototypes  au 
Ministère  du  Commerce  se  trouva  tout  à  fait  insuffisant,  et  il 
fallut  en  chercher  un  pour  recevoir  et  vérifier  ces  25oo  pièces  ou 
séries.  Un  Rapport  au  ministre,  daté  du  12  janvier  iSSg,  proposait 


chef,  de  deux  employés  principaux,  d'un  employé  chargé  du  registre,  de  deux  expédition- 
naires, d'un  garçon  de  bureau  et  d'un  commissionnaire  ou  homme  de  confiance. 

»  II  y  aura  en  outre  un  Secrétariat  général  servant  de  centre  commun,  et  qui  sera  composé 
d'un  secrétaire  général,  d'un  secrétaire  adjoint,  d'un  employé  chargé  du  registre,  de  deux 
expéditionnaires,  d'un  garçon  de  bureau  et  d'un  commissionnaire. 

*  Enfin  il  y  aura  un  employé  chargé  particulièrement  de  la  comptabilité  et,  avec  le  titre  de 
sous-chef,  un  garde-magasin  concierge,  au  traitement  d'expéditionnaire,  et  un  portier  payé 
comme  les  garçons  de  bureau. 

I  L'Agence  ne  réunira  les  divers  employés  ci-dessus  mentionnés  qu*à  proportioa  de 
Taccroissemeni  que  prendra  son  travail,  et  de  manière  que  personne  ne  soit  sans  une  activité 
continue.  L'Agence  proposera  au  Comité  d'instruction  les  changements  que  l'expérience  lui 
ferait  reconnaître  nécessaires  pour  son  organisation  :  elle  fera  en  sorte  de  la  réduire  le  plus 
qu'il  sera  possible. 

»  Le  traitement  des  employés  de  ses  bureaux  sera  respectivement  le  même  que  celai  des 
employés  analogues  dans  les  commissions  executives. 

»  Paris,  le  24  germinal,  3*  année  de  la  République  française  une  et  indivisible. 

•  Les  membres  du  Comité  d'Instruction  publique^ 
»  Signé  :  Barailon,  Grégoire,  Plancuard,  Dulaure,  Curée,  Massiku, 

WaNOKLAINCOURT,  VlLLAR.    • 
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une  pièce  disponible  du  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers;  cette 
affectation  devait  être  d'ailleurs  tout  à  fait  temporaire,  ne  durer 
que  six  à  huit  mois. 

Ce  ne  fut  que  près  de  dix  ans  après,  le  28  avril  1848,  que 
l'arrêté  suivant  transporta  au  Conservatoire  les  instruments  et 
les  attributions  du  Bureau  des  prototypes  : 

<  Le  Ministre  Secrétaire  d'État  au  Département  de  l'Agriculture  et  du 
Commerce, 

»  Prenant  en  considération  que  le  dépôt  de  la  collection  des  étalons  pro- 
totypes existant  dans  un  local  dépendant  de  l'hôtel  du  Ministère  de  l'Agri- 
culture et  du  Commerce  n'atteint  pas  le  degré  d'utilité  qu'il  devrait  avoir 
s'il  était  placé  sous  la  surveillance  immédiate  d'un  corps  savant  et  dans  un 
établissement  scientifique;  qu'il  n'atteint  pas  davantage  le  but  d'utilité 
pratique  qu'il  obtiendrait  complètement  s'il  était  plus  au  centre  du  mouve- 
ment industriel,  et  des  professions  relatives  à  la  fabrication  des  poids  et 
mesures  et  des  instruments  de  précision; 

»  Considérant  que  ce  dépôt  placé  au  nombre  des  collections  du  Conser- 
vatoire National  des  Arts  et  Métiers  et  sous  la  direction  de  Fadministra- 
tion  de  cet  établissement  réunira  le  double  avantage  ci-dessus  indique 
dans  l'intérêt  de  la  Science  et  de  l'Industrie; 

»   ARRÊTE  : 

D  Article  premier.  —  Le  dépôt  et  la  collection  des  étalons  prototypes, 
établis  près  le  Ministère  de  l'Agriculture  et  du  Commerce  en  exécution  de 
l'article  5  de  l'ordonnance  du  18  décembre  1823,  est  transféré  au  Conser- 
vatoire National  des  Arts  et  Métiers  pour  faire  partie  des  services  de  cet 
établissement. 

»  Art.  3.  —  A  partir  du  i*'  mai  prochain,  toutes  les  opérations  de  véri- 
fication et  de  poinçonnage  des  étalons  de  poids  et  mesures,  destinés  aux 
bureaux  de  vérification,  auront  lieu  dans  le  local,  pour  ce  affecté,  du  Conser- 
vatoire National  des  Arts  et  Métiers. 

9  Art.  3.  —  Le  dépôt  des  prototypes,  ainsi  que  les  travaux  officiels  ou 
scientifiques  dont  il  est  le  centre  légal,  sont  placés  sous  la  direction  et  la 
surveillance  de  l'administrateur  du  Conservatoire  National  des  Arts  et  Mé- 
tiers. 
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»  Art.  4.  —  Ces  opérations  et  travaux  pourront  être,  par  ledit  adminis- 
trateur, délégués  tant  au  conservateur  des  galeries  et  collections,  qu'au 
conservateur-adjoint  (»). 

u  Art.  5.  —  L'administrateur  du  Conservatoire  est  chargé,  en  ce  qui  le 
concerne,  "de  Texécution  du  présent  arrêté. 

»  Paris,  le  28  avril  1848. 

«  Signé  :  Bethmont.  » 

Par  suite,  le  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers  reçut  les  étalons 
et  les  instruments  du  Bureau  des  prototypes  et  eut  la  charge  des 
comparaisons  décennales  prévues  par  l'article  6  de  l'ordonnance 
du  17  avril  1889  [voir  p.  23o). 

Parmi  ces  étalons  et  instruments,  citons  la  pile  de  Charle- 
magne;  un  mètre  et  un  kilogramme  de  platine  contemporains  de 
ceux  des  Archives;  plusieurs  mètres  et  kilogrammes  en  laiton  de 
la  même  époque;  le  mètre  provisoire;  six  règles  en  fer  représen- 
tant l'aune  de  Paris  à  diverses  époques;  des  poids  et  mesures 
étrangers;  le  comparateur  de  Kutsch  qui  avait  2^,4  de  long;  un 
comparateur  micrométrique  de  Gambey,  de  2",  3  de  long;  des 
balances  de  Fortin,  de  Fourché,  de  Kutsch,  de  Gambey. 

Le  Conservatoire  a  d'ailleurs  eu  toujours  soin  de  maintenir 
son  outillage  à  la  hauteur  de  sa  nouvelle  et  importante  mission, 
qui  ne  pouvait  que  s'élargir  à  mesure  qu'augmenteraient  les 
demandes  d'étalons  métriques  faites  par  les  États  étrangers.  Ainsi 
il  acquit  successivement  un  comparateur  à  touches  et  un  com- 
pas à  verges  de  Silbermann,  ainsi  qu'un  comparateur  à  mouve- 


(*)  Un  arrêté  du  même  jour  créa  au  Conservatoire  un  emploi  de  conservateur-adjoinc 
chargé  spécialement  des  fonctions  de  vérificateur  conservateur  des  prototypes,  ainsi  que  de 
la  vérification  et  du  poinçonnage  des  étalons  des  poids  et  mesures  destinés  aux  divers  bu- 
reaux de  vérification  de  France.  Le  même  arrêté  nommait  a  ces  nouvelles  fonctions  a  le 
citoyen  Ribou,  mécanicien  >. 
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ment  longitudinal,  construit  par  Froment  sous  la  direction  de 
H.Tresca:  ce  dernier  instrument,  qui  figurait  à  l'Exposition  de 
1867,  permit  de  tracer  les  mètres  à  traits,  de  les  comparer  entre 
eux  par  mouvement  longitudinal  ou  par  mouvement  transversal, 
à  la  température  ambiante  ou  à  celle  de  la  glace  fondante. 

En  outre,  ses  étalons  du  mètre  et  du  kilogramme  en  platine, 
qui  lui  venaient  du  Bureau  des  prototypes,  furent  comparés  offi- 
ciellement [^)  à  ceux  des  Archives  et  purent  dès  lors  faire  foi 
pour  ramener  aux  prototypes  tous  les  nouveaux  étalons  qui  leur 
seraient  comparés. 

Quant  à  la  vérification  décennale  des  étalons  et  instruments 
déposés  dans  les  bureaux  de  vérification,  prévue  par  les  ordon- 
nances du  18  décembre  1825  et  du  17  avril  1839,  ^^^^  aurait  dû 
être  faite  pour  la  première  fois  en  1849.  Vers  i852,  un  projet 
d'exécution  avait  été  élaboré  au  Conservatoire,  mais  diverses 
circonstances  le  firent  ajourner^  et  sa  réalisation  n'eut  lieu  qu'en 
1867-1868  (*)  :  cette  première  vérification,  faite  alors  au  Conser- 


(*)  La  Commission  chargée  de  cette  comparaison,  nommée  par  le  Ministre,  se  composait 
de  MM.  MoRiN,  président;  Delabordb,  directeur  des  Archives;  Tresca,  Silbermann,  et 
Promeut,  constructeur.  Les  résultats  obtenus  furent  consignés  dans  un  procès-verbal  en 
àaxt  du  5  mars  1864  et  approuvé  par  le  Ministre  le  16  avril  suivant,  pour  servir  de  bcue 
aux  opérations  de  vérifications  officielles.  Dès  lors  on  put  faire  les  comparaisons  à  la  tem- 
pèraiurede  la  glace  fondante,  ce  que  l'on  n'aurait  pas  osé  faire  avec  les  étalons  des  Archives. 

Pour  opérer  à  une  température  aussi  voisine  de  zéro  que  possible,  les  comparaisons 
de  1864  furent  faites  à  un  moment  convenable,  en  janvier  et  février.  D'autre  part,  afin 
d'éviter  toute  erreur  dans  le  calcul  des  corrections  à  faire  aux  pesées  dans  l'air,  et  pour 
n'avoir  pas  à  tenir  compte  de  la  différence  du  volume,  on  fit  construire  pour  la  première 
fois,  sur  la  proposition  de  H.  Tresca,  deux  kilogrammes  de  platine  ayant  aussi  exactement 
que  possible  les  mêmes  dimensions  extérieures  que  celui  des  Archives. 

\*f  Voir  le  Rapport  à  S.  E.  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture, ' du  Commerce  et  des 
Travaux  publics,  sur  la  revision  des  étalons  des  Bureaux  de  vérification  des  poids  et  me- 
«aresde  l'Empire  français,  en  1867  et  1868.  (Extrait  des  Annales  du  Conservatoire  des 
Arts  et  Métiers.) 
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vatoire  sous  la  direction  d'une  Commission  scientifique  (*  ),  exigea 
un  personnel  assez  nombreux  et  entraîna  une  dépense  totale  de 
I2oooo'^  Elle  montra  la  nécessité  d'une  organisation  plus  com- 
plète du  service  de  la  vérification  et  surtout  celle  d'une  inspection 
régulière:  en  conséquence,  un  règlement  nouveau  fixa  les  limites 
des  tolérances  à  admettre,  tant  pour  les  étalons  des  vérificateurs 
que  pour  les  mesures  et  les  poids  du  commerce,  afin  d'obtenir 
partout  la  régularité  nécessaire. 

Maintenant,  à  mesure  des  besoins  du  service,  on  vérifie  au 
Conservatoire  le  matériel  neuf{*)  destiné  aux  bureaux  de  vérifica- 
tion, ainsi  que  tout  le  matériel  de  ces  bureaux  qui,  mis  hors 
d'usage,  a  été  ensuite  réparé  à  Paris.  Enfin,  après  autorisation, 
on  y  vérifie  également  les  poids  et  mesures  présentés  par  des 
administrations  françaises  ou  étrangères,  ou  même  par  des 
constructeurs. 


(')  Cette  Commission,  nommée  par  arrêté  du  lo  septembre  1866,  comprenait  :  général 
MoKiN,  président:  Reqnault,  Foucault,  Grsnbt,  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et 
Chaussées;  Jacquot,  ingénieur  en  chef  des  Mines;  H.  Trssca,  secrétaire-rapporteur. 

[*)  La  vérification  des  poids  et  mesures  neufs  du  commerce  est  faite  généralement  par  les 
bureaux  de  vérification.  Toutefois,  en  raison  de  Timportance  de  la  fabrication  parisienne, 
il  existe  depuis  longtemps  à  Paris  un  Bureau  central  d'étalonnage  <\\xi  vérifie  tous  les  poids 
et  mesures  neufs  construits  dans  le  département  de  la  Seine. 

I^  loi  de  finance  du  3i  juillet  1894  porte  : 

«ART.  3.  —  A  partir  du  i*''  janvier  1895,  la  vérification  première  des  instruments  de 
pesage  et  de  mesurage  neufs  ou  rajustés  sera  faite  gratuitement.  > 


>>! 


CHAPITRE  XXIV. 

PROPAGATION  DU  SYSTÈME  MÉTRIQUE  A  L'ÉTRANGER, 

DE  L'AN  VI  A  i86q. 


5j' 


De  très  bonne  heure,  même  avant  Tadoption  du  mètre  défi- 
nitif, le  Gouvernement  français  fit  quelques  tentatives  pour 
répandre  à  l'étranger  Tusage  des  nouvelles  mesures;  mais  les 
circonstances  étaient  peu  favorables,  puisque  la  France  était  en 
guerre  avec  une  partie  de  l'Europe;  et  les  savants  qui  reconnais- 
saient la  supériorité  du  système  métrique  devaient,  par  prudence, 
éviter  de  la  proclamer  trop  haut.  C'est  ainsi  qu'un  membre  de  la 
réunion  astronomique  qui  eut  lieu  à  Gotha  en  1798,  à  l'occasion 
de  la  visite  de  Lalande,  crut  devoir  défendre  ce  congrès  d'avoir 
adopté  les  mesures  métriques  :  «  On  a  seulement,  dit-il  (*),  con- 
venu qu'il  serait  bien  que  les  nouvelles  mesures  françaises  fussent 
adoptées  par  les  savants.  » 

Et  en  parlant  de  Bode  (qu'il  appelle  toujours  ^awrfef),  deZach 
disait  à  Lalande  le  29  avril  1799  :  «...  il  m'écrit  qu'il  ne  pour- 
roit  rien  imprimer  dans  ses  Éphémérides  pour  la  défense  du 


(*)  Gazette  universelle  allemande  de  Tubingue,  du  14  septembre  1798.  Citée  d'après 
une  lettre  écrite  par  de  Zach  à  Lalande  le  30  septembre  1798.  Cette  lettre  fait  partie  de 
la  correspondance  adressée  par  de  Zach  à  Lalande,  du  12  mars  1792  au  24  janvier  1804. 
Xoos  ferons  d'autres  emprunts  à  celte  correspondance,  qui  renferme  environ  io5  lettres, 
et  qui  a  été  donnée  récemment  à  TObservatoire  de  Paris  par  M"*  Laugier. 
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nouveau  système  des  poids  et  mesures,  puisqu'il  avoit  l'honneur 
et  l'avantage  d'écrire  sous  un  gouvernement  monarchique;  il 
traite  cette  réforme  toujours  d'absurde.  » 

D'ailleurs,  d'autres  circonstances  jetèrent  quelque  temps  le 
discrédit  même  sur  la  nouvelle  mesure  de  la  méridienne;  et  la 
différence  de  o^  14.  =  0"°^,  32  trouvée  entre  le  mètre  définitif  et  le 
mètre  provisoire  fut,  à  cette  époque,  regardée  comme  un  véritable 
scandale.  C'est  que  déjà  on  avait  oublié  que  la  première  mesure 
de  la  méridienne  de  France  indiquait  un  allongement  vers  les 
pôles;  et  l'on  continuait  d'attribuer  à  la  Terre  une  régularité 
géométrique,  de  sorte  que,  pensait-on,  la  nouvelle  mesure  devait 
donner  l'aplatissement  avec  une  grande  précision*;  or  elle  condui- 
sait à  la  valeur  tout  à  fait  inadmissible  de  j-J-o  !  Aujourd'hui,  ce 
résultat,  déduit  d'un  arc  unique  et  relativement  petit,  ne  nous 
surprend  plus;  il  montre  même  que  la  nouvelle  mesure  inaugu- 
rait véritablement  la  période  précise  de  la  Géodésie;  mais  pour  les 
contemporains  ce  fut  une  véritable  surprise.  Dans  la  Commission 
même  du  mètre  la  discussion  fut  longue  (*)  >  et  c'est  à  cette  occa- 
sion que  de  Zach  écrivait  à  Lalande  (*)  : 

A  Je  vous  félicite  sur  votre  brillante  rentrée  au  Collège  (de  France;; 
mais  le  scandale  de  la  nouvelle  mesure  m'a  donné  bien  du  malaise  ;  )e  me 
garderai  bien  d*en  publier  quelque  chose:  c^  sont  les  parties  honteuses  de 
l'Astronomie  qu'il  faut  t>ien  cacher;  tout  cela  me  fait  de  la  peine,  et  i'es- 
père  encore  qu'on  trouvera  des  fautes  de  calcul,  car  les  résultats  dont  vous 
me  parlez  sont  aussi  extraordinaires  qu'extravagants.... 

»  Enfin,  faut-il  s'arrêter  à  l'aplatissement  jy^  et  (fixer)  le  mètre  à 
ii"«"», 296?  Oserai-je  publier  ce  résultat?  J'ai  gardé  jusqu'à   présent  le 


(*)  Lalande,  Hist.  de  l'Astronomie  pour  1799,  P-  ^o^* 
(')  Le  3  décembre  1798  et  le  28  mai  1799. 
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silence  sur  cet  article  épineux,  qui  ne  manquera  pas  de  faire  scandale  en 
Astronomie.  Bugge,  Trallès,  ont  fort  mal  parlé  de  la  mesure  de  la  méri- 
dienne; ils  ont  publié  que  tout  ce  travail  ne  valait  rien,  qu'il  est  mal  fait, 
qu'il  ne  donne  rien  de  concluant  et  qu'il  ne  mérite  aucune  confiance;  cela 
me  fait  delà  peine.  » 

On  sait,  en  effet,  que  Bugge  critiqua  la  détermination  du 
kilogramme  ('],  bien  à  tort  d'ailleurs,  ainsi  que  nous  le  verrons 
dans  la  suite.  Quant  à  Trallès,  il  s'employa  de  son  mieux  à 
répandre  Tusage  du  système  métrique  en  Suisse;  ce  zèle  semble 
même  lui  avoir  causé  quelques  persécutions  : 

Il  fit,  sur  sa  mission  à  Paris,  deux  Rapports  qui  furent  im- 
primés en  1801;  Tun  est,  dit-il  ('),  un  compte  rendu  à  son 
Gouvernement  sur  les  travaux  de  la  Commission  des  poids  et 
mesures  à  Paris,  et  Tautre  expose  succinctement  les  raisons 
qui  doivent  faire  préférer  le  «  système  métrique  adopté  par  la 
République  française  si  on  va  changer  ceux  de  ce  païs  ».  Il  fait, 
ajoute-t-il,  tous  ses  efforts  pour  faire  adopter  les  nouvelles  me- 
sures avant  que  le  Gouvernement  suisse  soit  «  rejeté  dans  le 
fédéralisme  ». 

Un  peu  plus  tard,  le  20  septembre  1801,  il  annonce  le  vote  de 
la  loi  sur  l'adoption  des  mesures  françaises;  mais  c'est  contraire- 
ment à  son  avis  qu'on  a  donné  a  des  noms  particuliers  aux 
mesures  de  capacité....  Pour  la  traduction  française  de  la  loi... 
j'aurais  désiré  qu'on  se  fût  tenu  à  la  nomenclature  française 
simplement....  » 

Le  22  décembre  de  la  même  année,  quelque  temps  après  la 


C*  j  Comm,  int.  du  mètre:  procès-verbaux  des  séances  de  la  session  de  1870,  p.  46,  in-S»  ; 
Paris.   1871. 
(')    Lettre  a  Delambre,  datée  de  Berne,  26  juin  1801. 
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mise  en  vigueur  de  la  nouvelle  Constitution  suisse,  il  se  plaint 
des  persécutions  dirigées  contre  les  sentiments  libéraux,  et  il 
ajoute  :  «  On  regardera  Tuniformité  des  mesures  comme  une 
chose  qui  pourrait  trop  faciliter  quelques  connaissances  au  vul- 
gaire, et  la  loi  rendue  ne  servira  de  rien.  » 

Enfin,  le  3o  mars  1804,  il  «  regrette  le  tems  inutilement 
dépensé  pour  introduire  le  système  des  mesures  uniformes  en 
Suisse  »,  et  ne  trouvant  plus  dans  son  pays  «  ni  justice,  ni  sû- 
reté )),  il  a  donné  sa  démission  et  accepté  à  Berlin  une  place  de 
professeur  et  d'académicien. 

Un  autre  commissaire  étranger,  Van  Swinden,  s'employa 
activement  aussi  pour  faire  adopter  les  nouvelles  mesures  par  son 
pays,  la  Hollande,  et  voici  ce  qu'il  écrivait  d'Amsterdam  à  De- 
lambre  le  28  juin  1802  : 

((  Le  Corps  Législatif  a  adopté  [*)\t  nouveau  système,  mais  non,  au  moins 
jusqu'à  présent,  dans  son  entier.  I)  a  décrété,  suivant  la  proposition  du 
Gouvernement  actuel  : 

»  I*  Que  Vunité  primitive  de  longueur  sera  la  dix-millionième  partie  du 
méridien,  déterminée  par  les  citoyens  Méchain  et  Delambre,  c'est-à-dire  le 
mètre.  • 

»  2"  Qu'on  prendra  pour  principe  ou  base  des  mesures  de  surface  le 
quarré  de  l'unité  de  longueur,  ou  le  quarré  du  mètre. 

»  3*  Qu'on  prendra  pour  principe  ou  base  des  mesures  de  capacité  le  cube 
du  dixième  de  ladite  unité  (ou  le  cube  du  décimètre). 

»  4*  Qu'on  prendra  pour  base  ou  principe  des  poids,  le  poids  d'une  quan- 
tité d'eau  distillée  contenue  dans  ledit  cube  (du  décimètre)  et  réduit  à  la 
plus  grande  densité.  (On  a  oublié  d'ajouter:  et  pesé  dans  le  vide.) 

»  Je  ne  sais  ce  qui  a  engagé  le  Gouvernement  à  ne  proposer  que  la  déter- 
mination de  Vunité  de  longueur^  et  à  se  reserver,  comme  il  le  dit  expressé- 


(*)   Le  8  juin  1802  (19   praiiial  an  X). 
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ment  dans  sa  lettre  au  Corps  Législatif,  la  détermination  des  autres  unités 
jusqu'à  ce  qu*il  propose  une  loi  définitive  sur  ce  sujet. 

»  Comme  le  Gouvernement  n^avoit  pas  énoncé  dans  le  projet  de  la  loi 
qu'on  vient  de  sanctionner,  et  dont  je  vous  ai  articulé  les  principaux  chefs, 
que  la  division  décimale  auroit  lieu  pour  les  nouveaux  poids  et  mesures, 
le  Corps  Législatif  a  décrété  en  même  tems,  d'écrire  au  Gouvernement  qu'il 
sous<entendoit  cette  division  décimale  comme  une  condition  sine  quâ  non, 
et  que,  regardant  la  proposition  que  le  Gouvernement  venoit  de  faire 
comme  simplement  préparatoire,  il  s'attend  que  cette  omission  sera  réparée 
dans  la  proposition  de  loi  définitive,  et  qu'on  y  trouvera  aussi  la  détermi- 
nation des  autres  unités  non  encore  proposées,  de  manière  qu'il  puisse  ré- 
sulter du  tout  un  ensemble  complet,  suivant  Tesprit  de  la  Commission  des 
poids  et  mesures,  assemblée  à  Paris. 

>  J'ignore,  comme  je  vous  l'ai  dit  plus  haut,  ce  qui  peut  avoir  engagé  le 
Gouvernement  à  ne  pas  proposer  les  unités. de  surface,  de  contenance  et  de 
poids,  conformément  au  nouveau  Système  métrique,  et  telles  que  le  Direc- 
toire les  avoit  proposées  il  y  a  un  an  dans  une  lettre  très  motivée,  à 
laquelle  le  Gouvernement  se  réfère  d'ailleurs.  Je  n'ai  pas  été  consulté  sur 
ce  sujet  :  je  vois  simplement,  par  le  rapport  de  la  Commission  du  Corps 
Législatif,  laquelle  a  discuté  la  proposition  du  Gouvernement,  que  cette. 
Commission  penche  pour  l'adoption,  non  de  l'are,  mais  de  l'hectare  comme 
mesure  agraire,   par  la   raison  que  l'hectare  s'approche  davantage  de  la 
mesure  agraire  la  plus  communément  employée  dans  la  province  et  le  dé- 
partement Hollande;  et  qu'elle  est  d'opinion  qu'on  pourroit  faire,  sauf  la 
division  décimale,  des  changemens  utiles  aux  unités  de  contenance  et  de 
poids  du  nouveau  système:  j'avoue  que  je  n'entends  pas  bien  cet  article; 
car,  puisqu'on  a  décrété  d'une  part  que  les  bases  ou  les  principes  de  ces 
mesures  seront  le  litre  et  le  kilogranime,  et  de  l'autre  que  la  division  déci- 
male aura  lieu,  je  ne  vois  pas  qu'on  puisse  adopter  des  unités  de  conte- 
nance et  de  poids  différentes  du  litre  et  du  kilogramme,  à  moins  que  de 
prendre  quelque  multiple  ou  sous-multiple  décimal  de  l'un  et  de  l'autre  : 
ce  qui  donneroit  des  unités  évidemment  trop  grandes  ou  trop  petites;  et 
qui,  d'ailleurs,  ne  rapprocheroient  pas  ces  nouvelles  mesures  de  celles 
iiont  on  se  sert  actuellement;  car,  parmi  celles-ci,  soit  pour  les  liquides, 
soit  pour  les  matières  sèches,  il  en  est,  même  des  plus  usitées,  qui  diffèrent 
peu  du  litre,  ou  qui  sont  le  litre  même;  et  l'on  rcnonceroit,  à  mon  sens,  à 
un  des  plus  précieux  avantages  du  système  métrique,  si  on  admettoit  pour 
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les  poids  une  unité  différente  de  celle  pour  les  mesures  de  contenance,  et 
ne  faisoit  pas  marcher  à  l'unisson  ces  deux  mesures,  qui  servent  Tune  et 
l'autre  à  mesurer  la  quantité,  mais  Tune  par  le  volume,  l'autre  par  la 
quantité  de  matière.  Je  doute,  à  en  juger  par  le  contenu  du  rapport,  que  ses 
auteurs  ayent  saisi  le  nouveau  système  métrique  dans  tout  son  ensemble, 
et  il  seroit  fâcheux  qu'on  allât  le  gâter  en  y  faisant  des  changemens. 

»  Au  reste,  je  suis  curieux  de  savoir  quels  noms  on  donnera  chez  nous 
aux  nouvelles  mesures  et,  en  général,  ce  qu'on  fera  définitivement  sur  cette 
matière.  Je  désirerois  que  les  Nations  qui  adopteront  le  nouveau  système 
voulussent  se  concerter  sur  les  noms,  et  qu'elles  donnassent  aux  mêmes 
mesures,  les  mêmes  noms,  traduits  si  Ton  veut  pour  chacune  dans  sa 
langue;  je  crains  que  si  différentes,  nations  donnent  aux  mêmes  mesures 
des  noms  différens,  il  n'en  résulte  une  confusion  qui  nuira  beaucoup  à 
l'utilité  qu'on  retira  d'ailleurs  de  l'adoption  d'un  système  métrique  unique. 
En  Suisse,  par  exemple,  en  vertu  de  la  loi  du  4  mars  1801,  on  nomme 
aune,  le  tnhlTQ\  pouce,  le  centimètre  que  vous  nommez  actuellement  doigt; 
scrupule,  le  décigramme  que  vous  nommez  actuellement  grain,  et  grain,  le 
centigramme;  de  sorte  que,  quoiqu'on  se  serve  au  fond  du  même  système, 
le  grain  est  en  France  décuple  du  grain  en  Suisse.  » 

Cette  loi,  mentionnée  par  Van  Swinden,  fut-elle  abrogée 
bientôt  après,  ou  ne  reçutrelle  pas  d'exécution?  Toujours  est-il 
qu'un  décret  de  Napoléon,  daté  du  11  janvier  1811^  arrête  les 
rapports  de  certains  poids  et  mesures  hollandais  avec  ceux  du 
système  métrique. 

En  Espagne  oa  s*occupa,  de  bonne  heure  aussi,  d'introduire 
les  nouvelles  mesures,  car  d'après  une  lettre  d'Arago  à  Deiambre, 
datée  de  Mongo,  i5  février  1807,  on  avait  déjà  fait  construire 
à  Madrid  «  un  très  grand  nombre  dérègles  de  différents  métaux, 
à  l'occasion  d*un  travail  qu'on  prépare  pour  introduire  l'unifor- 
mité des  poids  et  mesures  dans  tout  le  royaume  ». 

Mais  dans  la  suite  la  propagation  du   nouveau  système  à 


1 
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l'étranger  ne  progressa  d'abord  que  fort  lentement;  et  ce  n'est 
guère  qu'après  le  vote  de  la  loi  de  iSSy  que  le  Gouvernement 
français  fit  de  véritables  efforts  pour  en  généraliser  la  connais- 
sance au  dehors,  en  provoquant  des  échanges  de  mesures. 

Pour  cela,  en  1840,  il  commanda  à  Gambcy  d'abord  trente     ^   •- 
séries  [^]  de  mesures  en  laiton  destinées  à  ces  échanges,  puis 
;  3o  septembre  1 840)  un  comparateur  à  mouvement  longitudinal, 
avec  microscope  et  tracelet,  destiné  tant  à  la  comparaison  des 
mètres  qu'au  tracé  des  mètres  à  traits. 

D'un  autre  côté,  à  Toccasion  de  la  comparaison  des  mesures 

« 

ottomanes  avec  celles  du  système  métrique,  Cunin-Gridaîne, 
ministre  de  l'Agriculture  et  du  Commerce,  écrivait  à  son  col- 
lègue le  9  novembre  1841  (-)  : 

«  Mon  intention  étant  d'étendre  cette  comparaison  aux  mesures  de  lon- 
gueur, ainsi  qu'aux  poids  et  mesures  de  capacité  des  différentes  puissances 
avec  lesquelles  nous  entretenons  de&  relations  commerciales,  je  viens  vous 
prier  de  m'aider  à  réaliser  cette  mesure. 

»  Je  me  propose  de  procéder  à  cet  égard  par  voie  d'échange  et  d'offrir  la 
collection  des  étalons  français,  c'est-à-dire  le  mètre,  le  kilogramme  et  le 
litre,  pour  la  collection  des  types  des  poids  et  mesures  de  chaque  État.  La 
comparaison  des  types  -étrangers  et  des  types  français  sera  faite  ensuite 
avec  toutes  les  garanties  et  l'authenticité  convenables,  et  je  vous  ferai 
remettre  un  procès- verbal  de  l'opération.... 

»  Je  pense  d'ailleurs  que  la  proposition  peut  être,  dès  ce  moment,  éten- 


P)  Chaque  série  comprenait  un  mètre,  un  kilogramme  et  un  litre.  Les  lenteurs  ordi- 
naires, puis  la  maladie  et  la  mort  de  Gambey  (janvier  1847)  firent  traîner  jusqu'à  la  fin 
àt  1847  1*  livraison  de  ces  mesures  et  du  comparateur.  Le  degré  de  précision  obtenu  par 
Gambey  était  de  Yqo^  ^^  millimètre  pour  les  mètres,  de  j  tnîlligramme  pour  les  kilo- 
grammes, l^a.  quasi-impossibilité  d'utiliser  dans  les  bureaux  d'un  ministère  ces  instruments 
de  précision  contribua  sans  doute  à  faire  passer  alors  au  Conservatoire  les  instruments  et 
les  attributions  du  Bureau  des  prototypes,  yoir  p.  333  et  suiv. 

';  MoRiN,  Notice  historique  tur  le  Système  métrique,  p.  40. 
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due  à  l'Angleterre,  à  la  Russie,  à  la  Hollande  et  aux  différents  Etats  de 
TAIlemagne  et  de  Tltaiie,  et  je  me  persuade  que,  justement  appréciée,  elle 
sera  partout  accueillie  avec  faveur.  » 

Le  8  décembre  de  la. même  année,  Guizot,  ministre  des 
Affaires  étrangères,  répondait  à  son  collègue  : 

<r  J*apprécie  comme  vous  l'utilité  de  cette  opération.  Je  viens  en  consé- 
quence de  charger  les  ambassadeurs  et  ministres  du  Roi,  dans  les  pays  que 
vous  m'avez  indiqués,  de  proposer  aux  Gouvernements  près  desquels  ils 
sont  accrédités,  de  procéder  à  l'échange  de  types  de  poids  et  mesures  né- 
cessaires pour  établir  la  comparaison  avec  toute  l'exactitude  désirable,  s 

• 

Aussi  dès  que  le  Ministère  du  Commerce  fut  en  possession  des 
séries  d'étalons  commandées  à  Gambey,  dix-huit  de  ces  séries. 
accompagnéesdu/?ecz/e//  officiel  des  ordonnances...  {voir  p.  23 1, 
note]  furent  distribuées  non  seulement  aux  États  qui  avaient 
accédé  à  la  proposition  d'échange,  mais  encore  à  ceux  qui  avaient 
ajourné  leur  réponse. 

Ces  collections  furent  ainsi  adressées  aux  Etats  suivants  : 
Bade,  Bavière,  Brème,  Brunswick,  Hambourg,  Hanovre, 
Hesse-Cassel,  Hesse-Darmstadt,  Lubeck,  Lucques,  Norwège, 
Prusse,  Rome,  Russie,  Sardaigne,  Suède,  Toscane,  Wurtemberg. 

Puis  le  Conservatoire  vérifia  et  distribua  de  même  neuf  collée- 
tions  aux  Etats  suivants  :  Angleterre,  Auji^che,  Etats-Unis 
d'Amérique,  Japon,  Mexique,  Nouvelle -Grenade,  Portugal, 
Toscane,  Venezuela. 

Le  9  mai  1848,  quelques  jours  après  avoir  transféré  les  éta- 
lons et  instruments  du  Bureau  des  prototypes,  le  ministre  in- 
diquait ainsi  la  nouvelle  mission  qui  incombait  au  Conserva- 
toire : 
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«  Par  la  loi  du  t8  germinal  an  III, la  Convention  avait  décidé  la  compa- 
raison des  nouvelles  mesures  avec  les  anciennes,  tant  françaises  qu'étran- 
gères. 

»  L'Agence  temporaire  des  poids  et  mesures,  à  laquelle  a  succédé  le 
Dépôt  central  des  prototypes^  fut  chargée  de  l'exécution  de  ce  décret.  Mais 
l'ouvrage  commencé  par  l'Agence  ne  fut  pas  poursuivi.  La  difficulté  du  tra- 
vail, l'état  des  relations  de  la  France  avec  les  autres  peuples,  et  particu- 
lièrement le  décret  du  12  février  1813,  qui  vint  altérer  d'une  manière  si 
fâcheuse  le  système  décimal,  ne  permirent  pas  d'accomplir  l'œuvre  de  la 
Convention  Nationale. 

»  La  loi  du  4  juillet  1837,  en  rétablissant,  dans  sa  pureté  primitive,  le 
système  métrique  décimal,  a  fait  surgir  de  nouveau  la  grande  pensée  de  la 
Convention,  complément  nécessaire  de  l'admirable  institution  des  Poids  et 
Mesures.  Un  local  fut  préparé  à  cet  effet  en  1841  ;  des  appareils  compara- 
teurs d'une  grande  précision  ont  été  exécutés  par  l'illustre  Gambey,  dont 
la  France  déplore  encore  la  perte,  et  des  négociations  furent  entamées  avec 
toutes  les  puissances  étrangères  qui  s'empressèrent  pour  la  plupart  d'adhérer 
à  ce  projet  de  travail  et  transmirent  au  département  du  Commerce,  en 
échange  des  types  français,  une  collection  de  leurs  propres  étalons. 

*  Tout  est  donc  prêt  pour  commencer  le  travail  de  comparaison. 

»  Ce  travail  consistera  : 

»  I*  A  constater  lauthenticité  et  l'exactitude  des  étalons  étrangers; 

»  2»  A  comparer  leur  valeur  avec  celle  des  types  français; 

')  3*  A  établir  la  table  des  nombres  représentant  les  rapports  existant 
entre  ces  types  ;  et 

tt  4*  A  dresser  pour  chaque  puissance  le  tableau  général  des  rapports 
existant  entre  les  multiples  et  sous-multiples  des  poids  et  mesures  français 
et  étrangers.  » 


Mais  il  ne  semble  pas  que  ce  grand  travail  ait  été  fait,  au  moins 
d'une  manière  systématique. 

Cest  surtout  à  l'occasion  des  expositions  universelles  que  les 
avantages  du  système  métrique  décimal  des  poids  et  mesures 
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commencèrent  d'être  appréciés  à  l'étranger;  voici  comment 
s'exprime  à  cet  égard  le  professeur  Leone  Levi,  membre  de  la 
Société  royale  de  Londres  : 

«  La  première  manifestation  du  besoin  d*un  système  décimal  universel 
de  poids  et  mesures  se  produisit  à  l'Exposition  internationale  de  j 85 1 . 
lorsqu'on  se  trouva  en  présence  de  l'immense  variété  de  produits  envoyés 
de  toutes  les  parties  du  monde,  et  dont  la  valeur,  ainsi  que  les  quantités, 
étaient  rapportées  à  toutes  sortes  d'étalons  de  mesures. 

»  A  la  fin  de  cette  Exposition,  la  Société  des  Arts,  dans  un  Mémoire 
adressé  aux  Lords  commissaires  de  S.  M.  à  la  Trésorerie,  soumit  à  leur 
examen  la  question  d'une  grande  importance  de  savoir  si,  pour  l'intro- 
duction d*un  système  décimal  de  monnaies,  de  poids  et  mesures,  on  ne 
pourrait  pas  prendre  avec  les  nations  voisines  quelques  arrangements, 
qui  conduiraient  à  l'adoption  d'un  système  uniforme  dans  le  monde 
entier. 

»  Ce  ne  fut  cependant  qu'à  la  clôture  de  la  session  du  Congrès  interna- 
tional de  Statistique  tenu  à  Paris  en  i855,  qu'en  vue  du  développement 
des  relations  internationales  sociales,  industrielles  ou  scientifiques,  et  sur 
la  proposition  de  M.  James  Yates,  membre  de  la  Société  royale,  eut  lieu 
une  réunion  spéciale  dans  laquelle  fut  décidée  la  formation  d'une  Associa- 
tion  internationale  pour  poursuivre  l'adoption  d'un  système  décimal  de 
poids,  de  mesures,  et  de  monnaies. 

»  L'Association,  après  avoir  examiné  les  avantages  des  différents  systèmes 
en  usage  dans  le  monde,  se  décida  en  faveur  du  système  métrique  à  cause 
de  son  caractère  scientifique  et  international,  et,  en  conséquence,  elle  se 
chargea  de  le  faire  valoir  de  préférence  à  tout  autre  d'un  usage  plus  res- 
treint et  plus  local. 

»  C'est  ainsi  que  la  question  de  l'uniformité  des  poids  et  mesures,  qui  a, 
depuis  si  longtemps,  fixé  l'attention  du  Gouvernement  français  et  de  ses 
voisins  du  continent,  fut  forcément  soumise  à  l'examen  des  membres  du 
jury  et  des  commissaires  de  cette  Exposition  de  iS35,  et  qu'ils  furent  ancie- 
nés  à  faire  connaître  leur  opinion,  qui  se  traduisit  par  la  déclaration  sui- 
vante extraite  d'un  Mémoire  adressé  le  19  mars  iSSg  à  M.  Disraôii,  chan- 
celier de  l'Échiquier,  par  une  députation  de  l'Association  :     . 

((  A  l'Exposition  universelle  de  l'Industrie  de  Paris  en  i855,  environ 
\)  200  commissaires  ou  membres  du  jury,  dont  une  partie  étaient  sujets  de 
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u  la  Grande-Bretagne,  ont  exposé  leur  opinion  formelle  en  faveur  de  l'adop- 
n  tion  d'un  système  uniforme  de  poids  et  mesures.  Après  avoir  établi  les 
9  motifs  de  leur  conviction,  ils  ont  conclu  dans  les  termes  suivants  : 

»  En  conséquence,  nous,  Commissaires  et  Membres  du  jury,  nous  consi- 
u  dérons  comme  un  devoir  de  recommander  énergiquement  à  Tàttention  de 
1)  nos  Gouvernements  respectifs  et  des  hommes  éclairés  amis  de  la  civilisa- 
n  tion,  et  partisans  de  la  paix  et  de  l'harmonie  dans  le  monde,  l'adoption 
u  d'un  système  uniforme  de  poids  et  mesures,  basé  sur  la  numération  déci- 
u  maie  pour  les  multiples  et  les  sous-multiples,  ainsi  que  pour  les  éléments 
'>  des  différentes  unités.  » 


A  l'Exposition  de  Londres,  en  i85i,le  Conservatoire  avait 
envoyé  une  collection  complète  de  poids  et  de  mesures  métriques 
décimales,  les  unes  de  précision,  les  autres  usuelles. 

A  l'Exposition  de  Paris,  en  i855,  le  professeur  Steinheil  pré- 
senta un  mètre-type  en  verre,  à  bouts  sphériques,  et  un  kilo- 
gramme en  cristal  de  roche  avec  ses  subdivisions;  et  d'habiles 
artistes  français  exposèrent  des  collections  d'instruments  et  des 
appareils  pour  Texécution  et  pour  la  comparaison  des  mesures 
métriques. 

En  1862,  des  ingénieurs  italiens  exposèrent,  de  même,  à 
Londres,  des  mesures  métriques. 

Puis,  par  un  bill  en  date  du  29  juillet  1864,  Tusage  des  mesures 
et  des  poids  métriques  fut  autorisé  en  Angleterre. 

Peu  après  (i5  juin  1868)  le  Reichstag  adoptait  l'introduction 
du  système  métrique  décimal  en  Allemagne. 

Mais  c'est  surtout  à  l'époque  de  TExposition  de  Paris  de  1867 
que  le  mouvement  d'opinion  du  monde  savant  et  des  industriels 
se  manifesta  avec  le  plus  d'intensité  :  un  Comité,  formé  de 
délégués  de  la  plupart  des  pays  représentés  à  cette  Exposition, 
se  constitua  sous  le  nom  de  Comité  des  poids  et  mesures  et  des 
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monnaies  (*)  pour  s'occuper  de  la  question  de  leur  uniformité. 
Il  fut  présidé  par  L.  Mathieu. 

Un  Rapport  rédigé  par  Jacobi,  président  de  l'Académie  des 
Sciences  de  Saint-Pétersbourg,  et  approuvé  le  i5  juin  1867  par 
le  Comité,  établissait  les  quatre  propositions  suivantes  : 

«  I*  Le  système  décimal  ou  décadique,  conforme  au  système  de  numéra- 
tion  universellement  employé,  est  le  plus  propre  à  exprimer  les  multiples 
et  les  sous-multiples  des  poids,  des  mesures  et  des  monnaies. 

»  20  Le  système  métrique  est  parfaitement  propre  à  être  universellement 
adopté,  en  raison  des  principes  scientifiques  sur  lesquels  il  est  établi,  de 
l'homogénéité  qui  règne  dans  toutes  ses  parties,  de  sa  simplicité  et  de  la 
facilité  de  ses  applications  dans  les  Sciences,  dans  les  Arts,  dans  l'Industrie 
et  le  Commerce. 

»  3*  Les  instruments  de  précision  et  les  méthodes  employés  pour  obte- 
nir des  copies  des  poids  et  mesures  prototypes  ont  atteint  une  perfeciio^) 
telle  que  Texactitude  de  ces  copies  répond  aux  besoins  de  l'Industrie  et  du 
Commerce  et  même  aux  exigences  de  la  Science  dans  son  état  actuel. 

»  4*  Comme  toute  économie  de  travail,  tant  matériel  qu'intellectuel, 
équivaut  à  une  véritable  augmentation  de  richesse,  l'adoption  du  système 
métrique,  qui  se  range  dans  le  même  ordre  d*idées  que  les  machines  et  les 
outils,  les  voies  ferrées,  les  télégraphes,  les  tables  logarithmiques,  se 
recommande  particulièrement,  sous  le  point  de  vue  économique,  d 

Sans  prétendre  rien  imposer  aux  divers  Gouvernemetits,  le 
Comité  exprimait  en  outre  le  vœu  de  voir  : 

1°  Prescrire  l'étude  du  système  métrique  dans  toutes  les  écoles, 
et  exiger  sa  connaissance  dans  tous  les  concours  publics; 

2°  Introduire  son  usage  exclusif  dans  les  publications  scienti- 
iiques,  dans  les  statistiques  publiques,  dans  les  postes,  dans  les 


(  *  )  Rapports  et  procès-verbaux  du  Comité  des  poids  et  mesures  de  TExposition  UnÎTerselle 
de  1867.  E.  Dentu,  libraire. 
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douanes,  dans  les  travaux  publics  et  dans  telles  autres  branches 
derAdministralion  que  les  Gouvernements  jugeront  convenable. 

A  la  même  époque,   VAssociation  géodésique  constituée  à 
Berlin,  et  qui  comprenait  déjà  la  plupart  des  États  européens, 
se  préoccupa  de  la  même  question,  mais  en  se  plaçant  plus  par- 
ticulièrement au  point  de  vue  des  besoins  géodésiques  :   Les 
régies  à  bouts,  si  longtemps  employées  d'une  manière  à  peu  près 
exclusive,  offrent  beaucoup  moins  de  sécurité  que  les  règles  à 
traits,  tant  au  point  de  vue  de  la  conservation  qu'à  celui  de 
l'exactitude  des  comparaisons.  On  comprend,  en  efifet,  qu'un 
étalon  à  bouts^  dont  les  extrémités  doivent  être  touchées  par  les 
appareils  de  contact  des  anciens  comparateurs,  est   bien  plus 
exposé  à  s'altérer  (*)  qu'un  mètre  à  traits,  c'est-à-dire  dont  la 
longueur  est  définie  par  deux  traits  transversaux,  visés  par  des 
microscopes,  et  qu'il  n'est  jamais  nécessaire  de  toucher.  D'un 
autre  côté,  on  sent  que  la  comparaison  de  deux  règles  à  traits, 
au  moyen  de  procédés  optiques  assQz  puissants,  peut  se  faire  avec 
plus  de  précision  que  les  comparaisons  de  règles  à  bouts  avec  les 
comparateurs  à  levier  (*). 
D*un  autre    côté^  les    grandes   triangulations   européennes, 


(*)  Aussi  la  grande  Commission  de  1798  disait,  en  parlant  du  mètre  des  Archives,  que 
■  par  sa  nature  même,  cet  étalon  de  platine  ne  doit  servir  que  dans  les  cas,  extrêmement 
rares^  où  il  s'agirait  de  faire  des  vérifications  très  importantes  ».  {Bcue  du  Système  mé- 
triqve^  t.  III,  p.  643.  )  Dans  la  suite  on  n'eut  peut-être  pas  assez  égard  à  cette  importante 
recommandation  ;  et  la  facilité  avec  laquelle  on  accorda  aux  Gouvernements  étrangers  l'au- 
torisation  de  comparer  leurs  étalons  à  ce  prototype  donna  lieu,  plus  tard,  à  mettre  en 
doute  la  bonne  conservation  du  mètre  des  Archives. 

{*)  On  sait  aujourd'hui  que  la  comparaison  des  règles  à  bouts  comporte,  dans  les  con- 
ditions les  plus  favorables,  une  précision  cinq  fois  moindre  que  celle  qu'on  obtient  avec  les 
étalons  à  traits. 
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basées  sur  des  règles  à  bouts  comparées  par  d'anciennes  mé- 
thodes, présentaient,  aux  côtés  de  jonction,  des  différences  systé- 
matiques empêchant  de  les  combiner  ensemble,  et  faisant  sentir 
le  besoin  de  comparer  les  règles  entre  elles  à  Taide  des  moyens 
les  plus  perfectionnés. 

C'est  sous  Fempire  de  ces  idées  que  l'on  avait  senti  le  besoin 
de  substituer  des  étalons  à  traits  aux  anciens  étalons  à  bouts,  et 
que  l'Association  géodésique,  dans  sa  séance  du  5  octobre  1867, 
adopta  les  résolutions  suivantes  (*)  : 

«  5*  Il  est  dans  l'intérêt  des  Sciences  en  général,  et  de  la  Géodésie  en 
particulier,  qu*un  système  unique  de  poids  et  mesures  avec  subdivision 
décimale  soit  adopté  en  Europe. 

»  6*  Puisque,  parmi  toutes  les  mesures  qui  peuvent  entrer  en  question, 
le  mètre  a  pour  lui  la  plus  grande  probabilité  d*étre  accepté  généralement, 
la  Conférence  se  prononce  pour  le  choix  du  système  métrique. 

»  7*  On  recommande  d'accepter  le  système  métrique  là  où  il  est  introduit 
sans  changements  et  en  maintenant  partout  la  subdivision  décimale.  En 
particulier  on  se  prononce  contre  l'introduction  du  pied  métrique  ('). 

»  8*  Afin  de  fixer  Tunité  commune  de  mesure  pour  tous  les  pays  de  l'Eu- 
rope, et  pour  tous  les  temps,  aussi  exactement  et  aussi  invariablement  que 
possible,  la  Conférence  recommande  la  construction  d'un  nouveau  mètre 
prototype  européen.  La  longueur  de  ce  mètre  devrait  différer  aussi  peu  que 
possible  de  celle  du  mètre  des  Archives  de  Paris,  et  doit,  en  tous  cas,  lut 
être  comparée  avec  la  plus  grande  exactitude.  Dans  la  construction  du 
nouvel  étalon  prototype,  il  faut  surtout  avoir  en  vue  la  facilité  et  l'exacti- 
tude des  comparaisons  nécessaires. 


{*)  Bericht  ûber  die  Verhandlungen  dor  von  3o  September  bis  7  Octobre  1867,  ^°  Ber- 
lin abgehaltcnen  allgcméinen  Conferenz  der  Europaischen  GradmessunÇf  Berlin,  1868, 
p.  136. 

(')  .\  l'occasion  du  pied  métrique,  Hulse,  directeur  de  Tlnstitut  polytechnique  de 
Dresde,  s'était  opposé  à  son  introduction;  et  M.  Hirsch,  directeur  de  TObservatoire  de 
Neuchâtel,  avait  fait  connaître  que  la  Suisse,  après  l'avoir  admis  en  l83o,  a  été  obligée 
d'y  renoncer  au  bout  de  seize  années  d'expériences,  et  d'introduire   le  mètre  lui-même. 
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D  9*  La  construction  du  nouveau  mètre  prototype,  ainsi  que  la  confection 
et  la  comparaison  de  ses  copies  destinées  aux  différents  pays,  devraient  être 
confiées  à  une  Commission  internationale  dans  laquelle  les  États  intéressés 
seraient  représentés. 

0  10*  La  Conférence  se  prononce  pour  la  création  d'un  Bureau  interna- 
tional des  poids  et  mesures. 

»  II*  La  Conférence  recommande  à  MM.  les  Délégués  déporter  ces  réso- 
lutions à  la  connaissance  de  leurs  Gouvernements,  et  la  Commission  per- 
manente est  chargée  de  contribuer  autant  que  possible  à  leur  réalisation.  » 

Le  Bureau  des  Longitudes  appela  aussitôt  sur  ces  importantes 
résolutions  l'attention  du  Gouvernement  français,  en  lui  adres- 
sant un  Rapport  qui  s*exprimait  ainsi  (*)  : 

•  On  distinguera  deux  parts  dans  cet  important  document  :  d'abord,  un 
plan  d'unification  européenne  des  poids  et  mesures  par  l'adoption  pure 
et  simple  du  système  métrique,  puis  un  ensemble  de  voies  et  moyens  qui 
semble  dicté  par  une  connaissance  plus  ou  moins  exacte  de  ce  qui  man- 
querait à  Paris.  Nous  n'insisterons  pas  sur  les  vues  scientifiques  de  l'As- 
sociation Géodésique  internationale  :  il  nous  suffira  de  dire  qu'elle  recom- 
mande l'adoption  des  étalons  à  trs^its  à  l'exclusion  des  étalons  à  bouts; 
qu'elle  demande  une  étude  approfondie  des  coefficients  de  dilatation, 
({u'eïïe  désire  enfin  que  la  comparaison  exacte  des  règles  géodésiques em- 
ployées en  Europe  accompagne  celle  des  étalons  de  mesure.  Mais  il  nous 
serait  difficile  de  ne  pas  voir  dans  cette  espèce  de  manifeste,  l'expression 
très  accentuée  d'un  besoin  scientifique  auquel  la  France,  à  ce  qu'on  paraît 
croire,  n'offrirait  pas  actuellement  pleine  satisfaction.  Et  comme  il 
entre  dans  les  attributions  du  Bureau,  non  plus,  malheureusement  comme 
autrefois,  de  coopérer  matériellement  par  ses  artistes,  ses  géomètres  et  ses 
astronomes  à  cette  grande  oeuvre  d'unification,  mais  du  moins  d'appeler 
l'attention  du  Gouvernement  sur  des  intérêts  de  cet  ordre,  votre  Commis- 
sion est  d'avis  qu'il  y  aurait  lieu  de  mettre  sous  les  yeux  de  l'autorité 
compétente  le  manifeste  de  Berlin,  de  la  prier  d'examiner  si  des  mesures 


(')  Sytlème  métrique.  —  Rapport  de  la  Commission  composée  de  MM.  L.  Mathieu, 
LiuoiBS  et  Fate,  rapporteur;  3  pages  Ikhographiées,  sans  date.  Ce  Rapport  fut  approuvé 
par  le  Bureau   des  Longitudes  dans  la  séance  du  24  décembre  1867. 
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suffisantes  ont  éié  prises  pour  donner  satisfaction  aux  besoins  qui  com* 
mencent  à  se  faire  jour,  et  s*il  ne  conviendrait  pas  de  compléter  ces  mesures 
par  la  création,  à  Paris,  d*un  établissement  spécial  et  permanent  pour 
rétude  rigoureuse  des  étalons  métriques  et  des  règles  géodésiques.  On  in- 
stallerait dans  cette  espèce  de  laboratoire  les  appareils  de  comparaison  les 
plus  précis  que  la  science  actuelle  réclame,  tel  que  le  grand  comparateur 
à  microscopes  pour  les  règles  géodésiques  de  feu  notre  collègue  M.  Brunner. 
Les  travaux  de  tous  genres  relatifs  à  la  propagation  du  système  métrique 
au  dehors  (*)  pourraient  être  confiés  à  ce  laboratoire  sous  la  direction  du 
Bureau  des  Longitudes  et  avec  la  coopération  de  Commissaires  spéciaux 
délégués  par  le  Gouvernement  français  et  par  les  Gouvernements  inté- 
ressés. » 

Une  autre  Commission,  formée  de  représentants  de  l'Académie 
des  Sciences  et  du  Bureau  des  Longitudes,  fut.  chargée,  sous  la 
présidence  du  maréclial  Vaillant,  d'étudier  les  mêmes  questions. 
Mais  le  Gouvernement  n'avait  pas  encore  approuvé  son  Rapport 
lorsque  TAcadémie  des  Sciences  de  Saint-Pétersbourg  fit  donner 
son  avis  sur  la  confection  des  étalons  prototypes  par  le  Rap- 
port suivant  (*)  : 


«  Système  méfrique.  —  Confection  des  étalons  prototypes  des  poids  et 
mesures.  —  Rapport  de  la  Commission  nommée  par  la  Classe  physico- 
mathématique  de  l'Académie  des  Sciences  de  Saint-Pétersbourg. 

(Commissaires  :  MM.  Struve,  Wild;  Jacobi,  rapporteur.) 

f  La  Commission  nommée  dans  la  séance  du  8  avril  1869  pour  examiner 
la  proposition  de  M.  Jacobi,  concernant  la  nécessité  de  soumettre  à  une 


(M  *  L'établissement  dont  il  s'agit  ne  ferait  en  aucune  façon  double  emploi  avec  le  sys- 
tème de  vérification  des  poids  ei  mesures  destinés  à  l'intérieur  de  la  France,  pour  la  rente 
et  le  commerce,  système  qui  existe  aujourd'hui,  aussi  complètement  que  possible,  au  Con- 
servatoire des  Arts  et  Métiers.  ■ 

(')  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Scit-nccs,  t.  LXIX,  p.  425  (séance  du  16  août 
1869). 
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Commission  internationale  plusieurs  questions  qui  se  rapportent  à  la 
confection  des  étalons  prototypes  des  poids  et  mesures,  adhère,  quant  au 
fond,  à  la  proposition  mentionnée  et  a  l'honneur  de  soumettre  à  la  Classe 
les  considérations  suivantes  : 

9  En  vue  des  progrès  faits  dans  les  dernières  années  par  rapport  à  Tin- 

troduction  plus  générale  du  système  métrique  et  en  prévision  de  ce  que 

Tadoption  de  ce  système  par  les  savants  de  tous  les  pays  ne  peut  manquer 

de  se  réaliser  dans  un  avenir  prochain,  il  est  urgent  de  soumettre  à  un 

examen   la  base  sur  laquelle  Tunité   unique  et  universelle  des  poids  et 

mesures  devra  ôtre  établie  définitivement.  En  effet,  un  établissement  solide 

de  cette  unité  est  d'autant  plus  important  qu'il  n'y  s'agît  pas  seulement  du 

consentement  de  toutes  les  nations  dans  le  présent,  mais  de  la  garantie 

qu'un  avenir  même  éloigné  ne  soit  réduit  à  renier  l'héritage  que  nous  avons 

voulu  lui  léguer.   Une  pareille  pensée  avait  présidé  aux  travaux  à  jamais 

mémorables,  entrepris  en  France  dans  le  but  de  procurer  au  monde  une 

mesure  universelle,    invariable  et  susceptible  d*ôtre   reproduite,  «  quand 

')  même,  comme  Ta  dit  Ârago,  des  tremblements  de  terre,  des  cataclysmes 

«  épouvantables  viendraient  à  bouleverser  noire  planète  et  à  détruire  les 

4  étalons  prototypes  gardés  aux  Archives  ». 

»  Aujourd'hui   nos  appréhensions  à  cet  égard  ne  sont  pas  assez  fortes 
pour  nous  faire  plaider  la  cause  des  mesures  soi-dis.mt  absolues  et  natu- 
relles. L'insuffisance  et  l'inexactitude  relative  de  ces  mesures  ont  été  géné- 
ralement reconnues  et  démontrées  jusqu'à  l'évidence  par  l'argumentation 
puissante  et  péremptoire  du  célèbre  Bessel,  de  manière  qu'il  est  impossible 
que  dorénavant  le  monde  savant  revienne  à  la  recherche  de  pareilles  me- 
sures. Aussi  est-il  démontré  que  l'étalon  du  mètre  gardé  aux  Archives  de 
France  n'est  pas  la  dix-millionième  partie  du  quart  du  méridien;  que  sa 
longueur  en  est  non  seulement  une  partie  quelconque,  dont  le  rapport  n'est 
défini  et  valable  que  pour  une  certaine  époque;  et  auquel  il  faut  appliquer 
vies  corrections  à  chaque  nouveau  progrès  réalisé  dans  notre  connaissance 
delà  figure  de  la  Terre.  L'étalon  en  question  a  donc  dû  renoncer  au  carac- 
tère d'une  mesure  naturelle  qu'on  lui  supposait  posséder  à  son  origine,  et 
il  n'est  aujourd'hui  qu'une  mesure  arbiciaire  et  de  convention.  Cependant 
il  est  impossible  de  méconnaître  que  la  fiction  qui  lui  a  servi  de  base  n 
puissamment  contribué  à  étendre  son  usage,  en  facilitant  son  adoption  par 
d'autres  nations.  En  effet,  le  mètre  doit  une  grande  partie  de  son  prestige 
i  l'idée  flatteuse  pour  l'orgueil  humain,  de  pouvoir  rapporter  les  mesures 
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dont  rhomme  fait  journellement  usage  aux  dimensions  du  globe  qu'il 
habite.  Il  est  certain  que  Tamour-propre  national  aurait  toujours  été  un 
obstacle  à  l'adoption  générale,  soit  du  pied  royal  de  France,  soit  du  stan- 
dard yard  d'Angleterre,  ou  du  pied  du  Rhin,  ou  d*une  aune  quelconque.  On 
se  serait  tout  au  plus  contenté  d'appliquer  les  principes  du  système  mé- 
trique, ses  divisions  décimales  et  la  parfaite  logique  de  son  organisation 
aux  poids  et  mesures;  mais  leur  diversité  n^aurait  pas  disparu. 

»  Ainsi,  par  des  raisons  scientifiques  et  d'opportunité  trop  souvent  dis- 
cutées pour  qu'il  puisse  être  nécessaire  d'y  revenir  ici,  toutes  les  nations 
civilisées  sont  tacitement  d'accord  pour  reconnaître  au  système  métrique 
français  les  avantages  d'un  système  universel  des  poids  et  mesures  de  l'ave- 
nir, et  pour  considérer  les  étalons  déposés  aux  Archives  de  France  comme 
des  étalons  prototypes  de  ces  mesures.  Les  Gouvernements  obligés,  pnr  des 
nécessités  scientifiques  ou  pratiques,  à  se  procurer  des  copies  exactes  des 
étalons  prototypes  métriques,  pour  pouvoir  y  rapporter  leurs  propres  me- 
sures, ne  peuvent  obtenir  ces  copies  à  moins  de  demander  le  consentement 
des  autorités  de  France  et  d'envoyer  à  cet  effet  des  délégués  à  Paris.  Il  est 
vrai  que  ce  consentement  n'a  jamais  été  refusé,  et  a  été  même  accordé  avec 
toute  la  prévenance  possible,  sous  condition  toujours  de  se  servir  des  com- 
parateurs disponibles  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers  et  de  ne  pas 
prendre  ces  copies  directement  des  étalons  des  Archives,  mais  des  étalons 
du  Conservatoire,  confectionnés  en  même  temps,  avec  les  mêmes  matières 
et  par  les  mêmes  artistes  que  ceux  des  Archives.  De  cette  manière  un  assez 
grand  nombre  de  ces  copies,  faites  pour  la  plupart  avec  beaucoup  de  soins, 
sont  répandues  aujourd'hui  dans  plusieurs  parties  du  monde;  elles  peuvent 
satisfaire  parfaitement,  il  faut  l'avouer,  aux  besoins  du  commerce  et  de 
rindustrie. 

»  Cependant,  on  ne  saurait  méconnaître  que  cette  manière  de  procéder 
isolément  et  d'abandonner  une  aussi  importante  affaire  presque  au  hasard, 
n'est  pas  à  la  hauteur  de  la  tâche  qu'il  s'agit  d'accomplir.  En  effet,  toutes 
les  copies  dont  nous  venons  de  parler,  et  qui  sont  destinées  à  servir  de 
prototypes  pour  les  différents  pays,  ont  été  faites  indépendamment  Tune 
de  l'autre,  sans  avoir  rien  de  commun  entre  elles,  ni  par  la  matière  dont 
elles  ont  été  confectionnées,  ni  par  les  méthodes  et  les  instruments  à  l'aide 
desquels  elles  ont  été  comparées,  ni  par  la  température  à  laquelle  cette 
comparaison  a  été  faite,  ni  par  le  coefficient  de  leur  dilatation,  non  plus 
que  par  leur  construction  et  leurs  dimensions  que  par  les  règlements 
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concernant  leurs  erreurs  tolérables  et  par  ja  manière  dont  ]es  étalons  sont 
conservés.  On  conçoit  que  ce  manque  d'uniformité  entre  les  différents 
prototypes  ne  peut  manquer  de  faire  naître  des  incertitudes  et  des  diver- 
sités regrettables,  aussi  bien  au  point  de  vue  des  exigences  de  la  science  et 
de  la  technique  que  des  nécessités  du  commerce  et  de  Tindustrie.  Ces 
diversités,  qui  se  font  sentir  même  à  Tépoque  actuelle,  et  qui  seront  encore 
plus  sensibles  à  Tavenir,  ne  manqueront  pas  de  compromettre  l'uniformité 
tant  désirée  et  l'œuvre  dont  notre  époque  pourrait  se  faire  une  gloire. 

»  Il  est  à  prévoir  que  dès  qu'on  ne  procède  pas  dans  cette  affaire  avec 
toute  la  solidité  convenable,  qu'on  n'emploie  pas  dans  la  confection  des 
étalons  prototypes  une  rigueur  extrême  et  tous  les  moyens  dont  la  science 
dispose  aujourd'hui  pour  rendre  ces  étalons  aussi  uniformes  que  possible, 
qu'on  se  contente  au  contraire  de  demi-mesures  et  de  l'admission  d'erreurs 
tolérables  sur  lesquelles  chaque  Gouvernement  aurait  ses  différentes  appré- 
ciations au  point  de  vue  du  commerce  international,  il  est  à  prévoir  qu'il 
y  aura  à  l'avenir  aussi  bien  des  mètres  des  Etats-Unis,  de  l'Angleterre,  de 
la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  de  l'Autriche,  de  la  Suisse,  du 
Danemark,  etc.,  aussi  bien  qu'il  y  a  aujourd'hui  des  pieds  différents  et  des 
différentes  aunes  dans  ces  pays. 

»  Les  inconvénients  que  votre  Commission  vient  de  signaler  n'ont  pu 
échapper  ni  aux  individus,  ni  aux  associations  ou  corporations  savantes 
qui  se  sont  occupés  de  la  question  de  l'uniformité  des  poids  et  mesures. 
C'est  ainsi  que,  parmi  les  cinq  résolutions  formulées  en  faveur  du  Système 
métrique  adoptées  unanimement  dans  la  sixième  séance  du  Congrès  inter- 
national de  Statistique,  la  seconde  résolution  porte  : 

«  Le  soin  de  rédiger  et  de  mettre  à  exécution  les  prescriptions  à  suivre 
a  dans  la  construction  des  étalons  et  du  système  même  est  confié  à  une 
B  Commission  internationale  qui  se  chargera  également  de  la  correction 
s  des  petits  défauts  scientifiques  de  ce  système.  » 

t  Dans  la  deuxième  séance  de  la  Conférence  géodésique  internationale, 
réunieà  Berlin  en  1867,  cette  Assemblée  s'est  prononcée  plus  positivement 
encore  à  cet  égard.  Parmi  les  dix  propositions  formulées  en  faveur  du 
Système  métrique,  et  dans  le  but  de  parvenir  à  une  uniformité  des  poids 
et  mesures  aussi  complète  que  possible,  les  septième  et  huitième  propo- 
sitions portent  : 

[Voir  ces  propositions  7  et  8,  p.  252.) 

B.  17 
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a  Votre  Commission,  en  s'appuyant  sur  ces  manifestations  éclatantes  de 
l'opinion  des  personnes  les  plus  compétentes  dans  cette  matière,  est  una- 
nimement d'avis  que  la  question  de  Tuniformité  des  étalons  est  de  la  plus 
haute  importance;  qu'elle  est  la  base  uniquement  propre  pour  y  établir  un 
système  universel  des  poids  et  mesures  aussi  stable  que  possible;  qu'un 
tel  résultat  ne  peut  pas  être  obtenu  par  des  travaux  isolés,  quelque  méri- 
toires qu'ils  soient,  qu*on  ne  pourra  atteindre  ce  but  que  par  des  travaux 
communs,  organisés  convenablement;  qu'enfin  il  est  indispensable  ctatti- 
rer  sur  cette  affaire  toute  Vattention  des  Gouvernements,  qiti  nécessaire- 
ment y  devraient  prêter  leur  concours  par  la  nomination  d'une  Commission 
internationale,  composée  de  délégués  de  tous  les  pays,  et  à  laquelle  serait 
confiée  la  confection  des  étalons  prototypes  d&s  mesures  de  longueur  et  de 
capacité,  et  des  poids, 

))  II  est  évident  qu'une  pareille  Commission  pourra  d'autant  mieux 
accomplir  sa  tâche  que  le  nombre  d'étalons  prototypes  à  confectionner,  de 
manière  à  s'approcher  le  plus  possible  de  l'identité,  sera  plus  grand. 

»  En  effet,  une  telle  condition  est  indispensable.  Ce  n'est  qu'une  fabrica- 
tion faite  sur  une  large  échelle  qui  permettra  d^employer  tQut  ce  que  la 
science,  de  concert  avec  la  technique  et  la  mécanique  des  instruments  de 
précision,  pourra  produire  de  plus  accompli. 

»  Il  convient  de  relever  en  môme  temps,  ce  qui  est  important  au  point 
de  vue  pratique  et  économique,  que  les  étalons  fabriqués  dansx:es  condi- 
tions pourront  être  fournis  à  des  prix  beaucoup  plus  modérés  que  si  on  les 
confectionnait  séparément. 

a  Votre  Commission  a  l'honneur  de  proposer  : 

«  I*  Que  l'Académie  emploie  son  autorité  pour  solliciter  S.  Exe.  M.  le 
Ministre  de  l'Instruction  publique  d'intervenir  auprès  du  Gouvernement 
impérial  pour  que  tous  les  États  étrangers  soient  invités  à  envoyer  des 
délégués  pour  former  une  Commission  internationale  qui  devra  se  réunir 
dans  une  des  capitales  encore  à  désigner,  dans  le  but  de  régler  la  confec- 
tion des  étalons  prototypes  métriques  et  de  créer  une  unité  de  mesure 
véritablement  universelle  et  effectivement  internationale; 

»  20  Que  M.  Jacobi  soit  chargé  de  faire  valoir,  à  l'occasion  de  la  réunion 
de  l'Association  Britannique  pour  l'avancement  des  Sciences  à  Exeter,  les 
principes  qui  viennent  d'ûtre  établis  par  le  présent  Rapport,  et  l'urgence  de 
l'adoption  universelle  du  Système  métrique  par  les  savants  de  tous  les 
pays.  1) 
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La  discussion  de  ce  document  commença  aussitôt,  et  l'Aca- 
démie décida  qu  une  Commission  prise  dans  son  sein  (*)  lui  ren- 
drait compte  de  Tétat  de  la  question  relative  à  l'extension  qu'il 
s'agirait  de  donner  au  Système  métrique  parmi  les  divers  peuples. 

Le  Rapport  (*)  de  cette  Commission,  fait  par  Dumae  et  pré- 
senté dans  la  séance  du  23  août  suivant,  fut,  le  même  jour, 
adopté  à  l'unanimité  par  l'Académie. 

Après  avoir  insisté  sur  ce  point  que  dès  le  .début  la  France 
avait  donné  au  nouveau  Système  de  poids  et  mesures  un  carac- 
tère international,  ce  Rapport  continue  ainsi  : 

<{  La  tradition  fait  remonter  à  Laplace  une  grande  part  dans  la  concep- 
tion du  système;  elle  attribue  à  Borda  le  mérite  du  plan  des  opérations 
géodésiques,  et  à  Lavoisier  la  responsabilité  de  la  marche  adoptée  pour  la 
détermination  du  kilogramme. 

»  Les  documents  établissent  la  part  qui  revient  dans  l'exécution  à  De- 
lambre,  Méchain,  Lenoiret  Fortin. 

1  Alors  même  que  les  procès-verbaux  et  les  Rapports  définitifs  ne  le 
démontreraient  pas,  la  répartition  des  premières  copies  authentiques  du 
mètre  et  du  kilogramme  prototypes  indiquerait,  à  elle  seule,  sur  quel  pied 
d'^alitéles  nations  étrangères  et  la  France  furent  placées  pendant  ce  travail 
et  au  moment  de  sa  conclusion.  En  effet,  douze  exemplaires  du  mètre  ayant 
été  comparés  au  prototype,  et  leur  exactitude  ayant  été  reconnue,  ils  furent 
distribués  sans  distinction,  pou;:  leurs  divers  États,  entre  les  Commis- 
saires, au  moment  de  clore  leur  travail,  et  les  étrangers  en  reçurent  dix. 

»  Cependant  la  Conférence  géodésique  internationale,  réunie  à  Berlin  en 
1867,  proposait,  ainsi  que  le  rappelle  M.  Jacobi,  la  construction  d'un  nou- 
veau mètre  prototype  européen,  dont  la  longueur  devait  différer  aussi  peu 
que  possible  de  celle  du  mètre  des  Archives  de  Paris,  et  dans  la  construc- 

(')  Cette  Commission,  nominée  par  le  président  Claude  Bernard,  fut  ain&i  composée  : 
Klib  ds  Bbauxont,  Dumas,  Reonault,  Mathieu,  Le  Vkrriis,  Mosik,  Fate. 

I  ')  Rapport  sur   les  prototypes  du  système  métrique  :  te  mètre  et  le  kilogramme 
'omptes  rendusy  t.  LXIX,  p.  5 14-5 18. 
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tion  duquel  on  aurait  surtout  en  vue  la  facilité  et  l'exactitude  des  compa- 
raisons nécessaires. 

>  La  construction  du  nouveau  mètre  prototype  et  la  comparaison  des  copies' 
destinées  aux  divers  Étatsseraientconfiéesà  une  Commission  internationale. 

»  A  ces  prescriptions,  M.  Jacobi  ajoute  celle  qui  était  formulée  par  le 
Congrès  international  de  Statistique,  qui  voulait  que  cette  Commission  fût 
chargée  en  outre  de  la  correction  des  petits  défauts  scientifiques  du  Système. 

•  De  son  côté,  le  Gouvernement  français  n'était  pas  demeuré  indifférent 
à  ces  manifestations.... 

>  En  attendant,  puisque  la  question  semble  destinée  à  faire  ailleurs  Tob- 
jet  de  discussions  publiques,  TÂcadémie  pensera  sans  doute,  avec  la  Com- 
mission qu'elle  a  chargée  de  l'examiner,  qu'une  déclaration  de  sa  part  est 
devenue  nécessaire.  Ses  Commissaires  n'avaient  pas  besoin  d'une  longue 
délibération  pour  la  préparer.  Ces  matières  n'ont  jamais  cessé  de  les  occu- 
per, et  elles  sont  devenues  depuis  deux  ans,  pour  chacun  d'eux,  Tobjet 
d'une  étude  approfondie,  ayant  été  consultés  à  divers  titres  par  l'autorité 
sur  les  difficultés  qu'on  lui  signalait. 

»  Trois  questions  sont  posées:  i*  Le  mètre  prototype  des  Archives  repré- 
sente-t-il  Punité  fondamentale  du  Système  métrique?  2*  Le  kilogramme  des 
Archives  représente-t-il  l'unité  de  poids. ^  3*  Peut-on  donner  aux  Gouver- 
nements qui  veulent  adopter  le  Système  métrique  le  moyen  de  se  procurer 
avec  certitude  des  étalons  du  mètre  et  du  kilogramme  absolument  con- 
formes à  ces  deux  unités? 

>  Les  Membres  de  votre  Commission  n'ont  jamais  hésité  à  ce  sujet,  et 
leurs  nouvelles  conférences  n'ont  fait  que  les  fortifier  dans  leur  sentiment. 

»  Le  mètre  et  le  kilogramme  des  Archives  sont  des  prototypes  représen- 
tant, l'un  l'unité  fondamentale  du  Système  métrique,  l'autre  l'unité  de  poids. 

»  lis  doivent  être  conservés  comme  tels,  sans  modification. 

»  En  effet,  ce  serait  bien  mal  connaître  la  pensée  des  savants  illustres 
qui  ont  préparé  et  exécuté  le  travail  relatif  à  la  détermination  des  bases 
du  Système  métrique,  que  de  supposer  qu'ils  aient  considéré  la  distance  du 
pôle  boréal  à  l'équateur  comme  invariable  sur  tous  les  méridiens,  et  la 
méridienne  qui  traverse  la  France  comme  représentée,  elle-même,  par  des 
chiffres  absolus. 

»  La  valeur  du  mètre  changerait  donc  avec  les  pays  et  les  époques,  si  I*on 
n'acceptait  pas  comme  unité  fixe  la  valeur  qui  lui  a  été  attribuçe  par  leurs 
premières  opérations.  Les  changements,  il  est  vrai,  resteraient  absolument 
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insensibles  dans  la  pratique;  ils  auraient,  néanmoins,  pour  effet  de  jeter 
le  trouble  dans  les  travaux  scientifiques  et  d'exiger,  pour  leur  comparaison 
de  nation  à  nation,  ces  calculs  de  conversion  qu*on  a  voulu  éviter  par 
l'adoption  d'un  type  commun. 

B  La  France  est  d'autant  moins  libre  de  considérer  la  valeur  du  mètre, 
dont  elle  a  gardé  le  prototype,  comme  destinée  à  subir  les  variations  qui 
seraient  indiquées  par  les  nouvelles  mesures  du  méridien  qu'on  pourrait 
exécuter,  qu'elle  n'a  pas  adopté  seule  cette  unité  fondamentale;  que, 
comme  nous  l'avons  rappelé,  diverses  nations  ont  concouru  par  leurs  délé- 
gués au  travail  de  sa  Commission  primitive  des  poids  et  mesures,  et  que 
depuis  le  commencement  du  siècle  beaucoup  d'autres  ont  adopté  le  Système 
métrique  et  fait  exécuter  des  étalons  authentiques  de  son  unité. 

»  A  l'égard  du  kilogramme,  on  lui  reproche  de  représenter  le  poids  du 
litre  d'eau  au  maximum  de  densité,  et  non  le  litre  d'eau  à  zéro,  par 
exemple,  quantité  mieux  définie.  Il  est  bien  connu  que  les  expériences 
relatives  à  la  détermination  du  kilogramme  ont  été  effectuées  à  zéro  ou  à 
quelques  dixièmes  de  degré  au-dessus  :  rien  n'était  donc  plus  facile  que  de 
s'en  tenir  à  ces  premiers  résultats.  II  est  également  certain  que  les  savants 
français  avaient  admis,  en  formulant  leur  programme,  que  l'unité  de  poids 
serait  le  décimètre  cube  d'eau  liquide  à  zéro.  C'est  un  acte  de  déférence 
envers  M.  Trallès,  délégué  de  la  Suisse,  qui  a  fait  accepter,  par  les  Com- 
missaires français,  le  maximum  de  densité  de  l'eau  comme  terme  fixe. 

V  Faut-il  le  regretter?  Nous  ne  l'examinons' pas.  Le  kilogramme  des 
Archives  est  une  unité  tellement  conforme  à  sa  définition  qu'il  serait  im- 
possible de  la  modifier  d'une  manière  appréciable  pour  les  besoins  ordi- 
naires de  la  société. 

B  Y  a-t-il  lieu  de  faire  pour  les  savants  un  kilogramme  qui  soit  capable 
de  satisfaire  aux  exigences  des  expériences  ultérieures,  par  lesquelles  le 
maximum  de  densité  de  l'eau  serait  fixé  d'une  manière  définitive.'  Nous  ne 
le  pensons  pas.  Il  paraîtrait  bien  plus  naturel  de  garder,  pour  les  besoins 
de  la  Science,  le  kilogramme  tel  qu'il  est,  et  de  modifier  en  un  point  secon- 
daire sa  définition,  ce  qui  serait  sans  conséquence. 

»  La  Commission  ne  saurait  donc  accepter,  ni  pour  la  détermination  du 
mètre,  ni  pour  celle  du  kilogramme,  qu'il  y  ait  lieu  d'admeare  l'utilité  de 
nouvelles  opérations  ayant  pour  objet  de  fixer  les  deux  types  de  ces  me- 
sures. Si,  sous  prétexte  du  progrès  de  la  Science,  on  acceptait  que  ces  types 
peuvent  être  modifiés  aujourd'hui,  leur  instabilité  se  perpétuerait  d'âge  en 
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âge  ;  les  savants  de  chaque  siècle  pourraient,  en  eflfet,  avoir  l^  prétention 
d*introduire  à  leur  tour  de  nouvelles  corrections  dans  les  méthodes  em- 
ployées par  leurs  prédécesseurs. 

»  La  Commission,  après  avoir  décidé,  à  Tunanimité,  qu'il  y  a  lieu  de 
considérer  les  prototypes  du  mètre  et  du  kilogramme  déposés  aux  Archives 
comme  invariables  et  comme  appartenant  à  toutes  les  nations,  a  examiné 
ce  qui  restait  à  faire  pour  permettre  aux  délégués  de  tous  les  pavs  d'inter- 
venir dans  l'étude  des  moyens  à  employer  pour  en  reproduire  des  copies 
authentiques  destinées  à  servir  d'étalons. 

D  II  lui  a  paru  que,  pour  conserver  au  Système  métrique  son  large  carac- 
tère d'universalité  et  pour  dégager  de  plus  en  plus  la  France  de  toute  pré- 
tention à  une  prépondérance  qu^elle  n'a  jamais  réclamée,  il  convenait  de 
continuer  ce  qui  s'était  fait  dès  l'origine  de  ce  travail,  et  d'appeler  à  un 
nouveau  concert  les  nations  étrangères. 

»  Elle  a  donc  l'honneur  de  proposer  à  l'Académie  de  demander  au  Gou- 
vernement de  provoquer  la  formation  d'une  Commission  internationale  qui 
serait  chargée  d'étudier  les  moyens  d'exécution  des  étalons  destinés  aux 
divers  pays,  et  de  choisir  les  méthodes  de  comparaison  ou  les  instruments 
de  vérification  qu'il  convient  de  mettre  en  usage  pour  les  obtenir  dans 
l'état  actuel  de  la  science.  » 

Sans  doute,  comme  l'affirme  ce  Rapport,  les  savants  illustres 
qui  ont  fondé  le  Système  métrique  n'attribuaient  pas  à  tous  les 
méridiens  une  égalité  parfaite,  et  ils  ne  pensaient  pas  que  la 
longueur  de  la  méridienne  mesurée  entre  Dunkerque  et  Barce- 
lone fût  connue  d'une  manière  en  quelque  sorte  rigoureuse;  ils 
n'admettaient  donc  pas  que  le  mètre  eût  le  caractère  d'une  me- 
sure absolument  naturelle,  pouvant  être  retrouvée  en  tout  temps 
et  en  tous  lieux  si  elle'venait  à  se  perdre  ou  à  s'altérer. 

Mais  on  a  pu  remarquer  [voir^  par  exemple,  le  Rapport  de 
Fourcroy,  p.  42;  celui  de  Prieur,  p.  61,  etc.)  que  beaucoup  de 
documents  officiels  lui  attribuent  cet  avantage;  le  Rapport  de 
l'Académie  de  Saint-Pétersbourg  (voir  p.  255)  rappelle  que, 
longtemps  après,  Arago  le  lui  attribuait  encore;  et  cette  idée 
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fausse  s'est  perpétuée  jusqu'à  aujourd'hui.  Mais  elle  ne  supporte 
pas  Texamen  depuis  que  l'on  sait  non  seulement  que  les  divers 
méridiens  sont  inégaux,  mais  encore  que  la  longueur  de  chacun 
d'eux  est  susceptible  de  changer.  Aussi  est -on  aujourd'hui 
d'accord  pour  regarder  le  Système  métrique  français  comiçe  un 
système  de  convention;  mais  par  sa  relation  primitivement  sup- 
posée avec  la  grandeur  de  la  Terre  et  par  la  liaison  parfaite  de 
ses  diverses  parties,  c'est  celui  qui  présente  le  plus  d'avantages 
et  qui  s'est  imposé  à  tous. 

Cest  pour  n'avoir  pas  tenu  compte  de  ce  fait  que  Pontécou- 
lant  (*)  proposait  de  créer  un  nouveau  mètre  exactement  égal 
à  TôiôVôôo  ^c  1^  distance  actuelle  du  pôle  à  Téquateur  (');  si 
une  telle  proposition  avait  été  acceptée,  le  système  des  poids  et 
mesures  aurait  été  voué  à  des  changements  perpétuels. 

On  voit,  par  les  deux  Rapports  précédents,  que  les  Académies 
des  Sciences  de  Saint-Pétersbourg  et  de  Paris  étaient  d'accord 
sur  ce  point  :  provoquer  la  réunion  d,'une  Commission  interna- 
tionale qui  étudierait  les  meilleurs  moyens  d'exécuter  les  copies 
destinées  aux  divers  pays. 

Tout  en  faisant  des  réserves  sur  d'autres  points,  l'Association 
géodésique  adhéra  également  au  même  projet,  en  votant  les 
résolutions  suivantes  [Bi,  33  (=*)]  : 

«  i«  La  Commission  permaaente  de  rAssociation  géodésique  interna- 


IM  ObserTations  relatives  à  la  question  des  prototypes  du  Système  métrique.  Comptes 
rendus,  t.  LXIX,  p.  728-730  (27  septembre  1869). 

(*)  La  Note  de  Pontécoulant  renferme  plusieurs  méprises  que  M.Fayc  et  M.  Mathieu 
réfutèrent  aussitôt.  (Voir,  Comptes  rendus,  t.  LXIX.  p.  737-741  «741-742.) 

(')  Pour  la  signification  de  cette  abréviation  et  de  celles  du  même  genre  que  l'on  ren- 
contrera dana  la  suite,  voir  la  Bibliographie  qui  se  trouve  à  la  fin  de  ce  volume. 
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[ionale  a  pris  connaissance,  avec  grande  salis&ction,  de  la  demande  faîte 
par  l'Académie  de  Salnt-Pftersbourg  en  faveur  de  la  confection  d'un  nou- 
'  veau  prototype  du  mètre  européen,  puisque  celte  démarche  se  trouve  en 
complet  accord  avec  les  décisions  prises  à  cet  égard,  en  1867,  par  la  Confé- 
rence, il  Berlin.  La  Commission  permanente  renouvelle  auprès  des  délé' 
gués  la  demande,  formulée  déjà  par  la  Conférence  générale,  de  recommander 
â  leurs  gouvernements  la  participation  à  la  Commisiion  internationale  qui 
sera  chargée  de  la  confection  du  nouveau  mètre  prototype. 

11  2*  Par  rapport  aux  décisions  prises  par  l'Académie  des  Sciences  de 
Paris,  dans  sa  séance  du  23  août  1859,  ta  Commission  permanente  regretts 
certains  malentendus  qu'on  rencontre  dans  le  Rapport  de  la  Commission 
académique,  au  sujet  du  but  et  des  motifs  de  la  Conférence  générale;  ei 
elle  déclare  que  ta  nécessité  de  la  confection  internationale  d'un  nouveau 
prototype  du  mètre,  dont  la  longueur  cependant  doit  répondre  autant  gae 
possible  à  celle  du  mètre  légal  Jrançais,  ne  lui  semble  point  réfutée  par  le 
Rapport  de  la  Commission  académique  de  Paris. 

u  Mais,  en  même  temps,  elle  salue  avec  plaisir  la  décision  prise  pat 
l'Académie,  de  recommander  au  Gouvernement  français  la  convocatioD 
d'une  Commission  internationale, chargée  d'étudier  et  de  décider  cesques- 
tions  importantes. 

■  I^  Commission  permanente  attribue  une  grande  importance  à  ce  qu'on 
arrive  à  une  entente  dans  les  démarches  qui  sont  ou  seront  faites  dans 
cette  quesiioii,  par  la  Conférence  générale  géodësique,  par  l'Académie  de 
Saint-Pétersbourg  et  par  celle  de  Paris.  Par  conséquent,  elle  prie  le  Bu- 
reau central  de  chercher,  par  tous  les  moyens  à  sa  disposition,  à  amener 
enire  les  diffère  mes  autorités  scientifiques  intéressées  une  entente  çt  une 
action  communes,  à  pousser,  autant  que  possible,  à  la  réunion  d'une  Com- 
mission internationale  et  à  représenter  éventuellement,  au  sein  de  cette 
Commistion,  l:s  intérêts  scientifiques  de  l'Association  géodésiiiue  pour  la 
mesure  des  degrés  en  Europe,  u 
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LA  COMMISSION  INTERNATIONALE  DU  MÈTRE  : 
SA  RÉUNION  DE  1870  ;  —  SON  COMITÉ  DES  RECHERCHES 

PRÉPARATOIRES. 


Le  vœu  unanimement  exprimé  par  les  Académies  des  Sciences 
de  Saint-Pétersbourg  et  de  Paris,  et  par  la  Conférence  géodé- 
sique,  dictait  clairement  son  rôle  au  Gouvernement  français,  qui 
invita  aussitôt  tous  les  pays  étrangers  à  déléguer  à  Paris  leurs 
représentants  dans  une  Commission  internationale. 

Voici  d'abord  l'important  Rapport  (*)  soumis  à  l'Empereur  par 
le  Ministre  du  Commerce,  qui  a  dans  ses  attributions  tout  ce  qui 
se  rattache  au  Service  des  poids  et  mesures  et  à  la  propagation  du 
Système  métrique  : 

a  Paris,  le  i"  septembre  1869. 
»  RAPPORT  A  S.  M.  L'EMPEREUR. 

B    SiRE, 

*  Le  Ministère  de  l'Agriculture  et  du  Commerce,  lors  de  sa  création,  a 
reçu  du  Ministère  de  Tlntérieur,  parmi  ses  attributions  les  plus  utiles, 


l*  )  Journal  officiel  de  TEmpire  français  du  jeudi  2  septembre  1869. 
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celle  d'assurer,  de  propager  et  de  surveiller,  dans  toute  retendue  du  terri- 
toire, Tusage  général  et  uniforme  des  mesures  métriques; et  l'organisation 
du  service  de  vérification  a  successivement  reçu,  par  ses  soins,  des  amé- 
liorations importantes. 

D  Mais  c'est  principalement  depuis  la  promulgation  de  la  loi  de  iSB;, 
qui  a  rendu  remploi  de  ces  mesures  obligatoire,  que  ce  service  a  com- 
me ncé  à  fonctionner  d'une  manière  régulière. 

»  Des  bureaux  de  vérification  ont  été  organisés  dans  tous  les  chefs-lieux 
de  département  et  d'arrondissement;  ces  bureaux  ont  été  pourvus  d'étalons 
vérifiés  et  de  nécessaires  perfectionnés,  à  l'usage  des  vérificateurs;  pour 
assurer  la  conservation  de  ces  étalons,  cette  loi  avait  prescrit  qu'une  véri- 
fication générale  en  serait  faite  tous  les  dix  ans. 

»  Cette  prescription,  que  les  événements  avaient  empêché  d'observer 
vers  1848,  à  laquelle  le  Gouvernement  de  l'Empereur  avait  voulu  satisfaire 
dès  i852,  n'a  pu  s^accomplir  par  les  soins  de  mon  département,  faute  des 
crédits  nécessaires,  qu'en  1867.  ^'^^  ^^^  terminée  aujourd'hui,  et  les 
371  bureaux  de  vérification  sont  actuellement  pourvus  d'étalons  du  mètre, 
du  kilogramme  et  du  litre,  d'une  précision  réglée  par  une  tolérance  de 
^m/pQ^  au  plus  de  la  valeur  rigoureuse,  ce  qui  dépasse  tous  les  besoins  du 
service  intérieur. 

»  A  la  même  époque  de  1837,  le  Gouvernement  français  s'était  également 

préoccupé  des  relations  à  établir  avec  les  pays  étrangers  pour  parvenir  à 

propager  l'usage  du  Système  métrique  de  mesurés,  dont  les  avantages 

commençaient  à  être  de  plus  en  plus  appréciés  par  les  hommes  de  science 

et  par  les  ingénieurs. 

»  Des  dispositions  furent  prises,  en  .conséquence,  pour  faciliter  et  multi- 
plier  les  échanges  et  les  comparaisons  de  mesures  entre  les  divers  Etats. 
En  1840,  le  Ministère  de  l'Agriculture  et  du  Commerce  avait  commandé 
aux  ateliers  de  l'illustre  Gambey,  membre  de  TAcadémie  des  Sciences,  la 
construction  de  collections  de  mesures  métriques  destinées  à  des  échanges, 
que  le  Ministère  des  Affaires  étrangères  fut  invité  à  provoquer  par  l'inter- 
médiaire des  agents  diplomatiques. 

»  Le  service  de  ces  comparaisons  et  de  ces  échanges  fut  confié,  en  1S48, 
au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers;  tous  les  étalons  primitifs  que  possé- 
dait le  Ministère  de  l'Agriculture  et  du  Commerce  furent  remis  à  cet  éta- 
blissement, ainsi  que  les  instruments  et  les  appareils  de  vérification. 

»  Depuis  cette  époque,  ce  service  n'a  pas  cessé  de  fonctionner  et  de  s*amé- 
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liorer.  Des  instruments  nouveaux  et  plus  précis  ont  été  ajoutés  aux  anciens; 
des  procédés  ingénieux  ont  été  imaginés  pour  opérer  toutes  les  vérifications 
demandées,  avec  l'exactitude  qu'exfgent  aujourd'hui  la  science  et  les  arts 
de  précision. 

»  En   même  temps  que  ces  efforts  persévérants  amélioraient  et  perfec- 
tionnaient le  Service  des  poids  et  mesures  métriques  en  France,  les  avan- 
tages de  ce  système,    si   logique  et   si   simple,   étaient  de  plus  en  plus 
appréciés  à  l'étranger. 
»  L'opinion  des  savants  les  plus  distingués  se  prononçait  partout  en 
faveur  de  sa  généralisation;  les  échanges  se  multipliaient,  et  le  nombre 
des  Etats  qui    Tadoptaient   croissait  graduellement.  Non   seulement  les 
Gouvernements  étrangers  répondaient  avec  empressement  à  nos  propo- 
sitions d'échange  de  mesures,  mais,  attachant  avec  raison  le  plus  grand 
prix  à  la  précision  des  comparaisons  à  faire,  ils  déléguaient  les  savants  et 
les  physiciens  les  plus  distingués  pour  participer  à  ces  opérations,  dont 
tous  les  résultats  étaient  ainsi  vérifiés  et  contrôlés  par  les  délégués  inté- 
ressés. 

9  L'empressement  avec  lequel  toutes  les  demandes  de  ce  genre  ont  été 
accueillies  par  le  Gouvernement  de  Votre  Majesté,  l'accord  qui  n'a  jamais 
cessé  de  régner,  pour  toutes  ces  opérations  délicates,  entre  les  savants 
étrangers  et  français,  ont  porté  leurs  fruits;  les  échanges  se  sont  multipliés, 
et  la  tendance  à  l'adoption  universelle  de  notre  système  s^est  manifestée 
d'une  manière  plus  prononcée.. 

»  Aujourd'hui,  douze  États  étrangers  l'ont  introduit  et  prescrit  officiel- 
lement; ce  sont  la  Belgique,  les  Pays-Bas,  l'Italie,  les  Etats  pontificaux, 
TEspagne,  le  Portugal,  la  Grèce,  le  Mexique,  le  Chili,  le  Brésil,  la  Nou- 
velle-Grenade, les  républiques  de  l'Amérique  méridionale. 

■  Malgré  son  désir  de  satisfaire  à  toutes  les  demandes  semblables  et  de 
les  voir  se  multiplier,  le  Ministre  de  l'Agriculture  et  du.  Commerce  devait 
se  préoccuper  de  la  nécessité  d'aviser  aux  moyens  d'assurer  aux  étalons  des 
Archives  une  parfaite  conservation.  Une  commission,  désignée  par  l'un  de 
mes  prédécesseurs,  a  pu  établir,  dans  des  conditions  exceptionnellement 
favorables,  la  comparaison  entre  eux  et  ceux  du  Conservatoire,  qui  devaient 
être  exclusivement  emplovés  aux  vérifications  exigées  par  le  développement 
du  système  métrique  à  l'Etranger. 

»  Dix-huit  autres  États  ont  reçu  des  étalons  secondaires,  vérifiés  par  les 
soins  du  département  de  l'Agriculture  et  du  Commerce. 
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tt  Mais  là  ne  doit  pas  s'arrêter  ce  mouvement  de  généralisation  d'un 
système  uniforme  de  poids  et  de  mesures  qui,  n'ayant  en  apparence  pour 
but  que  des  objets  matériels,  est  appelé  peut-être  à  exercer  sur  les  nations 
éclairées  une  influence  pacifique  et  civilisatrice  plus  grande  qu'on  ne  serait 
tenté  de  le  penser  au  premier  aperçu. 

D  Les  Expositions  universelles  de  i85i,  i855,  1862,  1867,  en  rappro- 
chant, en  mettant  en  rapport  les  savants,  les  ingénieurs,  les  industriels, 
les  commerçants  de  toutes  les  nations,  ont  aussi  mis  de  pKis  en  plus  en 
évidence  les  avantages  d'un  système  d'unités  communes,  qui  serviraient  de 
bases  à  tous  les  travaux,  à  toutes  les  transactions,  et  constitueraient  en 
quelque  sprte  un  langage  universel. 

»  Déjà,  dans  une  grande  partie  de  l'Europe,  sans  prescriptions  admi- 
nistratives, sans  mesures  légales  et  par  la  seule  force  des  choses,  la  plupart 
des  savants  et  des  ingénieurs  ont  adopté  pour  leurs  calculs,  pour  leurs 
travaux,  pour  l'enseignement,  l'usage  des  mesures  métriques.  L^  où  il  n'est 
pas  prescrit  par  la  loi,  il  est  souvent,  comme  en  Angleterre  et  aux  Etats- 
Unis,  autorisé  par  elle  ;  partout  il  est  admis  ou  toléré. 

»  Des  commissions  scientifiques  internationales'  ou  libres  se  sont  pro- 
noncées à  diverses  reprises  sur  cette  importante  question,  et  toutes,  sous 
des  formes  et  parfois  avec  des  restrictions  différentes,  ont  admis  en  prin- 
cipe l'utilité  générale  et  l'opportunité  de  l'adoption  d'un  système  décimal 
de  mesures,  conforme  à  celui  de  la  France,  et  basé  sur  les  étalons  mé- 
triques déposés  dans  nos  Archives. 

»  Tout  récemment,  cette  question  a  pris  un  caractère  d'une  urgence  plus 
pressante  encore,  par  suite  de  l'initiative  des  sociétés  savantes  de  l'Alle- 
magne, et  d'une  Commission  d'enquête  constituée  en  Angleterre  pour 
l'examen  des  étalons  officiels. 

»  La  Conférence  géodésique  internationale  pour  les  mesures  des  degrés 
en  Europe,  qui  avait  principalement  en  vue  les  opérations  géodésiques  en 
cours  d'exécution  et  en  projet  pour  l'ensemble  des  Etats  allemands,  dans 
ses  séances  de  iSôy,  a  émis  les  vœux  suivants  : 

Voir  les  articles  5-8,  p.  2  52. 

»  U Académie  de  Saint -Péteisbourg,  saisie  de  la  même   question,  a 
décidé  : 

Fozr  l'article  i*>,  p.  258. 
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»  La  Commission  anglaise  des  étalons  (  1869),  dans  son  second  Rapport, 
conclut  ainsi  qu'il  suit  : 

»  I*  Considérant  les  résultats  des  renseignements  recueillis  par  la  Con\- 
mission  : 

9  Sûr  le  grand  développement  des  relations  internationales,  spéciale- 
ment en  ce  qui  concerne  l'industrie  et  le  commerce; 

8  Sur  Padoption  générale  du  système  métrique  des  poids  et  mesures 
dans  plusieurs  Etats,  soit  de  l'Europe,  soit  des  autres  parties  du  monde,  et 
plus  récemment  dans  la  Confédération  de  l'Allemagne  du.  Nord  et  dans  les 
Etats-Unis  d'Amérique; 

>  Sur  les  progrès  de  l'opinion  publique  de  ce  pays,  en  faveur  du  système 
métrique,  comme  système  international  uniforme  de  poids  et  mesures,  et 
sur  la  généralisation  de  l'emploi  de  ce  système  dans  les  recherches  scien- 
tifiques et  la  pratique  des  travaux  de  Chimie  et  de  Génie  civil;  la  Commis- 
sien  est  d'avis  qu'il  y  a  lieu,  pour  le  Gouvernement,  de  régler  par  des  dis- 
positions législatives  et  de  faciliter  Tintroduction  et  l'usage  des  poids  et 
mesures  métriques  dans  le  Royaume-Uni; 

»  Que,  dans  ce  but.  des  étalons  métriques  comparés  avec  soin  avec  les 
étalons  primitifs  de  Paris,  et  déposés  parmi  les  étalons  officiels  du  Oéparte- 
tement  du  Commerce,  soient  légalisés,  et  que  des  copies  vérifiées  de  ces 
étalons  métriques  puissent  être  mises  à  la  disposition  des  autorités  locales 
pour  les  inspecteurs  des  districts  qui  en  exprimeront  le  désir. 

>  2*  La  Commission  pense  que  la  nomenclature  française  doit  être  intro- 
duite en  ce  pays,  aussi  bien  que  les  divisions  décimales  du  système  mé- 
trique. » 

«  Le  Gouvernement  de  l'Inde  anglaise^  dans  un  rapport  longuement  mo- 
tivé et  basé  sur  les  difficultés  sans  nombre  que  crée  au  copimerce  la  muN 
tiplicité  infinie  des  mesures  en  usage  dans  les  diverses  parties  de  ce  vaste 
empire,  proposait  déjà  en  1867  de  «  s'adresser,  par  l'intermédiaire  des 
3  autorités  compétentes,  au  bureau  du  Ministère  de  l'Intérieur,  à  Paris,  à 
9  l'effet  d'obtenir  une  série  complète  de  mesures  métriques  vérifiées  avec 
9  soin.  » 

9  7*  Le  Système  métrique  doit  être  enseigné  dans  toutes  les  écoles  du 
9  Gouvernement,  et  sa  connaissance  doit  être  exigée  dans  tous  les  examens 
9  de  l'Université  et  de  tous  les  candidats  aux  fonctions  publiques,  o 

ff  Toutes  ces  conclusions  concourent  donc  à  proclamer  : 
B  I*  Les  avantages  du  système  métrique  français; 
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»  2**  La  convenance  pour  les  pays  étrangers  d'en  adopter  ou  d'en  auto- 
riser Tusage; 

»  3*  La  nécessité,  pour  eux,  de  se  procurer  des  étalons  secondaires  qui, 
après  avoir  été  comparés  avec  toute  la  précision  que  comporte  ou  qu'exige 
la  science  actuelle^  puissent  servir,  en  chaque  pays,  pour  généraliser  Vusage 
du  système. 

»  Ce  concert  d'opinions  émanées  de  tant  de  savants  et  d'hommes  dis- 
tingués de  tous  les  pays  éclairés,  cet  hommage  universel  et  spontané 
rendu  à  la  grande  pensée  qui  avait  présidé,  dès  1790,  à  la  création  du  sys- 
tème uniforme  de  nos  poids  et  mesures,  et  qui  justifie  les  espérances  dont 
nous  aurions  pu  croire  la  réalisation  réservée  à  nos  arrière-neveux,  ne 
pouvait  manquer  de  frapper  l'attention  du  Gouvernement  de  Votre  Ma- 
jesté et  celle  de  tous  les  amis  de  la  science  et  des  gloires  françaises. 

»  L'Académie  des  Sciences,  le  Bureau  des  Longitudes,  vos  ministres 
s'en  sont  émus,  et  une  Commission  a  été  constituée  en  1S68,  sous  la  pré- 
sidence de  M.  le  maréchal  .Vaillant,  pour  aviser  aux  moyens  de  donner 
satisfaction  au  dédr  des  Gouvernements  étrangers,  en  conservant  à  la 
France  la  part  d'action  et  d'initiative  qui  lui  appartient. 

»  Cette  Commission  a  formulé,  dans  ce  but,  les  conclusions  suivantes, 
dont  je  propose  à  Votre  Majesté  d'approuver  le  sens  général  : 

Q  I*  Décider  qu'il  sera  fait  une  copie  légale,  par  un  mètre  à  traits,  du 
'  mètre  à  bouts  des  Archives. 

»  2**  Décider  que  cette  copie  sera  effectuée  par  une  Commission  fran- 
çaise à  laquelle  seront  appelés  des  commissaires  désignés  par  les  puissances 
étrangères. 

»  3"  Nommer,  par  un  décret,  pne  Commission  chargée,  dès  à  présent 
de  préparer  les  .éléments  du  travail. 

»  Lors  de  la  création  de  la  grande  Commission  scientifique  chargée  de 
Timmense  travail  que  ses  membres,  parfois  au  péril  de  leur  vie  et  au 
milieu  des  orages  du  temps,  ont  accompli  avec  tant  de  dévouement  et 
d'abnégation,  la  Convention  Nationale  avait  appelé  à  s'associer  à  tous 
leurs  travaux  des  délégués  des  nations  étrangères  alors  en  relation  avec 
la  France. 

»  Aujourd'hui  plus  que  jamais,  il  convient  de  provoquer,  de  la  part  de 
toutes  les  puissances  qui  désireraient  y  participer,  la  coopération  de 
savants  chargés  de  prendre  part  à  toutes  les  études  et  à  toutes  les  résolu-^ 
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tions  propres  à  donner  unb  confiance  entière  dans  Texactitude  des  étalons 
secondaires  dérivés  de  nos  étalons  métriques  des  Archives,  qui  doivent 
rester  les  types  uniques  et  invariables  de  tous  les  autres. 

9  D'une  autre  part,  de  pareils  travaux  exigent  des  études,  des  dispositions 
préparatoires,  pour  éviter  des  pertes  de  temps  et  pour  permettre  d'atteindre 
le  plus  promptement  possible  le  but  désiré.  Les  moyens  d*exécution  que 
possède  déjà  le  Conservatoire  impérial  des  Arts  et  Métiers,  où  je  me 
propose  de  concentrer'  les  opérations,  me  permettent  de  croire  que  cet 
important  travail  pourra  se  faire  avec  toute  l'exactitude  et  toute  la  rapi- 
dité désirables. 

D  En  conséquence,  j'ai  Thonneur  : 

»  I*  De  proposer  à  Votre  Majesté  de  constituer, dès  à  présent,  la  Commis- 
sion qui  doit  représenter  la  France  dans  le  travail  collectif,  et  qui  se  com- 
poserait de  : 

MM.  Mathieu,  membre  de  PInstitut,  Président; 

Général  Morin,  membre  de  Tlnstitut,  directeur  du  Conservatoire 

impérial  des  Arts  et  Métiers,  Vice-Président  ; 
Lb  Verrier,   membre  de   l'Institut,  directeur  de  l'Observatoire 

impérial; 
Laugier,  membre  de  l'Institut  et  du  Bureau  des  Longitudes; 
Paye,  membre  de  l'Institut  et  du  Bureau  des  Longitudes; 

« 

FizBAu,  membre  de  l'Institut; 
H.  Saintb-Clàirb  Deville,  membre  de  l'Institut; 
Général  Jarras,  directeur  du  Dépôt  de  la  Guerre; 
Tresca^  sous>direeteur  du  Conservatoire  impérial  des  Arts  et 
Métiers,  Secrétaire; 

»  2*  D'inviter  les  Gouvernemeûts  étrangers  qui  désireraient  se  procurer 
des  étalons  métriques,  comparés  à  ceux  des  Archives,  à  déléguer  des  sa- 
vants qui  seraient  appelés  à  prendre  part  aux  travaux  de  la  Commission; 

»  3»  D'ordonner  que  l'étalon  prototype  du  mètre  en  platine  des  Archives 
sera  communiqué  à  la  Commission,  sous  la  surveillance  et  avec  le  con- 
trôle de  M.  le  Directeur  général  des  Archives  de  l'Empire,  pour  servir  à  la 
comparaison  définitive  du  mètre  à  traits-  qu'il  s'agit  d'établir  et  qui 
restera  à  la  disposition  de  mon  Ministère  pour  servir,  avec  les  autre  pro- 
toiypes,  aux  vérifications  internationales. 
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»  Je  suis  avec  le  plus  profond  respect,  Sire,  de  Votre  Majesté  le  très 
humble  et  très  obéissant  serviteur  et  fidèle  sujet. 

»  Le  Ministre  de  l'Agriculture  et  du  Commerce, 

»  Signé  :  Alfred  Leroux. 
»  Approuvé  : 

»  Signé  :  Napoléon.  » 

En  exécution  des  propositions  ainsi  approuvées,  la  dépêche 
suivante  fut  adressée  par  le  Ministre  des  Affaires  étrangères,  à  tous 
les  agents  diplomatiques  de  la  France  au  dehors  : 

«  Messieurs  les  Agents  diplomatiques  de  V Empereur  en  Europe 

et  en  Amérique. 

»  PaHs,  le  i6  novembre  1869. 
D  Monsieur, 

»  L'Empereur,  désirant  associer  son  Gouvernement  aux  efforts  univer- 
sellement  tentés  par  la  Science  pour  répandre  Tusage  des  mesures  mé- 
triques, a  décidé,  sur  la  proposition  de  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture  et 
du  Commerce,  et  conformément  au  vœu  de  l'Académie  des  Sciences  : 

D  I*  Que,  par  les  soins  d'une  Commission  spéciale,  il  serait  fait  une 
copie  légale,  par  un  mètre  à  traits,  du  mètre  à  bouts  déposé  aux  Archives 
de  TEmpire; 

»  2*  Que  les  Gouvernements  étrangers  seraient  invités  à  déléguer  des 
savants  chargés  de  prendre  part  à  toutes  les  études  et  à  toutes  les  résolu- 
tions propres  à  donner  une  confiance  ei\tière  dans  Texactitude  des  étalons 
secondaires  dérivés  de  ceux  des  Archives. 

»  Aujourd'hui,  comme  à  l'époque  déjà  éloignée  des  travaux  de  la  grande 
Commission  des  poids  et  mesures,  la  participation  sur  un  pied  d'égalité 
complète  des  savants  français  et  étrangers  paraît  être  le  plus  sûr  moyen  de 
conserver  au  système  métrique  son  caractère  d'universalité,  et  d'obtenir 
des  types  véritablement  internationaux,  parfaitement  conformes  à  ceux 
des  Archives  de  l'Empire,  susceptibles  de  servir  dans  chaque  pays  à  tous 
les  travaux  scientifiques,  en  même  temps  que  de  préparer  l'adoption 
générale  du  système. 
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»  Je  vous  prie  donc,  Monsieur,  de  vouloir  bien  faire  connaître  au  Gou- 
vernement auprès  duquel  vous  êtes  accrédité  les  mesures  que  le  Gouver- 
nement de  l'Empereur  considère  comme  les  plus  propres  à  faciliter  une 
solution  commune  et  internationale  de  cette  question. 

B  Je  ne  doute  pas  que  le  Cabinet  de...,  appréciant  le  caractère  éminem- 
ment utile* d*e  l'oeuvre  qu'il  s'agit  d'accomplir,  n*accueille  volontiers  notre 
proposition  de  se  faire  représenter  au  sein  de  la  Conférence  à  laquelle  je 
vous  serai  obligé  de  le  convier  dans  les  termes  de  la  présente  dépêche.    . 

»  Vous  voudrez  bien  me  communiquer,  le  plus  tôt  qu'il  vous  sera  pos- 
sible, la  réponse  que  vous  aurez  reçue  et,  s'il  y  a  lieu,  les  noms  des 
savants  auxquels  le  Gouvernement...  aura  confié  la  mission  de  prendre 
part  à  des  travaux  si  dignes  de  l'intérêt  de  toutes  les  nations  civilisées. 

«  Agréez,  etc. 

»  Signé  :  Prince  de  la  Tour  d'Auvergne.  « 

Le  Gouvernement  français  admettait  donc  la  nécessité  de  faire 
une  copie  légale  et  internationale,  par  un  mètre  à  traits,  du 
mètre  à  bouts  des  Archives.  Par  là  il  donnait  satisfaction  au  vœu 
de  la  Conférence  géodésique  :  l'entente  était  donc  à  peu  près  faite 
sur  le  but  essentiel. 

En  attendant  les  réponses  des  Gouvernements  étrangers,  les 
membres  français,  nommés  par  le  décret  du  i"  septembre  t&Sg, 
commencèrent  de  se  réunir,  et  ils  formèrent  ce  qu'on  appela  dès 
lors  la  Section  française  de  la  Commission  internationale  du 
mètre. 

Ils  s'accordèrent  immédiatement  à  reconnaître  que,  tant  pour 
répondre  aux  intentions  libérales  du  Gouvernement  que  pour 
donner  au  travail  projeté  son  véritable  caractère  international, 
les  délégués  de  tous  les  pays  devaient  avoir  les  mêmes  droits; 
aussi  leurs  réunions  préliminaires  n'eurent  d'autre  but  que  de 
faire  des  études  préparatoires,  destinées  à  éclairer  la  future  Com- 

B.  iS 


l 
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mission,  au  même  titre  que  les  indications  qui  pourraient  venir 
de  toute  autre  source. 

On  examina  d'abord  les  étalons  des  Archives  :  le  mètre  tut 
trouvé  dans  un  état  de  conservation  très  satisfaisant  et  de  nature 
à  donner  toute  confiance  aux  opérations  auxquelles  il  sennra 
de  base.  Quant  au  kilogramme,  il  fiut  reconnu  en  parfait  état. 
En  outre,  des  comparaisons  entre  le  mètre  prototype  et  ses  con- 
temporains du  Conservatoire  et  de  l'Observatoire  montrèrent  que 
celui  des  Archives  n'avait  subi  aucun  changement  appréciable 
dans  sa  longueur. 

On  se  mit  facilement  d'accord  sur  les  conditions  à  faire  rem- 
plir au  nouveau  mètre  :  «  Ce  sera  un  mètre  à  traits,  de  section  suf- 
fisante pour  qu'il  conserve  sûrement  sa  forme  prismatique,  et 
dont  la  dilatation  devra  être  aussi  voisine  que  possible  de  celle  du 
mètre  des  Archives.  » 

Le  platine,  tel  qu'on  le  fabriquait  à  Tépoque  de  la  fondation 
du  Système  métrique,  contient  tout  l'iridium  delà  mine;  de  sorte 
que  les  étalons  des  Archives  doivent  être  formés  d'un  alliage  de 
platine  et  d'iridium,  avec  un  peu  de  palladium.  Aussi  le  métal 
qui  parut  le  plus  appropriéàla  construction  des  nouveaux  mètres 
fut  l'alliage  de  platine  avec  -^  d'iridium,  alliage  déjà  étudié  par 
Fizeau,  et  qui,  outre  son  inaltérabilité,  se  recommandait  par  son 
homogénéité,  sa  dureté,  par  le  beau  poli  dont  il  est  susceptible  et 
enfin  par  sa  dilatation  [*).  Le  choix  avantageux  de  cet  alliage  fut 


(')  Le  coefficient  de  dilatation  du' mètre  des  Archives  est,  d'après  Borda  [Base  du  Sys~ 
tème  métrique,  lUy  p.  i36,  32 1,  325,440,  692),  10-9856,  ou  d'après  Fizeau,  10-9  865;  or, 

pour  quatre  fontes  différentes  de  l'alliage  de  platine  avec  7^  d'iridium,  Fizeau  trouva  pour 

coefficients  de  dilatation  io-9  88 18,  io-9  8826, 10-»  8889  et  io-9  8870, 
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d'ailleurs  confirmé  par  des  études  nombreuses  qui  mirent  en  évi* 
dence  sa  résistance  aux  actions  physiques  telles  que  le  laminage, 
Técrouissage,  la  compression  les  plus  énergiques,  et  la  facilité 
avec  laquelle  le  recuit  lui  fait  perdre  Tétat  de  tension  moléculaire 
produit  par  ces  actions.  En  outre  on  s'assura  que  son  exposition 
prolongée  à  l'action  de  Thydrogène  est  sans  influence  sur  son 
coefficient  de  dilatation.  Enfin  on  fit  fondre  et  forger  une  règle  en 
platine  iridié,  à  section  de  rail,  pour  étudier  divers  modes  de  tracé, 
de  comparaison,  etc. 

Après  avoir  recherché  et  étudié  les  pièces  originales  employées 
par  la  première  Commission  et  déposées  à  TObservatoire,   on 
examina  les  comparateurs  dont  on  pouvait  disposer  (ceux  de 
rObservatoire  et  du  Conservatoire)  et  les  améliorations  qu'il  y 
aurait  lieu  d'y  apporter  en  vue  du  tracé  et  de  la  comparaison  des 
mètres;  et  .à  cette  occasion  Fizeau  proposa,  pour  la  vérification  ' 
des  mètres  à  bouts,  une  méthode  optique,  employée  dans  la  suite 
(yo/rp.  290).  Dans  cet  ordre  d'idées  on  étudia  un  projet  de  nou- 
veau comparateur  qui  devait  être  «  l'expression  des  vues  de  la 
Commission  internationale»,  et  témoigner  «  de  l'état  d'avance- 
ment des  procédés  de  comparaison  à  l'époque  de  sa  réunion  ». 
L'installation  d'une  «chambre  froide»,  dont  on  pourrait  faire 
varier  à  volonté  la  température,  fut  aussi  l'objet  des  études  de 
la  Section  française. 

Malgré  la  netteté  du  programme  indiqué  par  le  décret  du 
I*' septembre  1869,  à  l'étranger,  notamment  à  Saint-Pétersbourg, 
on  s'inquiéta  du  rôle  attribué  à  la  Commission  internationale, 
rôle  que  sans  doute  on  trouvait  trop  restreint.  D'un  autre  côté, 
à  Paris  on  craignit  de  voir  cette  Commission  remettre  en  ques- 
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tion  le  mètre  des  Archives  et  vouloir  tenter  la  réalisation  d'un 
mètre  plus  en  harmonie  avec  sa  définition  théorique. 

La  Section  française  fut  unanimement  d'avis  que  le  Gouverne- 
ment français  ne  pouvait  admettre  d'autre  base  que  le  mètre  des 
Archives,  notre  mètre  légal;  et,  pour  éviter  tout  malentendu  sur 
ce  point,  elle  obtint  l'insertion  de  la  Note  suivante  au  Journal 
officiel^  en  janvier  1 870  : 

a  Les  Membres  désignés  par  le  Gouvernement  français,  par  décret  du 
I»  septembre  1869,  pour  faire  partie  de  la  Commission  internationale  du 
mètre,  se  sont  réunis  plusieurs  fois,  sous  la  présidence  de  M.  Mathieu»  de 
l'Académie  des  Sciences,  pour  étudier  les  moyens  à  l'aide  desquels  on  peut 
construire  un  mètre  à  traits  en  aussi  parfaite  conformité  que  possible  avec 
le  mètre  à  bouts  des  Archives.  Aussitôt  que  les  Commissaires  étrangers 
auront  été  désignés  par  leurs  Gouvernements  respectifs,  les  résultats  de  ces 
études  préparatoires  seront  soumis  à  la  Commission  internationale,  à 
laquelle  sont  exclusivement  réservées,  non  seulement  toutes  les  décisions  à 
prendre,  mais  encore  toutes  les  opérations  relatives  à  la  confection  d'un 
mètre  international.  » 


RKONION  de  la  commission  internationale  du  METRE 

EN   1870. 

L'invitation  du  Gouvernement  français  reçut  partout  un  bon 
accueil,  et  24  États  désignèrent  des  délégués  dont  voici  les 
noms  : 

AuTRiciiK-HoNCRiK D^ //tfrrct  D'L^zn^ pour T Autriche; 

y  de  Krusper  et  de  S^ily  pour  la 

Hongrie. 
Bavière D'  Steinheil, 
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Belgique Col.   Liagre,  Stas,  J.  Heusschen, 

suppléant. 
Chili C.  Gay,  membre  de  Tlnstitut,  à 

Paris. 
Colombie Torres  el    Ca'tcedo,    ministre    à 

Paris. 
Equateur Aguivve  y  Montufar^  ancien  pré- 
sident du  Sénat. 

Espagne Colonel  Ibahe:{, 

Etats  Romains R.  P.  Secchi, 

Etats-Unis Joseph  Henry  et  HUgard, 

Grande-Bretagne Airy,  prof.   Miller  et  Chisholm. 

Grèce Sout:fO,  secrétaire   de  la  légation 

hellénique  à  Paris. 

Italie Général  Ricci. 

Nicaragua M.  Chevalier,  membre  de  l'Insii- 

lut,  à  Paris. 
Pays-Bas D'  Kaiser   et    Stamkart  ;   Cohen 

Stuart  et  Bosscha,  suppléants. 
Pérou E.Boniface,  ambassadeur,  et  Pedro 

Galve:[. 
Portugal Ca:(al  RibeirOf  ambassadeur,  et  le 

général  Morin. 

Prusse  et  Confédération  )  ^    „ 

,.  M  D'  Fœrster. 

DE  l'Allemagne  du  Nord.  ) 

Russie Jacobi,  O.  Struve  et  Wild. 

San-Salvador Herran,  ministre  du   San-Salva- 

dor  à  Paris. 
Suède  et  Norwège Général    baron    Wrede    pour    la 

Suède. 
»  Professeur  Christie  el  professeur 

Mohn  pour  la  Norwège. 

Suisse D'  Hirsch. 

Turquie Htisny-Bey,  attaché  à  Tambassade 

ottomane  de  Paris. 

Venezuela Eliseo  Acosta. 

Wurtemberg Von  Steinbeis, 
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Pour  la  France,  les  délégués  étaient  ceux  désignés  en  1869 
(voir  p.  271)  et  auxquels  un  décret  du  2  mai  1870  avait  joint 
Delaunay,  devenu  directeur  de  TObservatoire. 

Dès  le  mois  d'avril  1870,  la  réunion  de  la  Commission  à  Paris 
fut  fixée  au  8  août  de  cette  année;  et  malgré  la  guerre  qui  venait 
déclater  entre  la  France  et  l'Allemagne,  la  première  séance  eut 
lieu  en  effet  à  cette  date;  mais  divers  délégués,  notamment  ceux 
de  la  Prusse,  de  la  Bavière  et  du  Wurtemberg,  n'y  parurent 
point. 

Sur  la  proposition  de  divers  commissaires  étrangers,  la  Com- 
mission  pria  le  bureau  de  la  Section  française  (Mathieu,  prési- 
dent, H.  Tresca,  secrétaire)  de  diriger  les  délibérations.  Puis 
MM.  O.  Struve,  Henry,  Miller  et  Herr  furent  nommés  vice- 
présidents  et  M.  Hirsch,  secrétaire. 

Il  fut  entendu  que  les  décisions  seraient  prises  à  la  majoritédes 
votes  personnels. 

On  comprit  immédiatement  qu'en  raison  des  absences  la  réu- 
nion ne  pourrait  avoir  qu'un  caractère  préparatoire;  cependant 
la  Commission  continua  de  siéger  jusqu'au  i3  août  et  tint  cinq 
séances. 

Dès  le  premier  moment  s'accusa,  chez  beaucoup  de  délégués 
étrangers,  l'intention  d'élargir  considérablement  le  programme 
primitif,  qui  ne  comportait  que  l'établissement  d'un  mètre  inter- 
national à  traits  et  des  copies  de  ce  mètre.  Cette  tendance  fut 
d'abord  combattue  par  les  délégués  français  qui,  mal  renseignés 
sans  doute  sur  l'opinion  générale,  craignaient  toujours  de  voir 
remettre  en  question  le  mètre  des  Archives.  Mais,  dès  la  seconde 
séance,  le  Ministre  fit  «  présenter  à  la  Commission  l'assurance 
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qu'il  s'en  rapportait  complètement  à  la  sagesse  et  aux  lumières  des 
membres  qui  la  composent,  en  ce  qui  concerne  le  cadre  des  tra- 
vaux auxquels  elle  voudra  se  livrer  pour  la  plus  grande  perfection 
du  système  métrique  ». 

Dès  lors  l'entente  fut  parfaite  ;  et  après  de  légères  modifications, 
les  trois  paragraphes  d'une  proposition  de  M.  O.  Struve  furent 
votés  à  l'unanimité  dans  les  termes  suivants  (An,  p.  17): 

((  En  présence  des  circonstances  actuelles,  la  Commission  int.Tnationale 
du  mètre,  dans  Tintérêt  môme  de  sa  mission,  croit  devoir  renvoyer  toute 
Jécision  définitive  à  une  époque  ultérieure  plus  favorable. 

»  En  attendant,  elle  profite  de  la  réunion  actuelle  pour  discuter,  à  titre 
d'études  préliminaires,  les  principes  d'après  lesquels  le  nouveau  prototype 
du  mètre  international  devra  être  construit. 

»  La  Commission  prie  le  Gouvernement  français  de  la  convoquer  à  nou- 
veau aussitôt  que  les  circonstances  le  permettront,  et  elle  émet  le  vœu  que 
le  programme  de  sa  mission  soit  élargi  de  façon  à  comprendre  toutes  les 
mesures  propres  à  donner  au  Système  métrique  un  caractère  véritablement 
international,  et  à  conformer  les  nouveaux  prototypes  aux  exigences  de  la 
science  actuelle.  » 

La  seconde  partie  du  dernier  paragraphe  fut  à  peu  près  la  seule 
à  soulever  une  discussion  intéressante,  d*oCi  il  résulta  que  nul 
ne  songeait  à  remonter  à  la  définition  théorique  du  mètre,  et 
que  tout  le  monde,  à  1  étranger  comme  en  France,  s*accordait  à 
prendre  la  règle  des  Archives  pour  le  mètre  définitif  {*). 

D'ailleurs,  les  commissaires  constatèrent  que  cette  règle  et 
rétalon  du  kilogramme  n'avaient  éprouvé  aucune  avarie  grave; 
car^  pour  la  règle,  on  retrouva  sur  ses  extrémités  les  traces  du  tra- 


(M  Fot'r.  sur  ce  point  capital,  une  note  de  M.  Hirsch,  insérée  aux  procès-verbaux  (An, 
p.  20,  21). 
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vail  primitif;  seulement  les  milieux  de  ces  extrémités  portaient 
des  impressions  provenant  évidemment  des  contacts  réitérés  qu'a- 
vaient nécessité  les  nombreuses  comparaisons  auxquelles  ce  mètre 
avait  déjà  servi. 

Ensuite  on  vota  les  résolutions  ou  questions  suivantes  : 


METRE. 

«  1.  Pour  Texécution  du  mètre  international,  on  prend  comme  point  de 
départ  le  mètre  des  Archives,  dans  Téiat  où  il  se  trouve. 

»  2.  Jusqu'à  l'époque  des  comparaisons  définitives,  le  mètre  des  Archives 
ne  devra  servir  à  aucune  comparaison. 

»  3.  Les  comparaisons  définitives  devront  être  faites,  en  premier  lieu, 
avec  des  touches  cylindriques  à  génératrices  verticales,  et  semblables 
à  celles  du  comparateur  original  de  Lenoir,  puis  avec  des  touches  sem- 
blables à  celles  des  comparateurs  employés  plus  récemment,  sous  réserve 
d'employer  ensuite  tout  autre  moyen  que  les  circonstances  pourraient 
suggérer. 

»  4.  Avant  ces  comparaisons,  les  détails  des  surfaces  terminales  devront 
être  examinés  par  des  moyens  optiques  convenablement  appropriés,  mais 
aucun  appareil  à  contact  ne  pourra  être  employé  dans  le  marne  but 
qu'après  les  vérifications  mentionnées  dans  l'article  3.     ' 

»  5.  D'après  les  résultats  de  toutes  ces  recherches,  la  Commission  définira 
la  longueur  à  donner  au  mètre  international. 

0  6.  Le  mètre  international  doit-il  être  un  mètre  à  traits  ou  un  mètre 
à  bouts? 

On  s'accordait  généralement  à  préférer  le  mètre  à  traits,  tant 
sous  le  rapport  de  l'exactitude  que  sous  celui  de  la  conservation. 
Mais  on  rappela  que  la  Conférence  géodésique  elle-même  n'avait 
encore  pris  aucun  parti  définitif  sur  cette  question.  On  croyait 
savoir  d'ailleurs  que  des  recherches  en  cours,  faites  avec  un 
comparateur  à  touches^  promettaient  des  résultats  meilleurs  que 
ceux  fournis  par  des  moyens  optiques. 
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9  7.  Quelle  est  la  matière  en  laquelle  le  mètre  international  devra  être 
construit? 

»  8.  Quelle  forme  (profil  et  dimensions)  convient-il  de  donner  au  mètre 
international? 

»  9.  Le  mètre  international  doit-il  être  accompagné  de  thermomètres  qui 
lui  seraient  spécialement  affectés? 

»  10.  Quels  modes  de  supports  convient-il  d'employer  pour  que  le  mètre 
international  soit  constamment  maintenu  dans  une  condition  autant  que 
possible  invariable? 

D  11.  A  quelle  température  le  mètre  international  doit-il  avoir  la  longueur. 
du  mètre  (des  Archives)? 

D.12.  Dilatation. 

»  13.  Comparateur. 

»  14.  La  Commission  émet  le  vœu  que,  dans  Tintérét  de  la  science 
géodésique,  le  Gouvernement  français  fasse  mesurer  à  nouveau,  en  temps 
opportun,  une  des  anciennes  bases  françaises. 

Ce  dernier  vœu,  qui  ne  fut  voté  que  par  1 1  voix  contre  8,  sou- 
leva une  discussion  assez  animée;  ses  partisans  .  demandaient 
que  la  mesure  fût  faite  au  moyen  d'une  règle  déduite  du  mètre 
des  Archives,  afin  de  vérifier  que  celui-ci  n'avait  subi  aucune 
altération,  tandis  que  ses  adversaires  trouvaient,  en  premier  lieu, 
qu'elle  s'éloignait  trop  du  programme  déjà  élargi  de  la  Commis- 
sion, et  que,  en  outre,  elle  semblait  entraîner  avec  elle  l'idée  d'une 
inexactitude  du  mètre. 

Quant  à  la  question  suivante  (n**  15),  elle  ne  fut  pas  posée 
alors  et  ne  prit  place  que  plus  tard,  en  1872,  dans  la  liste  com- 
plète des  questions  (A  iv,  p.  1 1  ). 

B  15.  Utilité  de  la  création,  avant  la  fin  des  opérations  de  la  Commission, 
d*un  Bureau  international  des  poids  et  mesures  à  Paris,  entretenu  aux 
frais  communs  des  États  intéressés,  sous  la  direction  d*un  Comité  perma- 
nent et  la  haute  surveillance  de  la  Commission  internationale,  dans  ses 
réunions  périodiques. 
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KILOGRAMME. 

»  16  (ji).  Le  kilogramme  international  doit-il  être  déduit  directement 
du  kilogramme  des  Archives,  dans  son  état  actuel,  ou  être  construit  à 
nouveau  en  partant  d*une  définition  théorique? 

»  17  (2).  En  tout  cas,  il  est  nécessaire  dé  déterminer,  par  les  moyens  les 
plus  précis,  le  poids  du  décimètre  cube  d*eau  distillée. 

'  La  discussion  de  la  proposition  16  (i)  montra  que,  dans 
l'opinion  de  certains  commissaires,  le  kilogramme  des  Archives 
était  assez  éloigné  de  sa  définition  théorique  pour  qu'il  fût  utile 
de  le  remplacer,  ou  au  moins,  pour  qu'il  fût  nécessaire  de  donner 
au  futur  kilogramme  international  un  poids  plus  voisin  de  celui 
du  décimètre  cube  d'eau. 

D'autres  tenaient  à  conserver  la  relation  théorique  primitive- 
ment établie  entre  l'unité  de  poids  et  l'unité  de  longueur,  ce  qui 
aurait  nécessité  aussi  le  remplacement  du  kilogramme  des  Ar- 
chives. Mais  la  grande  majorité,  frappée  des  graves  inconvénients 
qu'il  y  aurait  à  changer  ainsi  les  unités  à  mesure  des  progrès  de 
la  science,  se  prononça.pour  donner  au  kilogramme  international 
le  même  poids  qu'à  celui  des  Archives. 

»  18  (3).  Quelle  est  la  matière  en  laquelle  le  kilogramme  international 
doit  être  construit? 

A  l'occasion  de  celte  question,  il  fut  proposé  d'exécuter  les 
prototypes  avec  des  matières  cristallisées,  telles  que  des  cristaux 
de  quartz  (*),  dont  l'équilibre  moléculaire  doit  être  parfait,  tan- 
dis qu'il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  métaux  fondus. 


(*)  M.  HiRM'M  signala  l'existence,  en  Suisse,  de  cristaux  de  quartz  déplus  d'un  mètre  de 
longueur. 
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»  19  (4).  Quelle  forme  convient-il  de  donner  au  kilogramme  inter- 
national ? 

j»  20  (5}.  Le  kilogramme  international  doit-il  être  rapporté  à  la  pesée 
dans  le  vide  ou  au  poids  dans  l'air  dans  des  conditions  déterminées? 

»  21  (6).  Étudier  l'influence  des  milieux,  en  ce  qui  concerne  l'invaria- 
bilité des  poids. 

»  22  (7).  Poids  spécifiques  et  dilatation. 

»  23  (8).  Balances  et  instruments  accessoires. 

Enfin,  on  inséra  au  programme  cette  dernière  question,  com- 
mune  aux  deux  étalons  du  mètre  et  du  kilogramme  : 

»  24.  Quelles  sont  les  dispositions  à  prendre  pour  assurer  la  parfaite 
conservation  et  l'étude,  à  des  intervalles  déterminés,  des  étalons  interna- 
tionaux sous  le  rapport  de  leur  invariabilité?  » 

Avant  de  se  séparer,  la  Commission  nomma  un  Comité  de 
rechercKes  préparatoires,  destiné  à  procéder  plus  particulière- 
ment aux  essais  exigés  par  le  programme  précédent,  et  aussi  à 
servir  dès  maintenant  de  lien  entre  la  Commission  et  ceux  des 
délégués  qui  n'avaient  pas  assisté  à  ces  premières  réunions.  Ce 
Comité  fut  formé  de  la  Section  française  à  laquelle  furent  ad- 
joints (*)  :  Airy*,  Chisholm,  Fôrster*,  Hirsch,  Ibanez,    Lang, 

Steinheir,  Wild  et  Wrede. 
Les  graves  événements  qui  marquèrent  la  fin  de  Tannée  1870 

et  la  première  partie  de  Tannée  suivante  ne  permirent  à  la  Section 

française  de  reprendre  ses  réunions  hebdomadaires  qu'à  la  fin  de 

1871;  alors  elle  continua  ses  précédentes  études  préliminaires 

et  s'occupa  particulièrement  da  choix  du  métal  et  des  études  sur 


(')  Les  délégués  dont  les  noms  sont  marqués  d'un  (*)  n'assistaient  pas  aux  réunions  de 
1870. 
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le  poli,  du  tracé,  de  la  manière  la  plus  avantageuse  de  supporter 
les  règles,  et  des  procédés  de  comparaison. 


LE   COMITE   DES   RECHERCHES   PREPARATOIRES. 

De  son  côté,  le  Comité  des  recherches  préparatoires  se  réunit 
à  Paris  en  1872,  et  après  avoir  pris  connaissance  des  travaux  dé 
la  Section  française  il  discuta  une  partie  des  questions  posées  par 
la  Commission  internationale  de  1870. 

Dès  la  première  séance  (Ain)  on  put  juger  combien  on  dou- 
tait à  l'étranger  de  la  bonne  conservation  du  mètre  des  Archives  : 
les  mètres  qui  en  avaient  été  déduits,  et  qui  étaient  répandus 
hors  de  France,  présentaient  des  équations  fort  incertaines,  ce 
qui  avait  fait  mettre  en  suspicion  les  qualités  du  prototype;  même 
cela  avait  donné  lieu  à  de  graves  objections  contre  le  Système 
métrique.  On  avait  été  frappé  aussi  par  les  dépressions  laissées 
sur  les  bouts  par  les  touches  des  comparateurs,  dépressions  dont 
certains  évaluaient  les  profondeurs  à  ^h  ^^  millimètre.  Enfin,  on 
se  demandait  également  si  des  modifications  moléculaires  n*au- 
raient  pas  altéré  sa  longueur  primitive.  Aussi  les  géodésiens 
allemands  revinrent  sur  l'idée  de  vérifier  préalablement  la  règle 
des  Archives  en  mesurant  à  nouveau  une  des  bases  de  la  trian- 
gulation de  la  méridienne.  Mais  on  n'eut  pas  de  peine  à  montrer 
combien  ces  craintes  étaient  exagérées^  et  il  ne  fut  plus  question 
de  remesurer  des  bases. 

Comme  on  n'avait  pas  encore  décidé  si  Ton  se  bornerait  à 
exécuter  un  seul  mètre  international,  ou  si  l'on  en  construirait 
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un  certain  nombre  destinés  aux  pays  intéressés,  le  Comité  vota 
d'abord  cette  première  résolution  : 

«  Considérant  que  la  Commission  internationale  du  mètre  est  appelée  à 
indiquer  toutes  les  mesures  propres  à  donner  au  système  métrique  des 
poids  et  mesures  un  caractère  véritablement  international;  que  l'unité  des 
poids  et  mesures  ne  saurait  être  obtenue,  d'une  manière  rigoureuse  et 
satisfaisante  pour  les  besoins  des  sciences  et  des  arts,  qu'à  la  condition 
que  tous  les  pays  qui  ont  adopté  le  système  métrique  possèdent  des  étalons 
d'égale  valeur  et  de  construction  identique,  parfaitement  comparables  et 
rigoureusement  comparés  :  Le  Comité  des  recherches  préparatoires  envisage 
que  la  Commission  internationale  du  mètre,  pour  remplir  sa  mission, 
devrait  construire  autant  d'étalons  identiques  du  mètre  et  du  kilogramme 
que  les  Etats  intéressés  en  voudraient  réclamer;  que  tous  ces  étalons 
doivent  être  comparés  par  les  soins  de  la  Commission,  et  leurs  équations 
établies  aussi  exactement  que  possible;  qu*ensuite  l'un  de  ces  mètres  et 
l'un  de  ces  kilogrammes  devraient  être  choisis  comme  prototypes  inter- 
nationaux, par  rapport  auxquels  les  équations  de  tous  les  autres  seront 
exprimées;  enfin  que  les  autres  étalons,  ainsi  exécutés,  seront  distribués 
indistinctement  entre  les  différents  Etats  intéressés.  » 

Ainsi  qu'on  Ta  vu,  on  s'accordait  généralement  à  penser  que 
le  nouvel  étalon  de  longueur  devait  être  un  étalon  à  traits,  en 
raison  de  ses  avantages  au  point  de  vue  des  comparaisons  et  de 
sa  conservation;  mais  comme  beaucoup  d'opérations  de  précision 
demandent  des  étalons  à  bouts,  le  Comité  compléta  ainsi  la  réso- 
lution précédente  : 

«  Tout  en  maintenant  sa  décision  antérieure  d'après  laquelle  le  nouveau 
mètre  international  doit  être  un  mètre  à  traits,  dont  tous  les  pays  rece- 
vront des  copies  identiques  construites  en  môme  temps  que  le  prototype, 
le  Comité  est  d'avis  que  la  Commission  internationale  devra  construire 
ensuite  un  certain  nombre  d'étalons  à  bouts,  pour  les  pays  qui  en  auront 
exprimé  le  dcsir,  et  que  les  équations  de  ces  mètres  à  bouts,  par  rapport 
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au  nouveau  prototype  à  traits^  seront  également  déterminées  par  les  soins 
de  la  Commission  internationale.  » 

Après  avoir  examiné  la  précision  que  Ton  peut  obtenir  dans 
le  pointage  des  traits  avec  un  microscope  micrométrique,  on  dis- 
cuta les  divers  systèmes  de  comparateurs,  et  il  s^établit  une 
longue  discussion  entre  les  partisans  de  ce  qu'on  appela  le  Sys- 
tème français  ou  par  transport  longitudinal  et  les  partisans  du 
transport  transversal,  hautement  préféré  à  l'étranger.  C'est  pour 
satisfaire  les  uns  et  les  autres  que  fut  votée  cette  résolution  : 

a  Le  Comité  est  d*avis  : 

»  r  Que  l'appareil  avec  lequel  se  fera  la  traduction  du  mètre  à  bouts  en 
un  mètre  à  traits  devra  être  construit  pour  cet  usage  spécial  et  indépen- 
damment de  toute  autre  destination; 

»  2*  Q.ue  l'appareil  avec  lequel  se  feront  les  comparaisons  devra  de 
même  être  disposé  suivant  les  meilleures  conditions  de  sa  destination; 

»  3*  Un  appareil  à  déplacement  longitudinal  sera  spécialement  construit 
pour  la  confection  du  mètre  à  traits; 

»  4*>  Un  appareil  à  déplacement  transversai  et  à  deux  microscopes,  placés 
à  la  distance  d'un  mètre  Tun  de  l'autre,  sera  spécialement  construit  pour 
Texécution  des  comparaisons.  » 

Et  comme  il  s'agissait  essentiellement  de  traduire  le  mètre  à 
bouts  des  Archives  par  un  mètre  à  traits,  après  avoir  étudié  les 
divers  procédés  employés  jusque-là  on  s'accorda  généralement  à 
préférer  les  procédés  optiques,  notamment  celui  de  Fizeau 
[voir  p.  290). 

Pour  la  matière  des  nouveaui  prototypes  certains  membres 
proposèrent  des  métaux  déposés  galvaniquement,  qui  doivent 
être  dans  un  état  parfait  d'équilibre  moléculaire;  pour  la  même 
raison,  d'autres  préconisèrent  l'emploi  de  matières  cristallines, 
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telles  que  le  quartz,  soit  pour  former  de  vrais  prototypes  de 
o'°,io  et  de  o^«,  100,  soit  pour  constituer  des  étalons-témoins. 
On  examina  aussi,  à  ce  point  de  vue,  les  propriétés  du  béryl,  qui 
présente  une  direction  de  dilatation  nulle.  Mais  la  grande  majo- 
rité donnait  la  préférence  au  platine,  allié  à  ^^  d'iridium,  vive- 
ment préconisé  par  H.  Sainte -Claire  Deville;  sans  prendre 
aucune  résolution  définitive,  on  décida  la  construction,  avec  cet 
alliage,  de  deux  règles  destinées  à  servir  aux  essais,  et  dont  l'une 
serait  tracée  à  la  surface  supérieure  et  l'autre  sur  le  plan  moyen 
ou  neutre. 

Relativement  à  la  température  pour  laquelle  l'étalon  à  con- 
struire devait  représenter  le  mètre,  on  proposa  une  température 
voisine  de  celle  de  nos  habitations,  qui  est  celle  adoptée  dan 
presque  tous  les  pays  avant  la  fondation  du  Système  métrique; 
mais  la  facilité  avec  laquelle  on  peut  obtenir  partout  la  tempéra- 
ture de  zéro  fit  donner  la  préférence  à  cette  dernière  :  ce  point 
et  ce  qui  est  relatif  à  la  dilatation  fut  réglé  par  les  résolutions 
suivantes  : 

R  Le  prototype  international  aura  sa  véritable  valeur  à  la  température 
de  0*  C.  et  le  coefficient  de  dilatation  de  chacun  des  mètres  étalons  sera 
déterminé  par  la  Commission,  avec  le  degré  de  précision  correspondant  h 
celui  de  sa  comparaison. 

>  Pour  la  dilatation,  le  Comité  émet  Tavis  : 

•  I*  Que  la  méthode  de  M.  Fizeau  sera  employée  pour  chacun  des 
mètres; 

B  2*  Que  le  prototype  sera  soumis  aux  meilleurs  procédés  à  l'aide  des- 
quels on  puisse  déterminer  le  coefficient  absolu  de  dilatation  de  cette  règle; 

»  3*  Que  les  comparaisons  relatives,  au  nombre  de  quatre  pour  chaque 
règle,  en  comporteront  une  pour  laquelle  on  fera  choix  de  la  température 
de  i6*C.; 

B  4*  Que  ces  comparaisons  auront  lieu  de  o*"  ù  40°  au  maximum.  » 
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La  manière  de  supporter  les  règles  et  de  déterminer  leur  tem- 
pérature  exacte  donna  également  lieu  à  des  discussions  nom- 
breusesj  mais  on  ne  prit  à  ce  sujet  aucune  résolution. 

Enfin  le  Comité  s'occupa  de  la  conservation  des  prototypes  in- 
ternationaux, supposés  construits  :  et  les  délégués  étrangers 
furent  à  peu  près  tous  d'accord  pour  proposer  la  fondation  d'un 
Bureau  international  des  poids  et  mesures  chargé  en  premier 
lieu  d'assurer  la  conservation  de  ces  prototypes. 

Dans  l'esprit  de  ses  promoteurs^  ce  Bureau  était  destiné  à  être 
l'organe  exécutif  de  la  Commission  internationale,  ou  d'un 
Comité  permanent  délégué  par  elle.  Il  devait  être  chargé  aussi 
de  déterminer  les  équations  des  étalons  nationaux  par  rapport  aux 
prototypes  internationaux,  puis  de  comparer  entre  elles  les 
diverses  unités  géodésiques  employées  dans  les  mesures  de  bases, 
d'étendre  l'usage  exclusif  des  subdivisions  décimales,  enfin,  de 
servir  dans  toutes  les  directions  à  la  propagation  du  Système 
métrique  et  au  progrès  des  sciences  métrologiques.  D'ailleurs,  la 
France  ayant  eu  l'initiative  du  Système  métrique,  on  s'accordait 
à  regarder  Paris  comme  le  siège  naturel  de  ce  Bureau. 

Cependant  les  objections  à  celte  fondation  vinrent  surtout  de 
divers  membres  delà  Section  française  qui,  à  l'origine,  n'avaient 
pas  «  vu  les  choses  aussi  grandes  d  et  auxquels  l'organisation 
proposée  paraissait  énorme  au  point  de  vue  de  son  objet;  ils 
pensaient,  en  outre,  que  cette  question  sortait  de  la  compétence 
du  Comité,  peut-être  même  de  celle  de  la  Commission  interna- 
tionale. On  parut  toutefois  se  mettre  d'accord  sur  la  proposition 
suivante,  car  elle  fut  adoptée  à  l'unanimité  : 

«  Le  Comité,  sans  s'occuper  des  détails  d'exécution,  admet  en  principe 
qu'il  y  a  lieu  de  porter  à  la  connaissance  de  la  Commission  internationale 
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Tutilité  de  la  créatioiii  avant  la  fin  de  ces  opérations,  d'un  Bureau  interna- 
tional des  poids  et  mesures  à  Paris,  entretenu  aux  frais  communs  des 
États  intéressés,  sous  la  direction  d'un  Comité  permanent  et  la  haute 
suryeillance  de  la  Commission  internationale,  dans  ses'  réunions  pério- 
diques. Tous  les  membres  qui  la  composent  sont  priés  de  se  faire,  sur 
cette  question,  une  opinion  avant  la  réunion  prochaine,  et  de  se  munir  au 
besoin  des  instructions  de  leurs  Gouvernements.  » 

Enfin  la  réunion  de  la  Commission  internationale  fut  fixée  au 
24  septembre  1872. 

En  attendant,  la  Section  française  continua  encore  ses  études 
préparatoires  (Biv),  qui  portèrent  surtout  sur  les  compara- 
teurs dont  le  Comité  avait  demandé  la  construction,  tandis  que 
H.  Sainte-Claire  Deville  résolvait,  avec  Debray,  les  questions 
suivantes  : 

<{  Déterminer  le  meilleur  alliage  propre  à  construire  un  mètre; 

*  Indiquer  un  procédé  de  préparation  des  métaux  qui  doivent  composer 
cet  alliage; 

»  Rechercher  une  méthode  facile  d'analyse  de  Talliage  fondu; 

»  Déterminer  la  composition  et  la  densité  du  métal  de  la  règle  pro- 
visoire; 

»  Déterminer  la  composition  du  platine  de  Borda,  d 


METHODE   OPTIQUE   DE   FIZEAU   POUU    LA  COMPARAISON    DES  ETALONS 
A   BOUTS.    —   PERFECTIONNEMENT   DE   M.    CORNU. 

Cette  méthode,  dont  un  cas  particulier  se  trouve  utilisé  dans 
le  baromètre  de  Fortin,  consiste  à  faire  réfléchir  un  objet  délié, 
une  pointe  d*ivoire  par  exemple,  sur  la  surface  terminale,  plane 
B.  19 
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et  polie,  d*un  étalon  à  bouts  :  diaprés  les  lois  de  la  réflexion,  cette 
surface  terminale  se  trouve  à  égale  distance  de  la  pointe  et  de  son 
image. 

Pour  comparer  ainsi  un  étalon  A,  supposé  à  bouts,  à  un  autre 
étalon  B,  à  bouts  ou  à  traits,  plaçons  une  pointe  en  face  chacune 
des  extrémités  de  l'étalon  A^  puis  visons  chaque  ]x>inte  et  son 
image  avec  un  microscope  micrométrique,  fixe  également. 

Dans  chaque  microscope,  la  surface  terminale  correspond  à  la 
moyenne  des  lectures  obtenues  en  amenant  le  fil  mobile  succes- 
sivement sur  la  pointe  et  sur  son  image.  Ces  pointés  étant  faits, 
mettons  Tétàlon  B  à  la  place  de  A  :  si  B  est  à  bouts,  on  procédera 
comme  pour  A  ;  si  B  est  à  traits,  on  visera  ceux-ci  ;  dans  les  deux 
cas,  la  différence  des  longueurs  de  A  et  B  sera  exprimée  en  par- 
ties des  vis  micrométriques,  et  finalement  en  unités  linéaires 
quelconques. 

Cette  méthode  si  élégante  a  l'immense  avantage  de  respecter 
complètement  les  faces  terminales,  mais  dans  Tapplication  elle  a 
présenté  des  incertitudes  assez  grandes  : 

Pour  que  le  microscope  puisse  viser  également  la  pointe  et  son 
image,  son  axe  optique  doit  être  à  très  peu  près  dans  le  plan  de 
la  surface  terminale  réfléchissante,  de  sorte  que  l'étalon  masque 
la  moitié  de  la  surface  de  l'objectif.  De  là  résulte,  dans  les  fais- 
ceaux lumineux  qui  pénètrent  dans  le  microscope,,  une  grande 
dissymétrie  qui  empêcha  d'abord  d'obtenir  par  cette  méthode 
des  résultats  concordants. 

On  reconnut  bientôt  que  les  discordances  tenaient  à  Tincerti- 
tude  de  la  mise  au  point,  car  en  faisant  varier  systématiquement 
celle-ci,  les  longueurs  obtenues  pour  une  même  règle  variaient 
de  même. 
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Il  fallait  donc  trouver  un  moyen  d'assurer  une  mise  au  point 
parfaite  ou  au  moins  comparable  à  elle-même  :  c'est  ce  que  per- 
met le  moyen  proposé  par  M.  Cornu  et  qui  repose  sur  les 
remarques  suivantes ,  empruntées  à  la  théorie  géométrique  des 
lentilles  : 

Soient  C  {^g,  10)  un  objectif  aplanétique,  O  le  point  visé,  F  le 
foyer  conjugué  du  point  O  :  quel  que  soit  le  point  d'incidence  A 


ou  B  sur  l'objectif,  tous  les  rayons  émanés  du  point  O  vont  con- 
verger en  F. 

Plaçons  devant  l'objectif  un  diaphragme  ne  laissant  qu'une 
ouverture  A,  supposée  mobile  devant  l'objectif  :  dans  un  plan 
a'I/,  situé  en  deçà  du  point  F,  le  foyer  apparent  a'  du  point  O 
se  déplace  dans  le  même  sens  que  l'ouverture  A;  tandis  que  dans 
un  plan  a'^b'^y  situé  au  delà  de  F,  le  foyer  apparent  se  déplace  en 
sens  inverse  de  l'ouverture  A. 

Il  résulte  de  là  que  si  l'on  place  devant  l'objectif  un  écran 
percé  d'une  ouverture  susceptible  de  prendre  alternativement,  et 
toujours  dans  le  même  ordre,  les  deux  positions  fixes  A  et  B,  on 
pourra  soit  juger  du  moment  oîi  l'on  vise  bien  sur  le  foyer  F, 
soit  calculer  en  grandeur  et  en  signe  Terreur  de  mise  au  point, 
c'est-à-dire  la  distance  du  plan  de  visée  a'b[  au  plan  focal  exact  F. 

L'emploi  de  cet  ingénieux  procédé  de  mise  au  point  améliora 
beaucoup  les  résultats  fournis  par  la  méthode  optique  de  compa- 


292 


Chapitre  XXV. 


raison  des  régies  à  bouts.  Cependant  des  expériences  subséquentes, 
et  que  nous  aurons  Toccasion  de  rappeler,  montrèrent  l'influence, 
en  quelque  sorte  individuelle,  du  microscope  employé;  de  sorte 
qu'aujourd'hui  on  pourrait  préférer  à  la  méthode  optique  la  mé- 
thode ancienne  des  contacts,  produits  par  des  palpeurs  de  forme 
appropriée. 

MÉTHODE  OPTIQUE  DR  FÏZEAU  POUR  LA  DÉTERMINATION 
DES  COEFFICIENTS  DE  DILATATION. 

Soit  AM  (Jig.  1 1  )  une  lentille  plan-convexe  dont  la  face  plane 

Fig.  II. 


M  est  à  une  petite  distance  d'une  autre  surface  N,  plané  et  réflé- 
chissante. 

Dans  le  plan  focal  F  de  la  lentille,  et  au  voisinage  de  son  axe 
optique  a  A,  on  place  une  sources*  de  lumière  monochromatique; 
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les  rayons  partis  de  cette  source  traversent  la  lentille,  tombent 
sur  les  faces  planes  M  et  N  sous  une  incidence  à  peu  près  nor- 
male, et  forment  en  ab'  une  image  de  ab. 

Les  deux  systèmes  de  rayons  réfléchis  sur  M  et  sur  N  interfèrent 
entre  eux  et  produisent  des  franges  obscures  suivant  les  lignes  oCi 
la  différence  de  marche  des  rayons  est  égale  à  un  nombre  impair 
de  demi-longueurs  d'onde.  Si  les  deux  surfaces  étaient  exactement 
planes  et  parallèles,  on  aurait  une  teinte  plate  uniforme;  mais 
en  général  on  n'a  que  des  fractions  d'anneaux^  comme  dans  la 
Jig.  12  :  tout  le  long  d'une  même  frange  la  distance  des 
plans  M  et  N  est  la  même;  et  en  passant  d'une  frange  à  la  voi- 
sine, cette  distance  change  de  X,  une  longueur  d'onde  de  la 
lumière  employée. 

Supposons  maintenant  que  l'une  des  surfaces  M,  N  se  déplace 
en  restant  parallèle  à  elle-même  :  les  franges  se  déplacent  égale- 
ment, et  si  l'une  vient  prendre  la  place  de  sa  voisine,  la  distance 

des  plans  M,  N  a  varié  de  —>  la  réflexion  doublant  le  chemin 

parcouru. 
Pour  estimer  le  déplacement  des  franges  on  marque  sur  la  sur- 

Fig.  12. 
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face  M  des  points  A,  B,  C,  D  (Jig.  12)  en  quinconce  et  on  leur 
rapporte  la  position  des  franges. 
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Par  exemple,  pour  la  lumière  jaune  produite  par  la  soude,  on 

a  -  =  o:*,  29465  ;  et  comme  on  peut  apprécier  des  déplacements 

de  ^  de  l'intervalle  de  deux  franges,  avec  une  précision  voisine 
de  {^  de  cet  intervalle,  on  voit  que  la  variation  de  distance  des 
plans  M,  N  peut  être  ainsi  estimée  à  o!*|Oo3  près.  On  peut  donc 
dire,  avec  Fizeau,  «  qu^un  rayon  de  lumière,  avec  ses  séries  d'on- 
dulations d'une  ténuité  extrême,  mais  parfaitement  régulières, 
peut  ainsi  être  considéré  comme  un  micromètre  naturel  de  la 
plus  grande  perfection,  particulièrement  propre  à  déterminer  des 
longueurs  extrêmement  petites  >. 

On  voit,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'insister,  comment  on  peut 
ainsi  déterminer  l'accroissement  de  dimensions  d*un  corps  de 
forme  et  de  dimensions  convenables,  de  manière  à  déduire  son 
coefficient  de  dilatation. 


SUR  LES  PROPRIETES  METROLOGIQUES  DE  LA  SURFACE  NEUTRE. 

Les  règles  à  traits  employées  comme  mesures  sont  parfois 
posées  dans  toute  leur  longueur  sur  des  supports  plans  très  rigides; 
par  ce  moyen,  on  évite  toute  flexion  de  la  règle;  mais  la  dilata- 
tion se  trouve  gênée  par  le  frottement  sur  les  supports;  en  outre 
il  est  difficile  de  connaître  la  vraie  température  de  la  règle. 

Pour  cette  raison,  et  lorsque  les  règles  ne  sont  pas  trop  flexibles , 
on  préfère  les  poser,  par  deux  ou  plusieurs  points,  sur  des  sortes 
de  rouleaux  ou  cylindres,  mobiles  chacun  autour  de  son  axe,  de 
manière  que  la  dilatation  n'est  pas  gênée;  alors  l'air  ou  le  liquide 
ambiant  peut  circuler  autour  des  règles,  ce  qui  facilite  Tégali- 
sation  de  la  température  et  sa  détermination  exacte. 
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Dans  ce  dernier  cas,  ce  qu'il  faut  surtout  combattre  c'est 
l'effet  de  la  flexion  sur  la  distance  des  traits.  Considérons  une 
régie  horizontale  AB,  à  section  rectangulaire,  appuyée  en  K  et 
Aéchissant  sous  l'inHuence  de  la  pesanteur  :  les  fibres  de  la  partie 
convexe  AB  s'allongent,  celles  de  la  partie  concave  CD  se  raccour- 
cissent, et  l'on  démontre  qu'il  existe  à  l'intérieur  de  la  barre  une 
surface  EF  (qui  est  ici  une  surface  cylindrique  à  génératrice 
horizontale),  dont  les  fibres  ne  se  dilatent  ni  ne  se  contractent: 
cette  surface  est  appelée  surface  neutre. 

Si  donc  les  traits  limitatifs  sont  en  a  eib{Jîg,  i3],  la  flexion  va 
augmenter  leur  distance  ;  s'ils  sont  en  c  et  d,  elle  la  diminuera, 

Fig.  i3. 


tandis  que  s'ils  sont  en  e,J,  sur  la  surface  neutre,  la  longueur 
apparente  de  la  règle  ne  sera  pas  changée  sensiblement  :  il  est 
donc  très  important  de  placer  les  traits  limitatifs  sur  la  surface 
neutre  :  cela  nous  expliquera  la  forme,  au  premier  abord  un  peu 
singulière,  donnée  à  la  section  de  certaines  mesures  à  traits. 
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CHAPITRE  XXVI. 

LA  COMMISSION  INTERNATIONALE  DU  MÈTRE  : 
SA  RÉUNION  GÉNÉRALE  DE  1872. 

La  Commission  internationale  n'avait  pu  prendre  aucune 
résolution  définitive  dans  sa  première  réunion  de  1870.  Convo- 
quée à  nouveau  par  le  Gouvernement  français,  elle  se  réunit 
pour  la  seconde  fois  à  Paris,  en  1872,  et,  du  24  septembre  au 
1 2  octobre,  elle  tint  1 1  séances.  Cette  fois  elle  réunit  5 1  délégués, 
représentant  les  3o  Etats  suivants,  dont  1 1  appartiennent  à 
l'Amérique  (Aiv)  : 

Nombre 
de 

ÉTATS.  DÉLÉGUAS.  VOIX. 

•/  Allemagne  (') D^  Fœrster  (Allemagne),  de  Jolly 

(  Bavière  ),  D' Steinbeis  (Wurtem- 
berg)   3 

Angleterre Airy,  //.  Miller,  Chisholm 3 

Argentine  (  Rçpubl.)-    Mariano  de  Balcarce,  ministre  plé- 
nipotentiaire   I 

Autriche D'  J.  Herr  et  D'  Lang. 2 

Hongrie E.  de  Krusper  et  C.  de  Siçily 2 

Belgique H.  Mauss,  Stas,  Heusschen i 

Chili C.  Gay,  membre  de  l'Institut i 

Colombie Torrès  el  Catcedo,  ancien  ambassa- 
deur   1 


(  *  )  Avec  la  Bavière  et  le  Wurtember^^. 
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Nombre 
de 

ETATS.  DBLBGUiS.  VOIX. 

Danemark Holten 1 

Espagne Général  Ibane:( 3 

Etats-Unis J.  Henry,  J.-E.  Hilgard 3 

ÉQUATEUR(Rép.  de  1").  Aguirre  y  Montufar,  ancien  prési- 
dent du  Sénat i 

France L.  Alathieu,  général  Alorin,  Le  Ver- 
rier, Faye,  Fis^eau,  H.  Sainte- 
Claire  Deville,  général  Jarras,  E, 

Becquerel,  E.  Peligot,  H.  Tresca.  3 

Grèce Sout!fo i 

Haïti Absent 1 

ÎTALIE Général  Ricci,  G.  Govi 3 

Nicaragua Michel  Chevalier,  niembre  de  l'In- 
stitut   1 

Pays-Bas Stamkart,  Bosscha 1 

Pérou Don  Pedro  Galve^,  D'  E.  Boni/a^,  i 

Portugal Général  Morin i 

Russie Jacobi,  O.  Struve,  H.  Wild 3 

Saint-Siège R.  P.  Secchi i 

San  Salvador Torrès  el  Caicedo 1 

Suède Général  baron  Wrede i 

NoRwÈGE D'  Broch i 

Suisse D'  Hirsch .♦ i 

Turquie H.  Husny  Bey 3 

Uruguay Do  n  Mathéo  Margarinos  Cervantes,  i 

Venezuela D'  Eliseo  Acosta i 


Le  programme  destiné  à  servir  de  base  à  la  discussion  fut  for- 
me' des  propositions  ou  questions  déjà  adoptées  ou  débattues  en 
1870  ou  dans  le  Comité  des  recherches  préparatoires  [voir  p.  280- 
284,  285  et  suiv.).  La  Commission  adopta  d'abord,  par  décision 
directe,  quelques  résolutions  de  principe  déjà  admises  antérieu- 
rement et  sur  lesquelles  tout  le  monde  était  d*accord. 
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Puis,  après  avoir  réglé  le  mode  suivant  lequel  les  voix  seraient 
comptées  (^),  on  forma  des  commissions  spéciales  pour  étudier 
les  questions  débattues. 

Voici  la  composition  des  onze  commissions  qui  furent  ainsi 
formées,  après  que  chaque  membre  eut  été  consulté  sur  ses  pré- 
férences : 

Com-  Vice-  Membres 

missions.        Présidents.  présidents.  Rapporteurs.  de  chaque  Commisaion. 

I P.  Secchi.         Hilgard.  Govi.  Fœrster,  Heusschen,    Husny,  Ibanc: 

Lan  g,  Tresca. 
H Wrede.  Jacobi.  Deville.  Bosscha,  Broch,  Fizeau,  Hcrr,  Pt 

got,  Stas. 
m Morin.  Wrede.  Ibanez.  Broch,   Faye,   Husny,  Jacobi.  Krus- 

per,  Mauss,  Tresca. 
IV E.  Becquerel.    Jolly.  Bosscha.  Fizeau,  Govi,  Herr,  Hilgard,  Hirs;: 

Lang,  Szily. 

V Ricci.  Herr.  Mauss.  Bosscha,   Deville,  Fœrster,  Hilgar: 

Le  Verrier,  P.  Secchi,  Wild,\VreJ: 

VI Miller.  Stamkart.        Fizeau.  Chisholm,    Faye,    Fœrster,    Hirx^ 

Husny,  Ibanez,  Krusper,  P.  Sccch;. 

Tresca,  Wrede. 
VII Fœrster.  Hilgard.  Heusschen.      Faye,  Hirsch,  Jarras,  Miller,  Mons- 

Ricci,  Wild. 
VIII Govi.  Holten.  Wild.  Becquerel,  Fizeau,  Jolly,  Miller.  ?r 

ligot,  Szily. 
IX Stas.  Krusper.  Deville.  Herr,  Holten,   Jacobi,   Jolly,  Mili '• 

Peligot,  Wrede. 
X Broch.  Lang.  Chisholm.        Fœrster,  Govi,  Holten,  Stamkart  Su. 

Tresca. 

XI Le  Verrier.       Struve.  Hirsch  et        Chisholm,  Fizeau,  Herr,  Ibanez J^^*- 

Tresca.  Miller,  Wild. 


(  *■  )  On  décida  que  le  vote  aurait  lieu  généralement  par  tête  et  à  main  levée  ;  —  que  le  vote 
par  appel  nominal  serait  de  droit  si  deux  membres  le  réclamaient;  —  enfin  que  le  voie  aurait 
lieu  par  nation  s'il  était  demandé  par  trois  membres  de  trois  nationalités  différentes  :  dans 
ce  dernier  cas,  le  nombre  de  voix  attribué  à  chaque  pays  est  celui  de  la  dernière  colonne  du 
Tableau  des  prfgeg  296-2q7. 
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Questions 
À 
Commissions.  discuter. 

1 4,  5.  Etude  des  bouts  du  mètre  des  Archives. 

II 7.  Matière  en  laquelle  le  mètre  sera  construit. 

lil 8,10.  Forme  et  support  du  mètre. 

IV 9i  12,  22.  Thermométrie  et  dilatation. 

V 11,20.  Température  normale  du  mètre  et  poids  du 

kilogramme  dans  le  vide  ou  dans  Pair. 

VI 3,  i3,  Comparateur. 

VII 1 5.  Création  d*Un  Bureau  international. 

VIII 17.  Poids  du  décimètre  cube  d'eau. 

IX 18,19,21.  Matière  et  forme  du  kilogramme. 

X aS.  Balances  et  pesées. 

XI »  *  Conservation  des  étalons  et  garantie  de  leur 

invariabilité. 

Les  résolutions  qui  furent  prises  sont  au  nombre  de  40,  dont 
21  (I-XXI)  concernent  le  mètre,  et  12  (XXII-XXXIII)  concer- 
nent le  kilogramme;  enfin  les  deux  dernières  (XXXIX-XL) 
sont  relatives  aux  moyens  d'assurer  la  conservation  des  étalons 
et  de  garantir  leur  invariabilité. 

RÉSOLUTIONS  CONCERNANT  LE  MÈTRE. 

»  I.  —  Pour  l'exécution  du  mètre  international,  on  prend  comme  point 
de  départ  le  mètre  des  Archives  dans  l'état  où  il  se  trouve.  »  (  Décision 

directe. ) 

Cette  résolution^  déjà  admise  en  1870,  fut  votée  sans  discus- 
sion. 

fl  II.  —  La  Commission  déclare  que,  vu  Tétat  actuel  de  la  règle  en  platine 
des  Archives,  il  lui  paraît  que  le  mètre  à  traits  peut  en  être  déduit  avec 
sécurité.  Toutefois,  cet  avis  de  la  Commission  a  besoin  d'être  confirmé  par 
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les  différents  procédés  de  comparaison  qui  pourront  être  employés  dans 
cette  recherche.  (  Commission  1.  ) 

»  m.  —  L'équation  du  mètre  international  sera  déduite  de  la  longueur 
actuelle  du  mètre  des  Archives,  déterminée  d'après  toutes  les  comparaisons 
qui  auront  été  faites  à  l'aide  des  procédés  que  la  Commission  internatio- 
nale du  mètre  sera  en  état  d'employer.  »  (  Commission  1.  ) 

Ces  deux  résolutions  II  et  III  furent  votées  à  la  suite  d'un 
intéressant  Rapport  de  Govi,  qui  décrit  l'état  du  mètre  des  Ar- 
chives, et  qui  se  préoccupe,  ainsi  qu'on  l'avait  fait  précédemment, 
des  dépressions  attribuées  aux  touches  des  comparateurs;  mais 
il  fait  observer  que  ces  dépressions  peuvent  remonter  à  Tépoque 
même  de  la  fabrication  de  ce  mètre,  car  alors  on  dut  le  mettre 
un  très  grand  nombre  de  fois  sur  le  comparateur  pour  arriver  à 
lui  donner  sa  véritable  longueur  par  rapport  à  la  toise. 

«  IV.  —  Tout  en  décidant  que  le  nouveau  mètre  international  doit  être 
un  mètre  à  traits,  dont  tous  les  pays  recevront  des  copies  identiques^ 
construites  en  même  temps  que  le  prototype  à  traits,  la  Commission  devra 
construire  ensuite  un  certain  nombre  d^étalons  à  bouts,  pour  les  pays  qui 
en  auront  exprimé  le  désir,  et  les  équations  de  ces  mètres  à  bouts,  par 
rapport  au  nouveau  prototype  à  traits,  seront  également  déterminées  par 
les  soins  de  la  Commission  internationale.  {Décision  directe.) 

»  V.  —  Le  mètre  international  aura  la  longueur  du  mètre  à  o*  centigrade.  » 
{Commission  V.) 

Cette  résolution  V fut  combattue,  comme  en  1870,  parle  baron 
Wrede  qui  proposait  de  substituer  à  la  température  de  0°  celle  de 
16*,  25  C.  (  iS**  R.)  plus  voisine  de  celle  à  laquelle  on  emploie  géné- 
ralement les  étalons,  de  sorte  que  les  corrections  relatives  aux 
écarts  de  température  seraient  diminuées}  en  outre,  celte  tempe- 
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rature  de  i3^  R.  est  celle  qu'on  adoptait  généralement  avant  la 
fondation  du  système  métrique. 

«  VI.  —  On  emploiera  pour  la  fabrication  des  mètres  un  alliage  composé 
de  90  de  platine  et  10  d'iridium,  avec  une  tolérance  de  2  pour  100  en  plus 
ou  en  moins.  {Commissioti  IL) 

B  VU. —  On  fabriquera  avec  le  lingot  provenant  d'une  coulée  unique,  à 
l'aide  des  procédés  usités  dans  le  travail  des  métaux  connus,  des  règles 
dont  le  nombre  et  la  forme  seront  déterminés  par  la  Commission  inter- 
nationale. {Commission  II.) 

»  Vin.  —  Ces  règles  seront  recuites  pendant  plusieurs  jours  à  la  tempé- 
rature la  plus  élevée,  pour  n'avoir  plus  à  leur  faire  subir  que  les  plus  faibles 
actions  mécaniques  avant  de  les  porter  sur  les  instruments  comparateurs.  » 
{Commission  II.) 

Le  platine  iridié  fut  choisi  à  la  suite  d'un  Rapport  de  H.  Sainte- 
Claire  Deville,  qui  élimine  d'abprd  le  quartz  et  le  verre  :  le  quartz 
ne  se  trouverait  pas  en  échantillons  purs  et  d'assez  grande  dimen  - 
sion;  il  est  d'ailleurs  fragile  et  ne  résiste  pas  au  feu;  même  il 
éclate  déjà  en  fragments  à  une  température  peu  élevée.  Quant 
au  verre,  il  est  fragile,  facilement  fusible,  très  altérable  à  l'air 
humide,  très  susceptible  de  modifications  moléculaires,  et  par 
suite  complètement  impropre  à  former  un  étalon. 

Parmi  les  métaux,  tous  s'altèrent  à  Tair  pur  ou  à  l'air  chargé 
d'hydrogène  sulfuré,  excepté  l'or  et  le  platine;  l'or  a  l'inconvé- 
nient d'être  trop  mou. 

Parmi  les  alliages,  on  ne  peut  choisir  ceux  qui  sont  sujets  à  la 
liquation  (alliages  de  cuivre  avec  Tétain  et  l'argent,  de  l'argent 
avec  le  platine),  non  plus*  que  ceux  qui  sont  altérables  ou  trop 
dilatables  [laiton,  bronze  d'aluminium,  tous  les  alliages  où  le 
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cuivre  domine),  de  sorte  que  le  seul  alliage  admissible  est  celui 
de  platine  et  d'iridium,  formé  de  deux  métaux  inaltérables,  de 
même  densité.  Cet  alliage  est  donc  homogène;  il  est  d'ailleurs 
dur,  rigide,  et  on  peut  le  reproduire  identiquement.  Enfin  sâ 
dilatation,  voisine  de  celle  des  règles  de  Borda,  est  faible,  et  par 
suite,  dans  les  comparaisons  elle  permet  d'éliminer  Tinfluence  des 
erreurs  les  plus  redoutables,  celles  qui  tiennent  aux  variations 
de  température. 

a  IX. —  Les  barres  de  platine  iridié  sur  lesquelles  on  doit  tracer  les  mètres 
à  traits  auront  une  longueur  de  loa  centimètres,  et  leur  section  transver- 
sale sera  représentée  par  le  modèle  décrit  dans  une  Note  de  M.  Tresca.  0 
{Commission  III.) 

On  sait  combien  il  importe  que  les  traits  soient  tracés  sur  la 
sur/ace  neutre  :  c'est  pour  cela  que  dans  certains  étalons  mo- 
dernes, tels  que  les  étalons  de  mesures  anglaises,  les  traits  sont 
tracés  au  fond  de  cavités  ou  puits  creusés  dans  les  barres  et  dont 
le  fond  atteint  la  surface  neutre.  Il  est  essentiel  aussi  que  la  barre 
puisse  prendre  facilement  une  température  uniforme,  qu  elle  pré- 
sente, à  égale  quantité  de  matière,  une  grande  rigidité  dans  tous 
les  sens,  ce  qui  est  loin  d'être  réalisé  dans  la  régie  des  Archives. 

On  ne  pouvait  donc  adopter  ni  la  forme  cylindrique  ou  pris- 
matique proposée  par  M.  Faye,  ni  la  forme  tubulaire  préconisée 
par  le  baron  Wrede;  aussi  fut-on  assez  unanime  pour  accepter 
une  forme  qui  remplit  parfaitement  toutes  les  conditions  deman- 
dées :  c'est  la  forme  dite  en  X,  proposée  par  H.  Tresca,  et  dont 
X^fig-  14  représente  une  coupe  en  grandeur  naturelle. 

Pour  les  mètres  à  bouts^  les  conditions  générales  de  rigidité  et 
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de  facile  équilibre  de  température  sont  encore  les  mêmes;  aussi 
on  adopta  un  profil  analogue  à  celui  des  mètres  à  traits^  mais 
symétrique  dans  le  sens  vertical  (Jig.  1 5  ).  En  ce  qui  concerne  les 

Fig.   i5. 


Coupe  des  mètres  à  traits. 
(Grandeur  naturelle.) 


Coupe  des  mètres  à  bouts. 
(  Grandeur  naturelle.  ) 


extrémités  des  règles,  Hilgard  demandait  une  forme  cylindrique 
en  tourillon;  mais  il  parut  difficile  de  raccorder  ces  cylindres 
avec  la  nervure  centrale.  Enfin  les  avis  furent  assez  partagés  sur 
la  forme  à  donner  aux  surfaces  terminales  elles-mêmes  :  tandis 
que  quelques  membres  proposaient  les  deux  bouts  plats,  favo- 
rables à  la  méthode  optique  de  comparaison,  la  plupart  préfé- 
raient des  bouts  dont  l'un  fût  terminé  en  surface  sphérique,  parce 
que  cette  forme  est  avantageuse,  ou  même  nécessaire,  pour 
employer  les  méthodes  de  comparaison  de  Airy-Struve  ou  de 
Steinheil. 

Finalement  on  adopta,  à  la  presque  unanimité,  les  propositions 
.  suivantes  : 

«  X.  —  Les  barres  destinées  à  la  construction  des  mètres  à  bouts 
auront  une  section  transversale  analogue,  mais  symétrique  dans  le 
sens  vertical,  conformément  à  la  ligure  spéciale  qui  la  représente;  les 
bouts  seront  alors  travaillés  suivant  une  surface  sphérique  d'un  mètre  de 
rayon.  {Commission  III.) 


»  XI.  —  Pendant  toutes  les  opérations  que  l'on  devra    faire  avec  les 
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mètres  étalons,  ils  seront  portés  par  les  deux  rouleaui  indiqués  par  M.  le 
général  baron  Wrede;  mais,  pour  leur  conservation,  ils  seront  placés  dans 
des  étuis  convenablement  appropriés.  »  {Commission  III.) 

Pour  la  détermination  de  la  température  de  chaque  règle,  on 
rejeta  l'emploi  du  thermomètre  bimétallique,  tel  par  exemple  que 
Tavait  employé  Borda,  parce  qu'il  est  trop  influencé  par  les 
modifications  moléculaires  de  la  matière.  Le  thermomètre  à 
mercure  était  alors  sujet  à  une  objection  analogue,  à  cause  de 
rétat  fréquent  de  tension  moléculaire  du  verre.  Aussi  fut-on 
d'accord  pour  rapporter  les  températures  au  thermomètre  à  air 
(plus  tard  au  thermomètre  à  hydrogène),  et  Deville  proposait 
d'envelopper  chaque  règle  dans  le  réservoir  même  d'un  tel  ther- 
momètre. Mais  le  thermomètre  à  gaz  étant  d'un  emploi  difficile 
et  compliqué,  on  décida  de  faire  usage  du  thermomètre  à  mercure 
soigneusement  comparé  au  thermomètre  à  air. 

Pour  l'étude  des  dilatations  il  fut  émis  des  opinions  assez 
diverses,  et  Ton  reconnut  qu'il  fallait  accorder  une  large  part  aux 
perfectionnements  de  l'avenir,  perfectionnements  qui  seraient 
sans  doute  réalisés  par  les  savants  chargés  de  Tétude  des  règles  à 
construire. 

Voici  les  quatre  résolutions  qui  furent  prises  en  conséquence  : 

0  XII.  —  Chacun  des  mètres  internationaux  devra  être  accompagné  de 
deux  thermomètres  à  niercure,  isolés,  soigneusement  comparés  au  ther- 
momètre à  air;  il  est  jugé  nécessaire  que  ces  thermomètres  soient  vérifiés, 
de  temps  ù  autre,  au  moyen  du  thermomètre  à  air.  [Commission  IV\) 

»  XIII.  —  La  méthode  de  M.  Fizeau  sera  employée  pour  déterminer  \\ 
dilatation  du  platine  iridié  qui  servira  à  la  construction  des  mètres.  (Com- 
mission  IV.) 

M  XIV.    —   Les  prototypes   seront  soumis   aux   meilleurs   procédés    ù 
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l'aide  desquels  on  pourra  déterminer  les  coefficients  de  la  dilatation  absolue 
des  mètres  entiers.  Ces  mesures  seront  faites  séparément,  au  moins  à  cinq 
températures  différentes,  comprises  entre  o*  et  40*'  centigrades.  [Commis- 
510»  IV.) 

»  XV.  —  La  comparaison  relative  des  prototypes  devra  être  exécutée  au 
moins  à  trois  températures  comprises  entre  ces  mêmes  limites.  »  [Commis- 
sion IV,) 

Enfin,  sur  les  comparaisons  des  mètres  entre  eux  et  sur  la 
question,  déjà  longuement  étudiée,  des  comparateurs,  on  adopta 
presque  sans  discussion  les  résolutions  suivantes,  complétant 
celles  qui  concernent  spécialement  les  mètres  : 

«  XVI.  —  La  Commission  décide  que  deux  appareils  seront  construits, 
l'un  à  déplacement  longitudinal  pour  le  tracé  des  mètres,  l'autre  à  dépla- 
cement transversal  pour  leur  comparaison.  (Commission  VL) 

»  XVII.  —  Les  comparaisons  seront  faites  en  immergeant  les  nouveaux 
étalons  dans  un  liquide  et  dans  l'air,  mais  en  réservant  de  ne  plonger 
rétalon  des  Archives  dans  aucun  liquide  avant  la  fin  des  opérations.  (Com- 
mission VI, ) 

3  XVIII.  —  Le  tracé  des  niètres  à  traits  et  leur  première  comparaison 
avec  le  mètre  des  Archives  seront  d'abord  effectués  par  le  procédé  de 
M.  Fizeau.  (  Commission  VI.) 

9  XIX.  —  Pour  la  détermination  des  équations  des  divers  étalons, 
on  emploiera  en  outre  tous  les  moyens  de  comparaison,  déjà  connus 
et  éprouvés,  c'est-à-dire,  suivant  les  cas,  soit  des  touches  de  différentes 
formeiy  soit  la  méthode  de  MM.  Airy  et  Struve,  soit  celle  de  M.  Stamkart 
et  Stdnheil  (  *  )•  (  Commission  VI,  ) 


{*)  RelatÏTement  au  mètre,  Govi  avait  fait  la  proposition  complémentaire  suivante  : 

•  La  Commiision  internationale  se  chargera  de  fixer,  en  même  temps  que  la  longueur 

du  mètre^  celles  de  s^s  subdivisions  jusqu'au  millimètre,  pour  en  assurer  la  valeur  dans 

les  recherches  scientifiques.  » 
Tout  le  inonde  reconnut  Tutilité  et  même  la  nécessité  de  cette  dét<;rmination  exacte  d^s 

«ubdivisions,  mait  elle  parut  sortir  de  la  question  des  prototypes  et  elle  fut  ajournée. 

R  20 


3o6  Chapitre  XX  VI. 


)>  XX.  —  Les  équations  entre  le  mètre  des  Archives  et  le  nouveau  mètre 
international  à  traits,  ainsi  que  les  équations  entre  les  autres  étalons  à 
traits  et  le  mètre  international  seront  déterminées  par  la  discussion  des 
résultats  de  toutes  ces  observations.  {Commission  VI.  ) 

»  XXI.  —  Les  opérations  seront  faites,  à  l'inverse,  en  partant  du  mètre 
international^  pour  la  construction  des  étalons  à  bouts  qui  seraient  demandés 
par  les  différents  Etats.  »  {Commission  VI.) 


RÉSOLUTIONS   CONCERNANT   LK   KILOGRAMME. 

Pour  l'étalon  international  du  mètre^  il  avait  été  décidé  unani- 
mement que  l'on  prendrait  comme  point  de  départ  absolu  la 
régie  des  Archives  dans  son  état  actuel.  Mais,  pour  les  poids,  le 
kilogramme  des  Archives  ne  s'imposait  pas  au  même  degré. 

Plusieurs  délégués  soutenaient,  en  effet,  que  le  poids  de  ce 
cylindre  des  Archives  s'écarte  notablement  de  sa  définition  théo- 
rique, c'est-à-dire  du  poids  du  décimètre  cube  d'éau  :  bien  à  tort 
d'ailleurs,  on  faisait  monter  cette  erreur  jusqu'à  20o"*«^  et  même 
3oo™"^  Et  comme,  disaient-ils,  la  principale  raison  d'être  du 
Système  métrique  consiste  dans  le  rapport,- en  quelque  sorte  ma- 
thématique^ qui  existe  entre  l'unité  de  longueur  et  l'unité  de 
poids,  ils  concluaient  au  rejet  du  kilogramme  des  Archives,  ou 
au  moins  à  l'ajournement  de  la  question;  car  l'accepter,  ajou- 
taient-ils, serait  une  véritable  abdication  scientifique  dont  il  est 
impossible  de  calculer  Tinfluence. 

Ce  qui  a  fait  le  succès  du  Système  métrique,  répondait-on,  c'est 
surtout  sa  relation  avec  la  numération  décimale.  D*|iilleurs,  une 
erreur  de  2oo™«'  à  3oo™«''est  bien  improbable;  Terreur  réelle  n'est 
d'aucune  importance  pour  les  besoins  ordinaires  de  l'industrie  et 
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de  la  Science;  un  changement  de  la  valeur  du  kilogramme 
entraînerait  de  longs  délais  et  produirait  de  regrettables  pertur- 
bations dans  les  pays  qui  emploient  le  Système  métrique  ou  qui 
sont  sur  le  point  de  l'employer.  Où  s'arrêterait-on,  encore  une 
fois,  si  les  prototypes  devaient  être  changés  à  chaque  progrès 
important  de  la  Science?  Ne  vaut-il  pas  mieux  se  résoudre  à 
appliquer  des  corrections  qui  seront  toujours  nécessaires  dans  les 
applications  scientifiques  de  haute  précision?  La  discussion, 
longue  et  animée,  dut  être  ajournée;  cependant,  la  résolution 
suivante  fut  adoptée  à  l'unanimité  et  par  décision  directe  : 

«  XXII.  — Considérant  que  la  relation  simple,  établie  parles  auteurs  du 
Système  métrique,  entre  l'unité  de  poids  et  l'unité  de  volume,  est  repré- 
sentée par  le  kilogramme  actuel,  d'une  manière  suffisamment  exacte  pour 
les  usages  ordinaires  de  l'industrie  et  même  de  la  Science; 

9  Considérant  que  les  sciences  exactes  n'ont  pas  le  même  besoin  d'une 
relation  numériquement  simple,  mais  seulement  d'une  détermination  aussi 
parfaite  que  possible  de  cette  relation; 

j»  Considérant  enfin  les  difficultés  que  ferait  naître  un  changement  de 
l'unité  actuelle  de  poids  métrique  ; 

0  II  est  décidé  que  le  kilogramme  international  sera  déduit  du  kilogramme 
des  Archives  dans  son  état  actuel.  »  {Décision  directe.) 

Sans  discussion  on  décida  aussi  que  : 

«  XXIII.  —  Le  kilogramme  international  doit  être  rapporté  à  la  pesce 
dans  le  vide.  »  {Commission  V.) 

m 

La  matière  destinée  à  former  le  kilogramme  doit  être  inaltérable, 
élastique  pour  ne  pas  céder  au  choc,  malléable  pour  ne  pas  se 
diviser  en  fragments,  bonne  conductrice  de  la  chaleur  pour  se 
mettre  rapidement  en  équilibre  de  température,  bonne  conduc- 
trice de  l'électricité  qui  peut  se  développer  par  le  moindre  frotte- 
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ment  et  influencer  les  pesées;  elle  doit  aussi  être  assez  dure  pour 
résister  aux  frictions  énergiques,  assez  dense  pour  déplacer  le 
moins  d'air  possible,  car  les  pesées  dans  Tair  (où  Toa  doit 
tenir  compte  des  variations  de  pression,  de  température,  d'humi- 
dité, etc.)  seront  d'autant  plus  exactes  que  la  surface  et  le  volume 
du  kilogramme  seront  plus  petits. 

Pour  ces  motifs  on  rejeta  le  quartz,  le  verre,  la  plupart  des 
métaux,  Tor  pur  même,  qui  n'est  pas  assez  dur.  Le  platine  est 
très  dense,  mais  il  a  l'inconvénient,  à  température  élevée,  de  se 
laisser  pénétrer  par  Tazote,  par  l'hydrogène  surtout.  En  outre, 
on  se  demanda  s'il  ne  condenserait  pas  à  sa  surface  les  éléments 
de  Tair;  mais  sur  ce  point  on  put  donner  toute  assurance,  car 
des  expérienees  minutieuses  de  Stas  venaient  de  montrer  qu'un 
kilogramme  de  platine  traité  par  l'alcool,  par  l'eau  froide  ou 
bouillante,  desséché  dans  le  vide,  chauffé  de  2  5o^  à  SSo'',  même 
à  la  température  rouge  à  l'abri  des  flammes,  avait  conservé  iden- 
tiquement son  poids  primitif.  En  outre,  l'observation  directe 
montra  que  son  poids  n'avait  pas  changé  avec  le  temps.  Cepen- 
dant on  préféra  l'alliage  déjà  adopté  pour  les  mètres  et  qui  jouit 
à  peu  près  des  mêmes  propriétés  que  le  platine  pur. 

Cette  décision  fondamentale  étant  arrêtée,  on  fixa  comme  il 
suit  la  forme  à  donner  au  kilogramme,  la  manière  de  faire  les 
pesées,  etc.  : 

((  XXIV.  —  La  matière  du  kilogramme  international  sera  la  même  que 
celle  du  mètre  international,  c'est-à-dire  le  platine  iridié,  contenant 
lo  pour  loo  d'iridium  avec  2  pour  100  de  tolérance  en  plus  ou  en  moins. 
(Commission  IX.) 

»  XXV.  — .  La  matière  du  kilogramme  sera  tondue  et  coulée  en  un  seul 
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cylindre,  qui  sera  ensuite  soumis  à  des  chauffes  et  à  des  opérations  méca- 
niques, capables  de  donner  à  sa  masse  toute  Thomogénéité  nécessaire. 
[Commission  IX,) 

»  XXVI.  —  La  forme  du  kilogramme  international  sera  la  même  que 
celle  du  kilogramme  des  Archives,  c'est-à-dire  un  cylindre  dont  la  hauteur 
égale  le  diamètre  et  dont  les  arêtes  soient  légèrement  arrondies.  {Com- 
mission IX,) 

»  XXVII.  —  La  détermination  de  poids  du  décimètre  cube  deau  doit  être 
faite  par  les  soins  de  la  Commission  internationale.  {Commission  VIII.) 

»  XXVIII.  —  Les  balances  qui  devront  servir  aux  pesées  sont  non  seule- 
ment celles  qui  pourraient  être  mises  dès  à  présent  à  la  disposition  du 
Comité  d'exécution,  par  les  institutions  et  les  savants  qui  les  possèdent, 
mais  encore  une  nouvelle  balance  construite  suivant  les  conditions  de  la 
plus  grande  précision.  {Commission  X.) 

»  XXIX.  —  Les  volumes  de  tous  les  kilogrammes  seront  déterminés  par 
la  méthode  hydrostatique,  mais  le  kilogramme  des  Archives  ne  sera 
placé  ni  dans  Teau  ni  dans  le  vide,  avant  la  fin  des  opérations.  (Commis- 
sion X.  ) 

»  XXX.  —  Pour  déterminer  le  poids  des  nouveaux  kilogrammes,  par  rap- 
porta celui  des  Archives,  dans  le  vide,  on  se  servira  de  deux  kilogrammes 
auxiliaires,  autant  que  possible  de  même  poids  et  de  même  volume  que 
celui  des  Archives,  suivant  la  méthode  indiquée  par  M.  Stas. 

»  Chacun  de  ces  nouveaux  kilogrammes  devra  aussi  être  comparé,  dans 
l'air,  avec  le  kilogramme  des  Archives.  {Commission  X,) 

>  XXXI.  —  Le  kilogramme  international  étant  construit,  tous  les  autres 
lui  seront  comparés,  dans  l'air  et  dans  le  vide,  pour  la  détermination  de 
leurs  équations.  (  Commission  X.  ) 

»  XXXII.  —  On  emploiera  dans  ce*  but  la  méthode  de  Talternance  et 
celle  de  la  substitution,  avec  contre-poids  de  même  matière.  (Commis- 
sion X.) 
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»  XXXIII.  —  Les  corrections  relatives  aux  pertes  de  poids  dans  Tair  seront 
effectuées  avec  les  données  les  plus  précises  et  les  mieux  discutées  de  la 
Science.  »  (Commission  X.) 

Le  grand  problème  de  l'unification  internationale  des  poids  et 
mesures  était  ainsi  résolu  en  principe;  mais  l'exécution  devait 
exiger  bien  des  études  complémentaires  et  un  temps  assez  long; 
il  fallait  songer  aussi  aux  moyens  de  conserver  les  prototypes 
internationaux  et  de  s'assurer  de  leur  invariabilité  :  c'est  dans 
ce  but  que  la  Commission  internationale  créa>  pour  être  son 
organe  dans  l'intervalle  de  ses  réunions,  un  Comité  permanent: 
puis  elle  émit,  elle  aussi,  le  vœu  qu'il  fût*  établi  un  Bureau 
international  des  poids  et  mesures,  destiné  à  être  à  la  fois  le  Jieu 
de  conservation  des  étalons  internationaux  et  le  centre  de  propa- 
gation du  Système  métrique. 

Voici  les  résolutions  qui  furent  prises  à  cet  effet  : 

«  XXXIV.  —  Considérant  qu'elle  est  appelée  à  indiquer  les   mesures 

propres  à  donner  au  Système  métrique  des  poids  et  mesures  un  caractère 

véritablement  international;  que  l'unité  des  poids  et  mesures  ne  saurait 

être  obtenue,  d'une  manière  rigoureuse  et  satisfaisante,  pour  les  besoins  des 

Sciences  et  des  Arts,  qu'à  la  condition  que  tous  les  pays  qui  ont  adopté  le 

Système  métrique  possèdent  des  étalons  d'égale  valeur  et  de  construction 

identique,  parfaitement  comparables  et  rigoureusement  comparés  :  la  Com 

mission  internationale  du  Mètre,  pour  remplir  sa  mission,  devra  construire 

autant  d'étalons  identiques  du  mètre  et  du  kilogramme  que  les  Etats  inté* 

ressés  en  voudront  réclamer;  tous  ces  étalons  devront  être  comparés  par 

les  soins  de  la  Commission,  et  leurs  équations  établies  aussi  exactement 

que  possible;  ensuite  l'un  de  ces  mètres  et  l'un  de  ces  kilogrammes  devront 

être  choisis  comme  prototypes  internationaux  par  rapport  auxquels  les 

équations  de  tous  les  autres  seront  exprimées;  en6n  les  autres  étalons 

ainsi  exécutés  seront  distribués  indistinctement  entre  les  différents  États 

intéressés.  {Commission  VII.) 
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»  XXXV.  —  La  confection  des  nouveaux  prototypes  du  mètre  et  du  kilo- 
gramme, le  tracé  des  mètres,  la  comparaison  des  nouveaux  prototypes  avec 
ceux  des  Archives,  ainsi  que  la  construction  des  appareils  auxiliaires 
nécessaires  à  ces  opérations,  sont  confiés  aux  soins  de  la  Section  française 
avec  le  concours  du  Comité  permanent  prévu  dans  l'article  suivant.  [Com- 
mission VII.) 

i>  XXXVI.  —  La  Commission  choisit  dans  son  sein  un  Comité  permanent 
qui  doit  fonctionner  jusqu'à  la  prochaine  réunion  de  la  Commission,  avec 
l'organisation  et  les  attributions  suivantes  : 

9  a.  Le  Comité  permanent  sera  composé  de  douze  membres  appartenant 
tous  à  des  pays  différents;  pour  délibérer  valablement,  il  faut  au  moins  la 
présence  de  cinq  de  ses  membres;  il  choisit  lui-même  son  président  et  son 
secrétaire;  il  s'assemblera  toutes  les  fois  quMl  le  jugera  nécessaire,  et  au 
moins  une  fois  par  an. 

4  b.  Le  Comité  dirige  et  surveille  l'exécution  des  décisions  de  la  Commis- 
sion internationale,  au  sujet  de  la  comparaison  des  nouveaux  prototypes 
métriques  entre  eux,  ainsi  que  la  construction  des  comparateurs,  balances 
et  autres  appareils  auxiliaires  servant  à  ces  comparaisons. 

0  c.  Le  Comité  permanent  fera  les  travaux  indiqués  dans  le  paragraphe  b 
précédent,  avec  tous  les  moyens  appropriés  qui  seront  à  sa  disposition;  il 
aura  recours  pour  ces  travaux  au  Bureau  international  des  poids  et  mesures, 
dont  la  fondation  sera  recommandée  aux  États  intéressés. 

»  d.  Lorsque  les  nouveaux  prototypes  seront  construits  et  comparés,  le 
Comité  permanent  rendra  compte  de  tous  les  travaux  à  la  Commission 
internationale,  qui  sanctionnera  les  prototypes  avant  de  les  distribuer  aux 
différents  pays.  (Commission  VIL) 

»  XXXVIL  —  La  Commission  internationale  signale  aux  Gouvernements 
intéressés  la  grande  utilité  quMl  y  aurait  à  fonder  à  Paris  un  Bureau  inter- 
national des  poids  et  mesures  sur  les  bases  suivantes  : 

B  10  L'établissement  sera  international  et  déclaré  neutre; 

»  2*  Son  siège  sera  à  Paris; 

»  3»  Il  sera  fondé  et  entretenu  aux  frais  communs  de  tous  les  pays  qui 
adhéreront  au  traité  à  intervenir,  entre  les  États  intéressés,  pour  la  créa- 
tion du  Bureau  ; 

n  4*  L'établissement  dépendra  de  la  Commission  internationale  du  Mètre 
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et  sera  placé  sous  la  surveillance  du  Comité  permanent,  qui  désignera  le 
directeur  ; 

»  5*  Le  Bureau  international  aura  les  attributions  suivantes  : 

»  a.  Il  sera  à  la  disposition  du  Comité  permanent  pour  les  comparaisons 
qui  serviront  de  base  à  la  vérification  des  nouveaux  prototypes,  dont  le 
Comité  est  chargé; 

t)'  6.  La  conservation  des  prototypes  internationaui,  suivant  les  pres- 
criptions données  par  la  Commission  internationale; 

»  c.  Les  comparaisons  périodiques  des  prototypes  internationaux   avec . 
les  étalons'  nationaux  et  avec  les  témoins,  ainsi  que  celles  des  thermomètres 
étalons^  suivant  les  règles  établies  par  la  Commission  ; 

»  d,  La  confection  et  la  vérification  des  étalons  que  d'autres  pays 
pourront  demander  à  Tavenir; 

i»  e.  La  comparaison  des  nouveaux  prototypes  métriques  avec  les  autres 
étalons  fondamentaux  employés  dans  les  différents  pays  et  dans  les  sciences; 

M /.  La  comparaison  des  étalons  et  échelles  de  précision  qui  pourront 
êire  envoyés  à  sa  véritication,  soit  par  des  Gouvernements,  soit  par  des 
Sociétés  savantes  ou  même  par  des  artistes  et  des  savants; 

»  g.  Le  bureau  exécutera  tous  les  travaux  que  la  Commission  ou  son 
Comité  permanent  lui  demandera,  dans  Tintérét  de  la  Métrologie  et  de  (a 
propagation  du  Système  métrique.  {Commii&ion  VIL) 

»  XXXVIIL  —  Le  bureau  de  la  Commission  internationale  est  chargé  de 
s'adresser  au  Gouvernement  français,  pour  qu'il  veuille  bien  communiquer 
par  voie  diplomatique  les  vœux  de  la  Commission  concernant  la  fondation 
d'un  Bureau  international  des  poids  et  mesures,  aux  Gouvernements  de 
tous  les  pays  représentés  dans  la  Commission,  et  pour  qu'il  invile  ces 
Gouvernements  à  conclure  un  traité  pour  créer,  d'un  commun  accord  et  le 
plus  tôt  possible,  un  Bureau  international  des  poids  et  mesures  sur  les 
bases  proposées  par  la  Commission.  »  {Commission  VIL) 

En  ce  qui  concerne  les  moyens  de  conservation  et  la  garantie 
de  l'invariabilité  des  étalons  : 

«  XXXIX.  —  La  Commission  est  d'avis  que  l'étalon  international  devra 
être  accompagné  de  quatre  règles  identiques  maintenues,  comme  lui,  à 
température  aussi  peu  variable  que  possible;   une  autre  règle  identique 
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devra  6tre  conservée,  à  titre  d'expérience,  à  température  invariable  et  dans 
le  vide;  il  y  aura  Heu  d'établir  des  témoins  en  quartz  et  en  béryl,  compa- 
rables en  tous  temps  à  la  règle  entière,  en  totalité  ou  par  fractions  (les 
autres  moyens  sont  réservés).  {Commission  XI .) 

»  XL.  —  La  Commission  émet  le  vœu  que,  dans  Tintérét  de  la  science 
géodésique,  le  Gouvernement  français  fasse  mesurer  à  nouveau,  en  temps 
opportun,  une  des  anciennes  bases  françaises.  »  [Décision  directe.) 

En  conséquence  de  sa  XXXVI*  résolution,  la  Commission 
devait,  avant  de  se  séparer  (  *  ) ,  procéder  à  l'élection  de  1 2  membres, 
qui  devaient  former  le  Comité  permanent  :  c'est  ce  qu'elle  fit 
dans  sa  dernière  séance,  le  12  octobre  1872,  et  voici  les  noms 
qui  sortirent  de  l'urne  (-)  : 

Fœrster  (34),  général  Ibane^  (34),  Bosscha  (33),  Herr  (33), 
Wild  (32),  général  Wrede  (3i),  Hilgard  (29),  général  Morin 
(29),  Chisholm  (27),  Broch  (26),  Husny[\'^)\  —  Hirsch  (16), 
Govi  (12),  Krusper  (9),  Miller  (7),  .... 

Ce  Comité  permanent  se  réunit  aussitôt,  mais  il  ne  fit  que 
constituer  son  bureau  :  Ibanez  fut  élu  président  et  M.  Bosscha 
secrétaire. 


(M  Mentionnons  ici  un  incident  qui  se  produisit  a  i'avant-dernière  séance  et  qui  fit  alors 
quelque  bruit  :  c'est  la  protestation  des  délégués  du  Gouvernement  italien  contre  la  présence 
d'J  R.  P.  Secchi,  représentant  du  Saint-Siège. 

■  Notre  Gouvernement,  dit  le  général  marquis  Ricci,  considérant  que  le  Saint-Siège  n'est 
pas  un  Etat  dans  le  droit  public  européen,  vient  de  nous  ordonner,  à  mon  collègue  et  à 
(noi,  de  ne  prendre  part  à  aucun  acte  dans  lequel  le  P.  Secchi  figurerait  comme  délégué  du 
Saint-Siège.  • 

Fort  heureusement  cela  n'eut  d'autre  conséquence  que  quelque  retard  dans  la  publication 
des  procès-verbaux.  (f'oirBv,  p.  1-3  et  Bvi,  p.  a3.) 

(  ')  I^s  nombres  entre  parenthèses  indiquent  le  nombre  de  voix  obtenues  ;  il  y  avait 
34  votants.  . 


CHAPITRE  XXVII. 

TRAVAUX  DE  LA  SECTION  FRANÇAISE  DE  1872  A  1875, 

ET  DU  COMITÉ  PERMANENT. 


Nous  avons  déjà  indiqué  (p.  273-276,289)  les  travaux  pré- 
paratoires  exécutés  par  la  Section  française  de  1869  à  1872. 
Pour  répondre  à  la  confiance  de  la  Commission  internationak 
(XXXV®  résolution,  p.  3 11),  elle  se  remit  aussitôt  à  l'œuvre; 
mais  elle  avait  accepté  une  mission  délicate,  oti  elle  rencontra 
de  grandes  difficultés. 

Tout  en  continuant  l'étude  des  appareils  auxiliaires,  on  répéta 
sur  divers  échantillons  de  platine  iridié  les  essais  d'élasticité,  de 
poli;  on  étudia  encore  la  dilatation,  Tinâuence  du  recuit.  Des 
règles  de  cuivre  furent  soumises  à  l'étirage  pour  être  amenées  au 
profil  adopté  en  X,  et  bientôt  on  sut  donner  couramment  cette 
forme  aux  règles  de  platine  iridié  elles-mêmes. 

Mais  la  préparation  de  l'alliage,  puis  sa  fonte,  furent  très  diffi- 
ciles. 

Quand. fut  décidé,  en  1872,  l'emploi  du  platine  iridié,  on 
n'avait  pas  encore  obtenu  de  platine  réellement  pur,  au  moins  en 
quantité  notable;  et  pour  l'iridium,  les  méthodes  de  préparation 
et  de  purification  étaient  encore  à  créer,  puisque  ce  que  Ton  consi- 
dérait alors  comme  de  Tiridium  à  peu  près  pur  ne  contenait  que 
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la  moitié  de  ce  métal  :  aidé  par  Debray,  avec  qui  il  étudiait  de- 
puis longtemps  la  métallurgie  des  métaux  platinique^,  H.  Sainte- 
Claire  Deville  créa,  pour  la  préparation  de  l'iridium  en  grandes 
masses,  des  méthodes  nouvelles  plus  expédilives  et  plus  sûres. 
Ajoutons  que  cette  préparation  est  fort  dangereuse  à  cause  des 
vapeurs  d'acide  osmjque,  dont  H.  Deville  et  ses  collaborateurs 
éprouvèrent  souvent  les  plus  fâcheux  effets. 

Il  allait  être  nécessaire  aussi  de  vérifier  fréquemment  la  com- 
position des  alliages  obtenus  de  platine  iridié,  pour  savoir,  par 
exemple,  si  la  fusion  n'était  pas  accompagnée  d'une  évaporation 
capable  de  changer  la  proportion  des  métaux  composants  :  ce  fut 
pour  H.  Deville  l'occasion  de  résoudre  un  autre  problème, 
regardé  alors  comme  inabordable,  celui  qui  consiste  à  déterminer 
rigoureusement  la  composition  d'un  alliage  renfermant,  entre 
autres,  les  métaux  de  la  mine  du  platine. 

Pour  assurer  à  tous  les  nouveaux  étalons  métriques  la  même 
composition,  la  Commission  internationale  avait  demandé  (ré- 
solution VII)  que  tous  fussent  tirés  d'un  lingot  unique,  prove- 
nant d'une  seule  coulée  :  pour  cela  il  fallait  fondre  en  une  seule 
fois  25o''«  d'un  alliage  extrêmement  réfractaire. 

Cette  opération  effrayait  justement  la  Section  française,  car  à 
Paris  on  n'avait  jamais  coulé  que  de  petites  quantités  de  cet 
alliage;  et,  à  Londres,  Matthey  n'avait  pas  réussi  une  fonte  de 
5o**.  Mais  après  de  nombreux  essais,  portant  sur  des  fontes  de 
plus  en  plus  importantes,  toutes  les  difficultés  furent  vaincues. 

Même  en  dehors  des  milieux  scientifiques,  ces  opérations  diffi- 
ciles avaient  attiré  vivement  l'attention,  et  le  6  mai  1873  le  pré- 
sident Thiers,  accompagné  de  plusieurs  ministres  ( J.  Simon,  gé- 
nérai de  Cissey,  Teisserencde  Bort)  se  rendit,  au  laboratoire  de 
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Deville,  à  TÉcole  Normale,  pour  assister  à  la  coulée  du  platine 
qui  devait  former  les  premiers  types  des  mètres  internationaux. 
Un  an  plus  tard,  le  i*'mai  1874,  son  successeur,  le  maréchal  de 
Mac-Mahon,  assistait  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers  à 
une  autre  fonte. 

Le  platine  nécessaire  aux  premiers  essais  avait  été  préparé  en 
France  ;  mais  pour  obtenir  la  quantité  qui  devait  former  la  grande 
fonte  on  dut  s^adresser  à  un  industriel  anglais,  M.  Mattbey,  qui 
fournit  également  une  partie  de  l'iridium  :  le  reste  de  ce  dernier 
métal  fut  retiré  par  H.  Deville  d'oxydes  d'iridium  et  de  rési- 
dus insolubles  de  platine  donnés  en  partie  par  le  Gouvernement 
russe  et  en  partie  achetés  en  Russie.  Le  platine  envoyé  par 
Matthey  était  à  peii  près  pur;  mais  il  était  loin  d'en  être  de 
même  pour  son  iridium,  qui  fut  purifié  au  laboratoire  de  l'Ecole 
Normale,  oti  on  l'amenait  à  l'état  d'épongé  pulvérulente,  d'une 
teinte  grise  parfaitement  uniforme,  et  dont  on  formait  parfois 
de  petits  pains  coniques. 

La  haute  température  nécessaire  pour  produire  la  fusion  était 
obtenue  par  le  moyen  d'un  chalumeau  à  oxygène  et  gaz  d'éclai- 
rage. Pour  fondre  l'iridium  pur,  on  remplaçait  ce  dernier  gaz 
par  l'hydrogène. 

Le  creuset  de  fusion  était  d'abord  formé  en  pratiquant  une 
cavité  dans  un  bloc  de  chaux;  mais  ensuite  la  chaux  fut  avanta- 
geusement remplacée  par  du  calcaire  grossier  des  environs  de 
Paris,  qui,  d'ailleurs,  au  contact  du  métal  et  des  gaz  chauds  se 
décarbonatait  sur  une  épaisseur  de  o°*,oi  environ.  On  employa 
le  plus  souvent  des  creusets  en  vergelé  de  Saint- Waast  (Oise), 
dans  lesquels  l'acide  carbonique  produit  au  contact  du  métal 
s'écoulait,  sans  traverser  le  bain,  par  les  interstices  de  la  pierre. 
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La  fusion  étant  faite,  par  un  renversement  du  creuset  on 
versait  le  métal  liquide  dans  une  lingotière  formée  d'une  cavité 
creusée  dans  de  la  chaux. 

Le  procédé  auquel  on  s'était  arrêté  pour  obtenir  un  alliage 
homogène  est  le  suivant  :  le  platine  était  réduit  en  lames  minces 
(environ  o",o2  x  o",  002)  que  l'on  introduisait  graduellement 
dans  le  creuset.  Pour  l'iridium,  finement  pulvérisé,  on  le  distri- 
buait en  proportion  convenable  sur  quelques-unes  des  lames  de 
platine  préalablement  courbées  en  gouttière  :  les  deux  métaux 
fondaient  ainsi  en  même  temps  et  se  trouvaient  intimement 
mélangés  dès  leur  arrivée  dans  le  creuset. 

Toutefois,  dans  les  dernières  fontes,  avant  de  fermer  le  creuset 
on  le  chargeait  en  partie  du  métal  à  fondre,  préalablement  réduit 
en  morceaux  de  diverses  grosseurs. 

L'expérience  montra  que  pour  obtenir  une  matière  bien  homo- 
gène, dans  laquelle  l'iridium  fût  bien  diffusé,  il  convient  de 
refondre  la  matière  plusieurs  fois  en  la  passant,  entre  chaque 
fusion,  à  la  forge  et  au  laminoir  pour  réduire  toute  la  matière  du 
lingot  à  une  faible  épaisseur.  Aussi  les  fontes  furent  nombreuses  : 
il  en  avait  été  fait  plus  de  3o  quand  eut  lieu  la  fonte  définitive, 
de  25o'8. 

Celle-ci  eut  lieu  le  i3  mai  1874,  et  fournit  un  métal  que  nous 
aurons  souvent  l'occasion  de  citer  sous  le  nom  dH alliage  du  Con- 
servatoire, ou  d'alliage  de  i8j4. 

Tout  le  métal  qu'elle  devait  comprendre  avait  été  préalablement 
fondu  en  trois  lingots  de  So''»,  85^»  et  90*8;  chacun  fut  coupé  en 
deux,  puis  forgé  et  analysé:  comme  l'iridium  fut  trouvé  légère- 
ment en  excès,  on  ajouta  un  peu  de  platine  pur. 
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Une  partie  (iio''«)  fut  coupée  en  morceaux  (52)  qui  furent 
placés  dans  le  creuset  avant  de  chauffer;  le  reste  fut  laminé  en 
40  bandes  de  5""*  d'épaisseur  :  quand  la  première  partie  fut  en 
fusion,  on  ajouta  peu  à  peu  les  bandes  tout  en  les  utilisant  pour 
brasser  la  masse. 

Le  creuset,  cavité  pratiquée  dans  une  pierre,  avait  pour 
dimensions  intérieures  i"*,  14  x  o",  16  x  o°*,075,  et  ses  parois 
avaient  0°,  i5  d'épaisseur;  il  était  recouvert  d'une  pierre  for- 
mant voûte,  avec  regards,  et  portant  sur  la  face  d'assemblage  une 
saillie  qui  se  logeait  dans  une  rainure  pratiquée  dans  le  bord  du 
creuset.  L'opération  fut  conduite  parTresca,  Matthey  etG.Tresca, 
sous  le  contrôle  de  H.  De  ville  et  Debray.  On  employa  simulta- 
nément sept  chalumeaux  et  la  fonte  n'exigea  que  69  minutes.  On 
ne  coula  pas  le  métal,  mais  on  le  laissa  refroidir  dans  le  creuset 
qui  fut  ensuite  démoli  :  la  pierre  avait  été  décarbonatée  tout 
autour  du  lingot  sur  une  épaisseur  moyenne  deo",o3.  Même  au 
moment  oti  la  fusion  venait  d'être  terminée,  les  parois  extérieures 
du  four  et  du  couvercle  étaient  encore  assez  peu  chaudes  pour 
qu'on  pût  y  poser  la  main. 

Après  avoir  été  ébarbé,  le  lingot  pesait  236^»  et  avait  les 
dimensions  suivantes  :  1"*,  14  x  o",  178  x  o",  080.  Il  parut 
d'ailleurs  parfaitement  sain,  de  sorte  que  la  fonte  fut  considérée 
comme  très  bien  réussie. 

Ce  lingot  fut  forgé,  en  juin,  dans  les  établissements  Farcot,  et 
réduit  ainsi  en  barres  à  section  carrée  de  25™™  de  côté;  ces  barres 
furent  ensuite  étirées  en  X  par  M.  Gueldry,  directeur  des  forges 
d'Audincourt,  qui  avait  déjà  étiré  de  même  les  règles  d'essai  ou 
autres  construites  antérieurement. 
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Si  l'on  avait  pu  éviter  tout  déchet,  on  aurait  obtenu  environ 
65  règles  amenées  à  la  forme  définitive  en  X  ;  mais,  en  raison 
de  divers  accidents  d'étirage  (fissures,  écailles,  déchirures),  ce 
nombre  se  trouva  considérablement  réduit. 


LE  COMITE   PERMANENT   DE   LA    COMMISSION   INTERNATIONALE 

DU    MÈTRE. 

D'après  le  XXXV®  résolution  prise  par  la  Commission  inter- 
nationale en  1872,  le  Comité  permanent  devait  concourir,  avec 
la  Section  française,  à  la  confection  des  nouveaux  prototypes . 
C'est  ce  qui  eut  lieu  en  effet. 

On  sait  que  le  Comité  permanent  s'était  déjà  constitué  en 
1872;  il  se  réunit  de  nouveau  à  Paris  en  octobre  1873  et  en 
octobre  1874;  et  la  Section  française  le  tenait  au  courant  de  ses 
travaux  par  les  procès-verbaux  de  ses  séances  et  par  des  exposés 
annuels  de  situation  (Ci,  11,  ...). 

Voici  les  principales  décisions  scientifiques  prises  par  ce  Comité, 
toujours  en  parfait  accord  avec  la  Section  française. 

En  1873  : 

«  1*  Les  mètres  à  bouts  pourront  être  tirés  d'une  fonte  différente  de  celle 
clés  mètres  à  traits. 

»  2*  Approbation  des  procédés  employés  pour  la  fabrication  des  règles 
en  X.  [Renouvelée  en  1874.) 

»  3'  Chaque  étalon  du  mètre  portera  une  marque  tracée  au  burin.  » 

On  étudia  aussi,  mais  sans  prendre  de  décision,  la  question  de 
Téchelle  thermométrique. 
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En  1 874  : 

«  4*  Pour  les  mètres  à  traits,  les  déchets  de  la  grande  fonte  pourront  être 
fondus  à  nouveau,  afin  de  satisfaire  à  toutes  les  demandes. 

»  5*  Après  le  recuit,  et  sans  qu*il  soit  nécessaire  de  procéder  à  un  recuit 
nouveau,  chaque  règle  pourra  être  repassée  à  la  dernière  filière  (sans 
serrage  nouveau)  autant  de  fois  qu'il  sera  nécessaire  pour  le  meilleur  fa- 
çonnage de  la  surface. 

»  6*  Les  traits  limitatifs  des  mètres  auront  une  largeur  de  3  microns 
à  4  microns. 

»  70  Le  Comité  ayant  assisté  dans  la  matinée  (10  août  1874)  à  une  fonte 
de  i9^<  de  platine  iridié  et  ayant  eu  l'occasion  d'examiner  la  qualité  du  métal 
d'un  des  mètres  qui,  à  cet  effet,  a  été  scié  en  deux  dans  le  sens  de  la  lon- 
gueur, M.  le  Président  propose  de  déclarer  que  le  Comité  considère  le 
procédé  de  fabrication  comme  parfaitement  réussi  et  qu*il  est  complè- 
tement édifié  sur  la  qualité  de  la  matière  du  mètre.  »  {Adopté  à  Vuna- 
nimité.) 

A  un  autre  point  de  vue,  plutôt  administratif,  le  Comité  prit 
en  1873  la  décision  unanime  suivante  : 

«  8*  Le  Comité  permanent,  après  avoir  pris  connaissance  du  Rapport 
étendu  que  lui  a  adressé  la  Section  française  sur  l'état  d'avancement  de 
ses  travaux,  jugeant  qu'il  n'est  pas  convenable  que  la  France  supporte 
seule  les  frais  de  cette  œuvre  commune,  pense  qu'il  est  de  son  devoir  de 
provoquer  la  formation  d'une  Conférence  diplomatique  qui  prendrait  les 
dispositions  nécessaires  pour  mettre  le  Comité  à  même  d'effectuer  les 
nombreuses  comparaisons  qui  lui  incombent.  Cette  Conférence  assurerait 
en  outre  la  conservation  des  étalons  prototypes  internationaux  et  Texé- 
cution  des  comparaisons  ultérieures  des  mètres  et  des  kilogrammes  dont 
les  différents  Gouvernements  pourraient  faire  la  demande. 

»  En  conséquence,  le  Comité  décide  que  son  bureau  s'adressera  au  Gou- 
vernement français,  dans  le  but  d'obtenir  la  prochaine  convocation  à  Paris 
de  cette  Conférence.  » 

Le  Gouvernement  français  accéda  aussitôt  à  cette  demande;  et 
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l'année  suiyantf,  quand  on  eut  reçu  un  grand  nombre  d'adhé- 
sions, le  Comité  prit  ù  ce  sujet  cette  décision  (Avi,  p.  8  et  28)  : 

t  9*  L^  Comité  permanent  de  la  Commission  internationale  du  mètre, 
ï  Vu  le  grand  nombre  de  rfponses  favorables  des  États  intéressés,  au 
tujel  de  la  demande  qu'il  a  faiie  l'an  dernier  au  Gouvernement  français 
d'iiae  conférence  diplomatique  chargée  de  mettre  le  Comité  â  mime 
d'ei&utcr  tous  les  travaux  qui  lui  incombent,  ainsi  que  d'assurer  la  con- 
servation des  prototypes  internationaux  et  les  comparaisons  à  faire  dans 

t  Considérant  en  outre  que,  dans  l'état  d'avancement  des  travaux  de  la 
^lioa  française,  elle  n'a  plus  besoin  du  concours  du  Comité,  dont  l,i 
mistion  doit  se  borner  désormais  à  exécuter  les  reclierches  qui  lui  ont  été 
confiées  par  la  Commission  internationale, 

«  Prend  les  résolutions  suivantes  : 

'  i*  Il  charge  son  bureau  de  s'adresser  au  Gouvernement  français,  pour 
ie  prier  de  convoquer  à  Paris  la  conférence  diplomatique  dans  le  plus 
bref  délai  possible; 

■  1*  Après  la  clôture  de  ta  présente  session,  le  Comité  s'abstiendra  de  se 
réunir  jusqu'à  ce  qu'il  ait  reçu  notification  des  décisions  de  la  Conférencii 
diplomatique,  sanctionnées  par  les  Gouvernements,  qui  se  sont  entendus  à 
CM  effet; 

•  3"  Son  bureau  fera  connaître  ses  résolutions  à  la  Section  française  et 
i  tous  les  membres  de  la  Commission  inierualionale  du  mËCre.  i 
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LA  CONFÉRENCE  DIPLOMATIQUE  DU  MÈTRE  (iSyS). 


La  Commission  internationale  (1870  et  1872)  et  le  Comité 
permanent,  qui  en  était  la  délégation,  n'avaient,  en  quelque 
sorte,  qu'un  caractère  provisoire  :  leurs  membres  étaient  des 
savants,  délégués  pour  concourir  à  un  travail  purement  scienti- 
fique, mais  qui  n'avaient  pas  qualité  pour  engager  leurs  Gouver- 
nements;  même  divers  Etats,  représentés  à  la  Convention  inter- 
nationale, n'avaient  pas  reconnu  le  Coniité  permanent.  Mais  nous 
touchons  au  moment  où  des  mesures  définitives  vont  être  prises. 

En  effet,  pour  se  conformer  aux  vœux  émis  par  la  Commission 
internationale  en  1872  (XXVIII®  résolution,  p.  3 12)  et  parle 
Comité  permanent  en  1873  et  1874  (p.  32o  et  32i  ),  le  Gouver- 
nement français  proposa  aux  États  intéressés  de  délibérer  sur  les 
mesures  qu'il  conviendrait  de  prendre  en  commun  pour  donner  à 
l'unification  du  Système  métrique  le  caractère  d'un  acte  interna- 
tional. 

Vingt  Etats  répondirent  à  cette  invitation  et  chacun  désigna 
des  plénipotentiaires  assistés  de  délégués  spéciaux  ou  techniques 
qui,  tous,  se  réunirent  à  Paris  le  i  ^'  mars  1 875 ,  sous  la  présidence 
du  duc  Decazes,  ministre  des  Affaires  étrangères;  leur  réunion  a 
pris  le  nom  de  Conférence  diplomatique  du  mètre  (D  i). 


♦ . 
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Voici  le  Tableau  des  Etats  représentés,  de  leurs  plénipoten- 
tiaires et  de  leurs  délégués  spéciaux  : 

ÉTATS.  PLÉNIPOTENTIAIRES.  DKLÉGUÉS. 

Alumagne Prince  de  Hohenlohe,  D'  Fœrster, 

Autriche-Hongrie Comte  A pponyi,  D' Herr, 

Belgique Baron  de  Beyens.  Stas. 

Brésil Vicomte  dltajuba.  Général  Morin, 

CoiiFÉDÉRAT.  Argentine.     Balcarce.  '      b 

Danemark Coipte  de   Moltke  -  Hvit-    Holten, 

feldt, 

Espagne Marg^uis  deMolins,  général    Général  Ibane:;, 

Ibane^. 
États-Unis  d'Amérique..    E.B.  Washburne,  H.Vignaud. 

France Duc  Deca:ç€S,  Vicomte  de    Dumas,  général 

Meaux,  Dumas,  Aîorin,  Peli^ 

got,  Dumous- 
•  tier  de   Fré- 

dilly,  Jager- 
schmidt, 

Grande-Bretagne n  Chishoîm. 

Grèce Coundouriotis ,  Delyanni. 

Italie Chevalier  Nigra,  Govi. 

Pays-Bas Baron  de  Zuylen  de  Nye-    Bosscha. 

velt. 

PÉROU p.  Galve:(,  F.  de  Rivero,     de  Rivero. 

Portugal da  Silva  Mendes  Leal,         Général  Morin. 

Russie Okouneff.  H,  Wild, 

Suède  et  Norwègk Baron  Adelswdrd.  Baron    Wrède, 

Broch. 

Suisse Kern.  D'  Hirsch. 

Turquie Husny  Bey.  Husny  Bey, 

Venezuela T>*  E.  A  costa.  D'  E.  A  Costa. 

Secrétaires  :  E.  Crampon,  A.  Riche. 

Les  questions  à  traiter  étaient  de  deux  espèces,  les  unes  d'ordre 
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scientifique,  les  autres  d'ordre  politique  et  conventionnel.  Les 
plénipotentiaires  avaient  la  conif>étence  nécessaire  pour  résoudre 
les  dernières;  mais  comme  ces  questions  pouvaient  dépendre  de 
la  solution  préalable  des  questions  scientifiques,  la  Conférence 
se  trouva  naturellement  conduite,  dès  sa  première  séance,  à 
confier  aux  délégués  spéciaux  le  soin  de  procéder  à  un  travail 
préliminaire  destiné  à  servir  de  base  à  ses  résolutions. 

RÉUNION  DES  DÉLÉGUÉS  SPÉCIAUX. 

La  Commission  des  délégués  spéciaux  tint  ses  séances  géné- 
rales, au  nombre  de  sept,  du  4  mars  au  i®*"  avril  1875;  sa  prési- 
dence avait  été  confiée,  par  la  Conférence  elle-même,  à  Dumas, 
premier  délégué  du  Gouvernement  français. 

Lorsque  les  délégués  eurent  fait  connaître  leurs  instructions  et 
leurs  vues,  ils  se  trouvèrent  divisés  ainsi  en  trois  groupes  : 

i^  Ceux  qui  adhéraient  à  la  création  d'un  Bureau  international 
permanent; 

2^  Ceux  qui  étaient  contraires  à  cette  création; 

3®  Ceux  qui,  n'ayant  pas  d'instructions  suffisantes  ou  d'opinion 
déjà  formée,  réservaient  leurs  avis. 

C'est,  en  effet,  surtout  au  sujet  de  la  création  d'un  Bureau 
international  que  les  délégués  se  trouvèrent  en  opposition,  les  uns 
le  voulant  permanent,  de  durée  indéfinie  (i*'  projet),  tandis  que 
les  autres  limitaient  sa  durée  au  temps  nécessaire  pour  créer  et 
adopter  les  nouveaux  prototypes  (2*  projet);  les  partisans  de  ce 
2*  projet  admettaient  d'ailleurs  la  nécessité  d'un  dépôt  permanent 
pour  la  conservation  des  étalons  internationaux,  sous  la  surveil- 
lance d'un  comité  à  réunions  intermittentes. 
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Les  partisans  du  premier  projet  (Fœrster,  Hirsch,  ...),  s'inspi- 
raient surtout  de  la  XXXVII*  résolution  votée  en  1872  par  la 
Commission  internationale  (p.  3i  i).  Ils  prévoyaient  la  nécessité 
de  comparer  fréquemment  les  étalons  nationaux  aux  prototypes 
internationaux  et  à  leurs  témoins,  soit  en  raison  du  perfection- 
nement continuel  des  méthodes  et  des  appareils  de  comparaison, 
soit  afin  de  s'assurer  que  des  modifications  moléculaires  n'a- 
vaient changé  ni  les  uns  ni  les  autres.  La  construction  et  l'étude 
des  nouveaux  étalons  que  divers  États  pourraient  demander,  la 
comparaison  si  désirable  des  nombreuses  règles  géodésiques 
employées  dans  les  diverses  triangulations,  et  des  fX)ids  et  mesures 
des  divers  pays,  Tétude  des  échelles  scientifiques  de  tout  genre 
qui  pouvaient  être  présentées  même  par  des  particuliers,  devaient, 
pensaient- ils,  suffire  longtemps  pour  occuper  l'activité  de  ce 
Bureau,  destiné  à  devenir,  en  outre,  un  centre  de  propagation 
pour  le  Système  métrique  et  un  puissant  levier  pour  le  progrès 
des  sciences  métrologiques. 

Sa  permanence  offrirait  l'avantage  de  former  et  d'entretenir 
des  praticiens  qui,  habitués  à  la  manœuvre  de  leurs  instruments, 
exécuteraient  des  comparaisons  plus  exactes  et  plus  complètes 
que  celles  qu'on  pourrait  attendre  de  savants  plus  éminents  mais 
moins  exercés;  car  les  observations  faites  à  long  intervalle,  avec 
des  instruments  que  Ton  n'a  pas  l'habitude  de  manier,  sont  sou- 
vent défectueuses  (*).  C'est  même  à  ce  défaut  d'exercice  dans  les 
comparaisons  qu'il  faut  attribuer  Tincertitude  qui  entache  les 


I  •  )  On  peut  citer  à  ce  sujet  l'exemple  frappant  d'une  erreur  de  12  milligrammes,  com- 
mise par  Arago  et  de  Humboldt  dans  la  vérification  d'i^n  kilogramme  qui  longtemps  a 
>crTi  d'éialon  en  Prusse. 
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copies  d'étalons  métriques  répandues  hors  de  France:  incertitude 
bien  gênante  pour  la  science  et  les  arts  de  précision,  bien  regret- 
table surtout,  car  elle  a  fait  rejeter  le  Système  métrique  par 
plusieurs  pays  où  son  adoption  avait  été  portée  devant  les 
Chambres  législatives. 

Les  partisans  du  projet  n*  2  (  Bosscha,  Morin, . . .  )  pensaient  que 
le  premier  dépasse  les  limites  dans  lesquelles  les  Etats  doivent  se 
renfermer,  et  que  le  Bureau  proposé,  loin  de  favoriser  le  libre 
développement  de  la  science,  porte  atteinte  à  sa  liberté  et  ne  peut 
que  lui  créer  des  entraves.  Ils  refusaient  d'ailleurs  à  ce  Bureau 
la  moindre  utilité  pour  Textension  du  Système  métrique  et  pour 
l'avancement  des  sciences  métrologiques.  Puis,  se  basant  sur  la 
constance  bien  prouvée  du  coefficient  de  dilatation  des  règles  de 
Borda,  Targumenttiré  d'un  changement  moléculaire  possible  ne 
leur  paraissait  pas  décisif;  ils  admettaient  d'ailleurs  des  com- 
paraisons périodiques  faites  à  de  longs  intervalles,  comme  de  35 
à  3o  ans.  Ces  comparaisons  seront-elles  d'ailleurs  bien  utiles, 
puisque  le  Gouvernement  des  États-Unis  vient  de  déclarer  en 
principe  que  les  étalons  métriques  qu'il  possède  resteront  tels 
qu'ils  sont?  Quant  à  prévoir  des  demandes  d'étalons,  elles  seront 
fort  rares  lorsque  les  étalons  nationaux  auront  été  distribués, 
puisque  depuis  1848,  le  Conservatoire  n'a  eu  à  répondre  qu'à 
1 5  demandes  de  ce  genre. 

Entre  les  deux  systèmes  la  discussion  fut  très  longue,  et  si  elle 
amena  entre  eux  quelque  rapprochement,  du  moins  elle  fut  im- 
puissante à  les  concilier;  et  l'on  ne  put  fondre  les  deux  projets  en 
un  seul  universellement  accepté. 
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Conformément  à  leur  rôle,  nettement  indiqué  par  la  nature  des 
choses  et  par  la  situation,  les  délégués  français  s'efforcèrent  de 
rester  neutres,  bornant  d'abord  leurs  efforts  à  chercher  un  terrain 
d'entente  commune.  Mais,  lorsque  chacun  des  deux  groupes  eut 
exposé  complètement  ses  vues  et  fait  valoir  ses  raisons,  au  nom 
de  leur  Gouvernement  ils  se  prononcèrent  pour  le  premier  projet. 

Cette  adhésion  entraîna  celle  de  plusieurs  autres  Etats,  et  le 
projet  n*  1  réunit  finalement  une  assez  forte  majorité. 

•  La  Commission  des  délégués  spéciaux  ayant  ainsi  terminé  le 
travail  préparatoire  dont  elle  avait  été  chargée,  Dumas  exposa  à 
la  Conférence  (2*  séance,  12  avril  1875  )  les  deux  projets  entre 
lesquels  s'étaient  partagés  la  plupart  des  délégués. 

La  Conférence  ne  jiïgea  pas  utile  de  s'engager  dans  une  nou- 
velle discussion,  et  chaque  plénipotentiaire  se  borna  à  faire 
connaître,  à  tour  de  rôle  et  suivant  l'ordre  alphabétique,  quel 
est  celui  des  deux  projets  auquel  il  adhérait,  avec  ou  sans  réserve. 
Finalement,  sur  les  vingt  États  représentés,  quatorze  (*)  adhé- 
rèrent au  projet  n*  1,  deux  l')  au  projet  n°  2  et  enfin  quatre  (') 
se  réservèrent  de  faire  connaître  ultérieurement  leur  décision. 

Les  dispositions  à  arrêter  comprenaient  des  clauses  d'exécu- 
tion trop  nombreuses  et  trop  spéciales  pour  être  insérées  dans 
un  traité;  elles  furent  l'objet  d'un  Règlement  administratif 
annexé  à  la  Convention. 

En  outre  il  fallait  réserver  les  droits  des  Etats  qui  avaient 


(M  Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Brésil,  Confédération  Argentine,  Espagne, 
Erais-Unis,  France,  Italie,  Pérou,  Russie,  Suède  et  Norwège,  Suisse,  Venezuela. 
(*)  Grande-Bretagne,  Pays-Bas. 
('}  Danemark,  Grèce,  Portugal,  Turquie. 
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adhéré  à  la  Commission  internationale  de  1872  et  qui  n'étaient 
pas  représentés  à  la  Conférence,  ou  qui  n'accepteraient  passes 
décisions,  ce  qui  fit  Tobjet  de  dispositions  transitoires. 

En  conséquence  l'ensemble  des  mesures  décidées  fut  divisé  en 
trois  parties  : 

Une  Convention, 

Un  Règlement  administratif. 

Des  Dispositions  transitoires. 

La  Convention  détermine  la  création  d'un  Bureau  interna- 
tional des  poids  et  mesures  scientifique  et  permanent,  dont  le 
siège  est  à  Paris. 

Ce  Bureau  fonctionne  sous  la  surveillance  d'un  Comité  inter- 
national  qui  est  lui-même  placé  sous  l'autorité  d'une  Conférence 
générale. 

Le  Règlement  détermine  la  manière  de  procéder  de  la  Confé- 
rence, du  Comité  et  du  Bureau. 

Voici  in  extenso  ces  importants  documents  : 


CONVENTION. 

a 

a  S.  M.  l'Empereur  d'Allemagne,  S.  M.  l'Empereur  d' Autriche-Hongrie, 
S.  M.  LE  Roi  des  Belges,  S.  M.  l'Empereur  du  Brésil,  etc,  etc.. 

»  Désirant  assurer  l'unification  internationale  et  le  perfectionnement  du 
système  métrique,  ont  résolu  de  conclure  une  Convention  à  cet  effet  et  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir  : 

»  Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  les  dispositions  suivantes  : 

»  Article  i*'.  —  Les  Hautes  Parties  contractantes  s^engagent  à  fonder  et  à 
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entretenir,  à  frais  communs,  un  Bureau  international  des  poids  et  mesures, 
scientifique  et  permanent,  dont  le  siège  est  à  Paris. 

»  Art.  2.  —  Le  Gouvernement  français  prendra  les  dispositions  nécessaires 
pour  faciliter  l'acquisition  ou,  s'il  y  a  lieu,  la  construction  d'un  bâtiment 
spécialement  afifecté  à  cette  destination,  dans  les  conditions  déterminées 
par  Je  Règlement  annexé  à  la  présente  Convention. 

•  ART.  3.  —  Le  Bureau  international  fonctionnera  sous  la  direction  et  la 
surveillance  exclusives  d'un  Comité  international  des  poids  et  mesures, 
placé  lui-même  sous  l'autorité  d'une  Conférence  générale  des  poids  et 
mesures  formée  de  délégués  de  tous  les  Gouvernements  contractants. 

»  Art.  4.  —  La  présidence  de  la  Conférence  générale  des  poids  et  mesures 
est  attribuée  au  président  en  exercice  de  l'Académie  des  Sciences  de 
Paris. 

»  Art.  5.  —  L'organisation  du  Bureau  ainsi  que  la  composition  et  les  attri- 
butions du  Comité  international  et  de  la  Conférence  générale  des  poids 
et  mesures  sont  déterminées  par  le  Règlement  annexé  à  la  présente  Con- 
vention. 

»  Art.  6.  —  Le  Bureau  international  des  poids  et  mesures  est  chargé  : 

0  I*  De  toutes  les  comparaisons  et  vérifications  des  nouveaux  prototypes 
du  mètre  et  du  kilogramme; 

0  2*  De  la  conservation  des  prototypes  internationaux; 

r>  Z*  Des  comparaisons  périodiques  des  étalons  nationaux  avec  les  proto* 
types  internationaux  et  avec  leurs  témoins,  ainsi  que  de  celles  des  thermo- 
mètres étalons  ; 

»  4'  De  là  comparaison  des  nouveaux  prototypes  avec  les  étalons  fonda- 
mentaux des  poids  et  mesures  non  métriques  employés  dans  les  différents 
pays  et  dans  les  sciences; 

B  5*  De  l'étalonnage  et  de  la  comparaison  des  règles  géodésiques; 

0  6'  De  la  comparaison  des  étalons  et  échelles  de  précision  dont  la  vérifi- 
cation serait  demandée  soit  par  les  Gouvernements,  soit  par  des  sociétés 
savantes,  soit  même  par  des  artistes  et  des  savants; 

»  Art.  7.  — Le  personnel  du  Bureau  se  composera  d'un  directeur,  de  deux 
adjoints  et  du  nombre  d'employés  nécessaire. 
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»  A  partir  de  Tépoque  où  les  comparaisons  des  nouveaux  prototypes  au- 
ront été  effectuées  et  où  ces  prototypes  auront  été  répartis  entre  les  divers 
Etats,  le  personnel  du  Bureau  sera  réduit  dans  la  proportion  jugée  conve- 
nable. 

»  Les  nominations  du  personnel  du  Bureau  seront  notifiées  par  le  Comité 
international  aux  Gouvernements  des  Hautes  Parties  contractantes. 

M  Art.  8.  —  Les  prototypes  internationaux  du  mètre  et  du  kilogramme, 
ainsi  que  leurs  témoins,  demeureront  déposés  dans  le  Bureau;  l'accès  du 
dépôt  sera  uniquement  réservé  au  Comité  international. 

»  Art.  9.  —  Tous  les  frais  d'établissement  et  d'installation  du  Bureau 
international  des  poids  et  mesures,  ainsi  que  les  dépenses  annuelles  d^en- 
tretien  et  celles  du  Comité,  seront  couverts  par  des  contributions  des  États 
contractants,  établies  d'après  une  échelle  basée  sur  leur  population  actuelle. 

»  Art.  10.  —  Les  sommes  représentant  la  part  contributive  de  chacun 

des  Etats  contractants  seront  versées,  au  commencement  de  chaque  année, 

par  l'intermédiaire  du  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  France,  à  la 

Caisse  des  dépôts  et  consignations,  à  Paris,  d'où  elles  seront  retirées,  au 

far  et  mesure  des  besoins,  sur  mandats  du  directeur  du  Bureau. 

»  Art.  II.—  Les  Gouvernements  qui  useraient  de  la  faculté, réservée  à 
tout  Etat,  d'accéder  à  la  présente  Convention,  seront  tenus  d'acquitter  une 
contribution  dont  le  montant  sera  déterminé  par  le  Comité  sur  les  bases 
établies  à  l'article  g  et  qui  sera  affectée  à  l'amélioration  du  matériel  scien- 
tifique du  Bureau. 

»  Art.  12.  —  Les  Hautes  Parties  contractantes  se  réservent  la  faculté 
d'apporter  d'un  commun  accord  à  la  présente  Convention  toutes  les  mo- 
difications dont  l'expérience  démontrerait  l'utilité. 

»  Art.  i3.  —  A  l'expiration  d'un  terme  de  douze  années,  la  présente  Con- 
vention pourra  être  dénoncée  par  Tune  ou  l'autre  des  Hautes  Parties 
contractantes. 

0  Le  Gouvernement  qui  userait  de  la  faculté  d'en  faire  cesser  les  effets  en 
ce  qui  le  concerne  sera  tenu  de  notifier  son  intention  une  année  d'avance 
et  renoncera,  par  ce  fait,  à  tous  droits  de  copropriété  sur  les  prototypes 
internationaux  et  sur  le  Bureau. 
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»  Art.  14.  —  La  présente  Convention  sera  ratifiée  suivant  les  lois  consti- 
tutionnelles particulières  à  chaque  État;  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées à  Paris  dans  le  délai  de  six  mois,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut. 

»  Elle  sera  mise  en  exécution  à  partir  du  i"*  janvier  1876. 

»  En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  Tont  signée  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes.  » 

«  Fait  à  Paris,  le  20  mai  1875.  w 

Suivent  les  signatures, 

RÈGLEMENT. 

«  Article  i*'.  —  Le  Bureau  international  des  poids  et  mesures  sera  établi 
dans  un  bâtiment  spécial  présentant  toutes  les  garanties  nécessaires 
de  tranquillité  et  de  stabilité. 

)i  II  comprendra,  outre  le  local  approprié  au  dépôt  des  prototypes,  des 
salles  pour  l'installation  des  comparateurs  et  des  balances,  un  laboratoire, 
une  bibliothèque,  une  salle  d'archives,  des  cabinets  de  travail  pour  les 
fonctionnaires  et  des  logements  pour  lé  personnel  de  garde  et  de  service. 

»  Art.  2.  —  Le  Comité  international  est  chargé  de  l'acquisition  et  de 
l'appropriation  de  ce  bâtiment,  ainsi  que  de  l'installation  des  services 
auxquels  il  est  destiné. 

A  Dans  le  cas  où  le  Comité  ne  trouverait  pas  à  acquérir  un  bâtiment 
convenable,  il  en  sera  construit  un  sous  sa  direction  et  sur  ses  plans. 

»  Art.  3.  —  Le  Gouvernement  français  prendra,  sur  la  demande  du  Co-* 
mité  international,  les  dispositions  nécessaires  pour  faire  reconnaître  le 
Bureau  comme  établissement  d'utilité  publique. 

»  Art.  4.  —  Le  Comité  international  fera  exécuter  les  instruments  néces- 
saires, tels  que  :  comparateurs  pour  les  étalons  à  traits  et  à  bouts,  appa- 
reils pour  les  déterminations  des  dilatations  absolues,  balances  pour  les 
pesées  dans  l'air  et  dans  le  vide,  comparateurs  pour  les  règles  géode- 
siques,  etc. 

>  Art.  5.  —  Les  frais  d'acquisition  ou  de  construction  du  bâtiment  et  les 
dépenses  d'installation  et  d'achat  des  instruments  et  appareils  ne  pourront 
dépasser  ensemble  la  somme  de  400000  francs. 
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»  Art.  6.  —  Le  budget  des  dépenses  actuelles  est  évalué  ainsi  qu*il  suit  : 
»  A.  —  Pour  la  première  période  de  la  confeciion  et  de  la  comparaison 
des  nouveaux  prototypes  : 

a  )  Traitement  du  directeur iSooo'' 

Traitement  de  deux  adjoints,  à  6ooo'' 12000 

Traitement  de  quatre  aides,  à  3 000 '•" 12  000 

Appointements  d*uii  mécanicien-concierge 3  000 

Gages  de  deux  garçons  de  bureau,  à  i5oo'' 3oro 

Total  des  traitements  ..     45000'' 

b)  Indemnités  pour  les  savants  et  les  artistes  qui, 
sur  la  demande  du  Comité,  seraient  chargés  de 
travaux  spéciaux.  Entretien  du  bâtiment,  achat 
et  réparation    d*apparei]s,    chauffage,   éclairage, 

frais  de  bureau 24000 

c  )  Indemnité  pour  le  secrétaire  du  Comité  interna- 
tional des  poids  et  mesures 6000 

Total 75  000  '' 

»  Le  budget  annuel  du  Bureau  pourra  être  modifié,  suivant  les  besoins, 
par  le  Comité  international,  sur  la  proposition  du  directeur,  mais  sans 
pouvoir  dépasser  la  somme  de  100 000  francs. 

9  Toute  modification  que  le  Comité  croirait  devoir  apporter,  dans  ces 
limites,  au  budget  annuel  fixé  par  le  présent  Règlement,  sera  portée  à  la 
connaissance  des  Gouvernements  contractants. 

)}  Le  Comité  pourra  autoriser  le  directeur,  sur  sa  demande,  à  opérer  des 
virements  d'un  chapitre  à  l'autre  du  budget  qui  lui  est  alloué. 

»  B.  —  Pour  la  période  postérieure  à  la  distribution  des  prototypes  : 

a  )  Traitement  du  directeur 1 5  000  '' 

Traitement  d'un  adjoint 6000 

Appointements  d'un  mécanicien-concierge 3 000 

Gages  d'un  garçon  de  bureau i  5oo 

6)  Dépenses  du  Bureau i85oo 

c)  Indemnité  pour  le  secrétaire  du  Comité  interna- 
tional         6  000 

Total Soooo'' 
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>  Art.  7.  -  La  Conférence  générale  mentionnée  à  Tarticle  3  de  la  Conven- 
tion se  réunira  à  Paris,  sur  la  convocation  du  Comité  international,  au 
moins  une  fois  tous  les  six  ans. 

»  Elle  a  pour  mission  de  discuter  et  de  provoquer  les  mesures  nécessaires 
pour  la  propagation  et  le  perfectionnement  du  système  métrique,  ainsi 
que  de  sanctionner  les  nouvelles  déterminations  métrologiques  fondamen- 
tales qui  auraient  été  faites  dans  Tintervalle  de  ses  réunions.  Elle  reçoit 
ie  rapport  du  Comité  international  sur  les  travaux  accomplis,  procède,  au 
scrutin  secret,  au  renouvellement  par  moitié  du  Comité  international. 

»  Les  votes,  au  sein  de  la  Conférence  générale,  ont  lieu  par  Etats;  chaque 
Etat  a  droit  à  une  voix. 

u  Les  membres  du  Comité  international  siègent  de  droit  dans  les  réunions 
de  la  Conférence;  ils  peuvent  être  en  même  temps  délégués  de  leurs 
Gouvernements. 

»  Art.  8.  —  Le  Comité  international  mentionné  à  Tarticle  3  de  la  Con- 
vention sera  composé  de  quatorze  membres,  appartenant  tous  à  des  États 
différents. 

9  II  sera  formé,  pour  la  première  fois,  des  douze  membres  de  l'ancien 
Comité  permanent  de  la  Commission  internationale  de  1872  et  des  deux 
délégués  qui,  lors  de  la  nomination  de  ce  Comité  permanent,  avaient 
obtenu  le  plus  grand  nombre  de  suffrages  après  les  membres  élus. 

»  Lors  du  renouvellement,  par  moitié,  du  Comité  international,  les 
membres  sortants  seront  d'abord  ceux  qui,  en  cas  de  vacance,  auront  été 
élus  provisoirement  dans  l'intervalle  entre  deux  sessions  delà  Conférence; 
les  autres  seront  désignés  par  le  sort. 

*  Les  membres  sortants  sont  rééligibles. 

n  Art.  9.  —  Le  Comité  international  dirige  les  travaux  concernant  la 
vérification  des  nouveaux  prototypes,  et  en  général  tous  les  travaux  métro- 
logiques  que  les  Hautes  Parties  contractantes  décideront  de  faire  exécuter 
en  commun. 

»  Il  est  chargé,  en  outre  de  surveiller  la  conservation  des  prototypes 
internationaux. 

p  Art.  10.  —  Le  Comité  international  se  constitue  en  choisissant  lui- 
mcme,  au  scrutin  secret,  son  président  et  son  secrétaire.  Ces  nominations 
seront  notifiées  aux  Gouvernements  des  Hautes  Parties  contractantes. 
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0  Le  président  et  le  secrétaire  du  Comité  et  le  directeur  du  Bureau  doivent 
appartenir  à  des  pays  différents. 

0  Une  fois  constitué,  le  Comité  ne  peut  procéder  à  de  nouvelles  élections 
ou  nominations  que  trois  mois  après  que  tous  les  membres  en  auront  été 
avertis  par  le  bureau  du  Comité. 

»  Art.  II.  —  Jusqu'à  Tépoque  où  les  nouveaux  prototypes  seront  termi- 
nés et  distribués,  le  Comité  se  réunira  au  moins  une  fois  par  an;  après 
cette  époque,  ses  réunions  seront  au  moins  bisannuelles. 

»  Art.  12.  —  Les  votes  du  Comité  ont  lieu  à  la  majorité  des  voix;  en 
cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante.  Les  décisions  ne 
sont  valables  que  si  le  nombre  des  membres  présents  égale  au  moins  la 
moitié  plus  un  des  membres  qui  composent  le  Comité. 

»  Sous  réserve  de  cette  condition,  les  membres  absents  ont  le  droit 
de  déléguer  leurs  votes  aux  membres  présents,  qui  devront  justifier  de 
cette  délégation.  Il  en  est  de  même  pour  les  nominations  au  scrutin 
secret. 

)>  Art.  i3.  — Dans  ^intervalle  d*une  session  à  l'autre,  le  Comité  a  le  droit 
de  délibérer  par  correspondance. 

»  Dans  ce  cas,  pour  que  la  décision  soit  valable,  il  faut  que  tous  les 
membres  du  Comité  aient  été  appelés  à  émettre  leur  avis. 

a  Art.  14.  —  Le  Comité  international  des  Poids  et  Mesures  remplit  pro- 
visoirement les  vacances  qui  pourraient  se  produire  dans  son  sein;  ces 
élections  se  font  par  correspondance,  chacun  des  membres  étant  appelé  à 
y  prendre  part. 

»  Art.  i5.  —  Le  Comité  international  élaborera  un  Règlement  détaillé 
pour  l'organisation  et  les  travaux  du  Bureau,  et  il  fixera  les  taxes  à  payer 
pour  les  travaux  extraordinaires  prévus  à  Tartide  6  de  la-  Conven- 
tion. 

0  Ces  taxes  seront  affectées  au  perfectionnement  du  matériel  scientifique 
du  Bureau. 

»  Art.  16.  —  Toutes  les  communications  du  Comité  international  avec 
les  Gouvernements  des  Hautes  Parties  contractantes  auront  lieu  par  Tinter- 
médiaire  de  leurs  représentants  diplomatiques  à  Paris. 
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»  Pour  toutes  les  affaires  dont  la  solution  appartiendra  à  une  adminis- 
tration française,  le  Comité  aura  recours  au  Ministère  des  Affaires  étran- 
gères de  France. 

»  Art.  17.  —  Le  directeur  du  Bureau  ainsi  que  les  adjoints  sont  nommés 
au  scrutin  secret  par  le  Comité  international. 
»  Les  employés  sont  nommés  par  le  directeur. 
»  Le  directeur  a  voix  délibérative  au  sein  du  Comité. 

»  Art.  18.  — Le  directeur  du  Bureau  ii*aura  accès  au  lieu  de  dépôt  des 
prototypes  internationaux  du  mètre  et  du  kilogramme  qu'en  vertu  d'une 
résolution  du  Comité  et  en  présence  de  deux  de  ses  membres. 

B  Le  lieu  de  dépôt  des  prototypes  ne  pourra  s*ouvrir  qu'au  moyen  de 
trois  clefs,  dont  une  sera  en  la  possession  du  directeur  des  Archives  de 
France,  la  seconde  dans  celle  du  président  du  Comité,  et  la  troisième  dans 
celle  du  directeur  du  Bureau. 

9  Les  étalons  de  la  catégorie  des  prototypes  internationaux  serviront  seuls 
aux  travaux  ordinaires  de  comparaisons  du  Bureau. 

»  Art.  19.  —  Le  directeur  du  Bureau  adressera,  chaque  année,  au  Comité  : 
1*  un  rapport  financier  sur  les  comptes  de  l'exercice  précédent,  dont  il  lui 
sera,  après  vérification,  donné  décharge;  2*  un  rapport  sur  l'état  du  maté- 
riel; 3*  un  rapport  général  sur  les  travaux  accomplis  dans  le  cours  de 
Tannée  écoulée. 

»  Le  Comité  international  adressera,  de  son  côté,  à  tous  les  Gouverne- 
ments des  Hautes  Parties  contractantes  un  rapport  annuel  sur  l'ensemble 
de  ses  opérations  scientifiques,  techniques  et  administratives  et  de  celles 
du  Bureau. 

>  Le  président  du  Comité  rendra  compte  à  la  Conférence  générale  des 
travaux  accomplis  depuis  l'époque  de  sa  dernière  session. 

»  Les  rapports  et  publications  du  Comité  et  du  Bureau  seront  rédigés  en 
langue  française.  Ils  seront  imprimés  et  communiqués  aux  Gouvernements 
des  Hautes  Parties  contractantes. 

2>  Art.  20.  —  L'échelle  des  contributions  dont  il  est  question  à  l'article  g 
de  la  Convention  sera  établie  ainsi  qu'il  suit  : 

»  Le  chiffre  de  la  population,  exprimé  en  millions,  sera  multiplié 
9  Par  lecoefficient  3  pour  les  États  dans  lesquels  le  Système  métrique 
est  obligatoire, 
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u  Par  le  coefficient  2  pour  ceux  dans  lesquels  il  n'est  que  facultaut; 

M  Par  le  coefficient  i  pour  les  autres  Etats. 
0  La  somme  des  produits  ainsi  obtenus  fournira  le  nombre  d'unités  par 
lequel  la  dépense  totale  devra  être  divisée.  Le  quotient  donnera  le  montant 
de  Tunité  de  dépense. 

»  Art.  21.  —  Les  frais  de  confection  des  prototypes  internationaux  ainsi 
que  des  étalons  et  témoins  destinés  à  les  accompagner  seront  supportés 
par  les  Hautes  Parties  contractantes,  d'après  l'échelle  établie  à  Farticle  pré- 
cédent. 

»  Les  frais  de  comparaison  et  de  vérification  des  étalons  demandés  par 
des  États  qui  ne  participeraient  pas  à  la  présente  Convention  seront  réglés 
par  le  Comité  conformément  aux  taxes  fixées  en  vertu  de  Tartide  i5  du 
Règlement. 

»  Art.  22.  —  Le  présent  Règlement  aura  même  force  et  valeur  que  la 
Convention  à  laquelle  il  est  annexé.  * 

Suivent  les  signatures. 


DISPOSITIONS  TRANSITOIRES. 

a  Article  i*'.  —  Tous  les  États  qui  étaient  représentés  à  la  Commission 
internationale  du  mètre  réunie  à  Paris  en  1872,  quMls  soient  ou  non 
Parties  contractantes  à  la  présente  Convention,  recevront  les  prototypes 
qu'ils  auront  commandés,  et  qui  leur  seront  livrés  dans  toutes  les  condi- 
tions de  garantie  déterminées  par  ladite  Commission  internationale. 

»  Art.  2.  —  La  première  réunion  de  la  Conférence  générale  des  poids 
et  mesures  mentionnée  à  Tariicle  3  de  la  Convention  aura,  notamment,  pour 
objet  de  sanctionner  ces  nouveaux  prototypes  et  de  le«  répartir  entre  les 
Etats  qui  en  auront  fait  la  demande. 

»  En  conséquence,  les  délégués  de  tous  les  Gouvernements  qui  étaient 
représentés  à  la  Commission  internationale  de  1872,  ainsi  que  les  membres 
de  la  Section  française,  feront  de  droit  partie  de  cette  première  réunion 
pour  concourir  à  la  sanction  des  prototypes. 

»  Art.  3.  —  Le  Comité  international  mentionné  à  l'article  "5  de  la  Gon- 
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uniion,  et  composé  comme  il  esc  dit  à  l'article  8  du  Riglement,  esi 
chirgé  de  recevoir  ec  de  comparer  entre  eui  les  nouveaui  prototypes, 
d'apris  les  décisions  tcienliliques  de  la  Commission  internationale  de  187:1 
ttde  son  Comité  permanent,  sous  réserve  des  modilications  que  l'expérience 
pourrait  suggérer  dans  l'avenir. 

1  Amt.  4.  --  La  Section  frnnçaisc  de  la  Commission  internationale  de  1872 
reste  chargée  des  travaux  qui  lui  ont  été  confiés  pour  la  construction  des 
nouveaux  prototypes,  avec  le  concours  du  Comité  international, 

■  Art.  5.  —  Les  frais  de  fabrication  des  étalons  métriques  construits 
par  la  Section  française  seront  remboursés  par  les  Gouvernements  inlé- 
reués,  d'après  le  prix  de  revient  par  unité  qui  sera  déterminé  par  ladite 

>  Art.  6.  —  Le  Comité  international  est  autorisé  k  se  constituer  immé- 
diatement et  à  Faire  toutes  les  études  préparatoires  nécessaires  pour  la  mise 
i  eiécution  de  la  Convention,  anns  engager  aucune  dépense  avant  l'échange 
de  ladite  Convention.   « 
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SUITE  DKS  TRAVAUX  DE  LA  SECTION  FRANÇAISE 

(1875-1880). 


Le  Comité  international,  prévu  par  l'article  3  de  la  Conven- 
tion (p.  329),  a  sa  composition  réglée  par  l'article  8  du  Règlemeot 
(p.  333).  Autorisé,  en  outre  (art.  6  des  Dispositions  transitoires, 
p.  337)  à  se  constituer  immédiatement,  il  élut  pour  son  président 
le  général  Ibaîiez,  pour  secrétaire  le  D'  Hirsch,  et  il  tint  immé- 
diatement plusieurs  séances  (19-24  avril  1875].  Dans  la  suite  il 
se  réunit  encore  à  Paris  en  avril-mai  1876  et  en  septembre  1877. 

Durant  cette  période  de  trois  ans,  le  Comité  international 
s'occupa  surtout  de  la  fondation  du  Bureau  international  (*)  et 
de  la  création  des  instruments  nécessaires  à  cet  établissement. 

En  outre,  d'après  l'article  4  des  Dispositions  transitoires,  il 
devait  concourir  avec  la  Section  française  à  la  construction  des 
nouveaux  prototypes  :  c'est  ce  qui  eut  lieu  en  effet,  mais  l'entente 
fut  parfois  troublée. 

On  se  souvient  que  la  Section  française  avait  fondu  un  grand 
lingot  de  platine  iridié,  de  25o^k,  puis  en  avait  tiré  un  certain 
nombre  de  régies  en  X  pouvant  former  des  étalons  du  mètre. 

(*)  roir  Chap.  XXX,  p.  353. 
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Plus  tard,  quand  cette  matière  eut  été  forgée  et  étirée,  de 
manière  à  n*avoir  plus  de  bulles,  sa  densité  fut  trouvée,  en 
moyenne,  égale  à  21,11 5^  tandis  qu'on  avait  obtenu  21,455 
pour  le  platine  iridié  très  pur,  puis  21 ,  385  pour  un  autre  échan- 
tillon, regardé  comme  le  type  à  réaliser. 

Comme  le  platine  et  l'iridium  sont  les  corps  les  plus  pesants, 
cette  densité  trop  faible  devait  tenir  à  la  présence  de  quelque 
métal  étranger.  Aussi,  dès  que  H.  Deville  eut  connaissance  de 
cette  différence  tout  à  fait  inattendue,  il  reprit  l'analyse  complète 
de  l'alliage  du  Conservatoire  et  y  trouva  0,006  de  fer  et  0,014 
de  ruthénium.  Il  attribua  ce  fer  à  l'action  des  outils  employés 
pour  le  travail  mécanique  des  règles;  une  partie  pouvait  venir, 
pensait-il,  de  l'armature  du  creuset  qui  s'était  fendu  pendant 
la  fonte;  quant  au  ruthénium,  il  ne  pouvait  provenir  que  de 
l'iridium,  préparé  par  Deville.  Mais,  ajoutait-il,  ce  métal  aurait 
été  éliminé  par  oxydation,  pendant  la  fusion^  si  celle-ci  avait 
été  suffisamment  prolongée,  et  si  la  flamme  employée  avait  été 
assez  oxydante. 

L'analyse  lui  donna,  pour  le  métal  du  Conservatoire,  la  com- 
position  suivante  : 

Plati  ne ^^,94 

Iridium 8,73 

Ruthénium i  ,44 

Fer o,  b  I 

Rhodium o,  20 

Cuivre o,  08 

100,00 

Ce  métal  pouvait-il  être  considéré  comme  ayant  la  composition 
demandée  ( résolution  VI,  p.  3oi ) ? 
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C'était  bien  douteux;  aussi  Deviile  insista  avec  raison  pour 
refondre  les  règles  et  pour  affiner  le  métal  par  un  nombre  suffi- 
sant de  fontes.  Mais  il  fut  seul  de  cet  avis;  et  la  Section  décida 
au  contraire  de  continuer  le  travail  des  règles. 

Ce  fut  là  une  décision  bien  grave,  car  elle  allait  peser  lourde- 
ment sur  l'avenir  ;  mais  du  moins  elle  pouvait  paraître  justifiable. 

En  premier  lieu,  l'analyse  même  de  Deviile  était  vivement 
discutée  :  Peligot  ne  put  d'abord  constater  la  présence  du  ruthé- 
nium dans  le  métal  des  règles;  et  un  chimiste  hollandais, 
A.  Oudemans.  n'y  trouvait  que  0,27  pour  100  de  ce  métal  et 
o,  5o  pour  100  de  fer  (*).  Fizeau,  appuyé  sur  de  nombreuses  dé- 
terminations du  coefficient  de  dilatation,  concluait  qu'il  ne  pou- 
vait renfermer  plus  de  0,40  pour  100  de  ruthénium;  et  les  expé- 
riences magnétiques  de  E.  Becquerel  n'accusaient  pas  plus  de 
0,35  pour  100  de  fer;  plus  tard  elles  abaissèrent  même  cette 
limite  à  o,'25  pour  100. 

D'un  autre  côté,  le  métal  était  inaltérable  puisque,  dans  une 
exposition  de  treize  heures  au  rouge  blanc,  aucune  partie  ne 
s'était  ni  volatilisée,  ni  oxydée;  une  nouvelle  fusion  (*)  n'avait 
changé  en  rien  son  coefficient  de  dilatation,  que  Ton  croyait 
d'ailleurs  se  rapprocher  d'une  façon  inespérée  de  celui  du  platine 
de  Borda;  Deviile  lui-même  reconnaissait  que  la  matière  des 
règles  est  tout  à  fait  satisfaisante,  et  que  les  chiffres  relatifs  à  la 
dilatation  plaidaient  beaucoup  en  faveur  de  l'excellence  de  cette 
matière. 


(*)  Ces  discordances  avec  les  résultats  obtenus  par  DevUle  s'expliquent  par  le  fait  que 
celui-ci  n'avait  pas  public  en  détail  les  procédés  d'analyse  qu'il-  avait  créés  et  qu'il  était 
pour  ainsi  dire  seul  à  connaître.  Aioatons  que  l'aïuilyse  de  Deviile  a  été  reconnue  exacte. 

(')  On  montra  plus  tard  que  de  nouvelles  fusions  augmentent  graduellement  la  deosité, 
et  par  suite  épurent  le  métal. 
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Enfin, ajoutait-on  encore,  cequ'on  appelait  en  1872  un  alliage 
de  platine  et  d'iridium  purs,  avec  une  densité  de  21,1 5,  c'était 
précisément  une  matière  identique  à  celle  des  régies,  et  l'on  ne 
saurait  exiger  que  la  matière  fût  changée  en  raison  des  progrès 
graduels  delà  science;  d'ailleurs  la  tolérance  admise  de  2  pour  100 
ne  pouvait-elle  pas  s'entendre  de  métaux  qui  ne  seraient  ni  du 
platine,  ni  de  Tiridium,  mais  qui  seraient  de  leur  famille?  En 
outre,  le  Comité  permanent  a  unanimement  approuvé  en  octobre 
1874  [voir  p.  32o)  la  matière  (*)  et  les  procédés  de  fabrication 
des  mètres. 

Telles  étaient  les  raisons  pour  s'opposer  à  une  refonte  qui 
aurait  annulé  à  peu  près  complètement  les  difficiles  et  labo- 
rieuses opérations  faites  depuis  le  mois  de  mai  1874. 

Et  comme  la  Conférence  diplomatique  du  mètre  était  sur  le 
point  de  se  réunir,  la  Section  française  porta  les  résultats  obte- 
nus à  la  connaissance  du  Ministre  par  la  déclaration  suivante 
(Bvii,  p.  54)  : 

DÉCLARATION 

PRÉSENTÉE    A    M.   LE  MINISTRE   DE   L'aGRICULTURE   ET    DU   COMMERCE, 

LE   28   FÉVRIER    1875. 

«  La  Section  française  de  la  Commission  internationale  du  mètre,  après 
un  examen  scientifique  des  propriétés  physiques  et  chimiques  des  règles 
exécutées,  fait  la  déclaration  suivante  : 


(*)  Ajoutons  que  plus  d'une  année  après,  en  juillet  1876,  Pcligot  n'acceptait  pas  la  res- 
ponsabilité de  préparer  même  un  échantillon  d'iridium  pur;  et  que  du  piatine  pur  préparé 
par  lui  n'avait  que  31,07  de  densité. 
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»  Les  règles  construites  pour  la  Commission  du  mètre  sont  d'une  homo- 
généité physique  et  chimique  qui  ne  laisse  rien  à  désirer. 

»  Leur  forme  répond  géométriquement  au  profil  adopté. 

»  Leur  rigidité  est  précisément  celle  qui  avait  été  prévue. 

u  En  ce  qui  concerne  la  composition  chimique,  les  procédés  d'analyse 
ne  pouvant  encore  fournir  avec  certitude  celle  d'un  alliage  de  cette  nature, 
il  a  été  nécessaire  de  recourir  à  Tétude  des  propriétés  physiques  de  cet 
alliage  pour  acquérir  des  données  précises  sur  les  proportions  du  ruthé- 
nium et  du  fer  dont  la  présence  y  avait  été  signalée. 

»  La  proportion  du  fer  a  été  directement  déterminée  par  des  expérience» 
sur  l'action  magnétique  des  alliages  de  platine.  Exécutées  par  M.  £.  Bec- 
querel, elles  ont  démontré  que  les  règles  renferment  la  même  proportion 
de  fer  que  le  platine  avec  lequel  Talliage  a  été  formé,  et  dont  l'action  est 
seulement  double  de  celle  du  platine  chimiquement  pur,  préparé  par 
M.  Deviile  pour  Fétude-des  propriétés  de  ce  métal  à  Tétat  de  pureté.  La  pro- 
portion du  fer  dans  les  règles  est,  dans  ces  limites,  pour  ainsi  dire  inévi- 
table et  ne  dépasse  pas  3  millièmes  et  demi.  Ce  fer  provient  du  platine 
primitif. 

»  Le  ruthénium,  s*il  en  existe,  provient  de  Tiridium  qui  a  été  fondu  avec 
le  platine.  L*étude  à  laquelle  M.  Fizeau  s'est  livré  sur  la  recherche  des 
coefficients  de  dilatation  des  alliages  de  platine  et  de  celui  du  méul  des 
règles  démontre  que  la  proportion  du  ruthénium,  dans  ces  règles,  ne  peut 
être  supérieure  à  4  millièmes.  La  présence  de  ce  métal,  qui  accompagne 
toujours  riridium  et  qui  a  été  confondu  avec  lui  jusque  dans  ces  derniers 
temps,  notamment  en  1872,  n'aurait  nui  en  rien  à  la  qualité  des  règles  si 
même  la  proportion  en  était  notablement  plus  grande. 

»  Le  platine  et  l'iridium  se  trouvent  dans  le  métal  des  règles  dans  le 
rapport  prescrit  par  la  Commission. 

>  En  conséquence,  ces  deux  métaux  en  représentent  le  poids  total  à  moins 
d'un  centième  près,  ce  qui  montre  combien  on  a  pu  rester  au-dessous  de  la 
tolérance  de  2  pour  xoq  qui  avait  été  accordée. 

»  Ces  indications  ont  été  vérifiées  par  des  expériences  de  synthèse.  La 
composition  qui  vient  d'être  indiquée  correspond  exactement  à  la  densité 
et  au  coefficient  de  dilatation  des  règles. 

»  Leur  densité  est  21,1 5,  qui  est  celle  indiquée  à  la  Commission  en 
1872. 

»  Le  coefficient  de  dilatation,  875.68  à  40*,  correspond  avec  rcxaciîtude 
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la  plus  satisfoisante  au  coefficient  de  la  règle  de  Borda  à  la  même  tempé- 
rature. Dans  Topinion  de  la  Commission,  ce  caractère  principal  était  celui 
qu'il  était  le  plus  important  de  réaliser. 

»  Le  recuit  des  règles  ne  modifie  pas  leur  coefficient  de  dilatation. 

o  Le  métal  refondu  conserve  ses  mêmes  caractères. 

»  En  résumé,  les  règles  construites  sont  absolument  inaltérables  et  ré- 
pondent, aussi  exactement  qu'il  était  permis  de  l'espérer,  aux  conditions 
posées  par  la  Commission  internationale.  » 

>  Paris,  le  27  février  1875.  » 

Dès  lors  les  travaux  de  la  Section  française  furent  stérilisés  à 
peu  près  complètement  par  la  scission  qui  venait  de  se  produire, 
et  les  discussions  qui  en  furent  la  suite  remplissent  en  grande 
partie  ses  procès-verbaux  de  la  période  suivante. 

Déjà,  en  octobre  1874,  le  Comité  permanent  avait  eu  connais- 
sance des*  doutes  qui  s'étaient  élevés  au  sujet  de  la  composition 
des  règles. 

Le  Comité  international  qui,  en  quelque  sorte,  le  remplaça, 
informa  la  Section  française  (avril  1875)  que  le  Bureau  interna- 
tional, oti  devaient  se  faire  les  comparaisons  et  les  vérifications 
des  prototypes,  ne  pourrait  être  installé  avant  le  printemps  de 
1877,  et  qu'en  conséquence  on  pouvait  disposer  «  de  tout  le 
temps  nécessaire  pour  l'étude  approfondie  de  la  matière  des  pro- 
totypes, au  point  de  vue  de  ses  propriétés  physiques  et  de  sa 
composition  chimique  ».  C'était  là,  sans  doute,  une  invitation 
indirecte  à  purifier  le  métal  fondu  le  i3  mai  1874;  mais  la  Sec- 
tion française  continua  cependant  le  travail  des  règles,  et  elle 
chargea  Peligot  de  poursuivre  l'analyse  de  la  matière. 

L'année  suivante   (29   avril   1876]  le  Comité  international 
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invita  la  Section  française  à  lui  remettre,  dans  leur  état  actuel, 
deux  règles  avec  des  échantillons  du  même  métal,  afin  de  pou- 
voir vérifier  sa  composition.  En  même  temps  il  se  mettait  en 
mesure  d'étudier  lui-même  les  propriétés  du  platine  iridié  (*) 
(  1876,  mai  8  et  12)  :  c'est  ce  qu*il  fit  avec  le  concours  indispen- 
sable de  Deville. 

La  Section  française  n'envoya  d'abord  que  les  échantillons; 
quant  aux  règles,  disait-elle. 


(*)  Depuis  1872,  époque  où  la  Commission  internationale  avait  adopté  le  platine  iridié 
pour  la  construction  des  étalons,  Deville  et  Debray  avaient  fait  des  recherches  fiouvêUes  et 
importantes  sur  la  préparation,  la  densité,  le  dosage  du  platine  et  de  Tiridium,  ainsi  que 
sur  les  propriétés  de  leurs  alliages.  Ces  recherches,  demeurées  inédites,  n'avaient  donc  pu 
être  l'objet  d'un  contrôle  public.  En  vue  de  sa  mission,  le  Comité  international  décida  de 
les  vérifier,  puis  d'étudier  les  changements  produits  dans  les  alliages  de  platine  et  d'iridium 
par  les  opérations  mécaniques  (tréfilage,  rabotage,  etc.)  auxquelles  on  les  soumet.  On  se 
procura  donc  du  platine  pur,  de  l'iridium  pur,  des  alliages  purs  de  ces  métaux  à  divers 
titres,  ainsi  que  deux  règles  et  deux  kilogrammes  en  platine  iridié  au' titre  droit  (  lo  pour 
100  d'iridium).  Les  kilogrammes  avec  leurs  subdivisions  furent  faits  à  Londres  par  Oertling: 
les  rigles,  fondues  à  Londres  par  Matthey,  furent  dressées,  polies  et  tracées  à  Paris  par 
les  frères  Brunner.  Primitivement  une  des  règles  devait  être  en  X;  mais  comme  l'étirage 
destiné  à  donner  cette  forme  introduisait  d'abord  du  fer,  la  construction  de  cette  règle  fut 
ajournée  et  l'on  construisit  deux  règles  à  section  rectangulaire  (n**1  et  2). 

Les  études  furent  faites,  avec  le  concours  de  Matthey,  par  Broch,  Deville  et  Stas, 
qui  déposèrent  leur  Rapport  le  8  octobre  1878.  Ses  principales  conclusions  sont  les  sui- 
vantes : 

Les  den-iités  du  plaline  pur,  de  l'iridium  pur  et  du  platine  iridié  à  10  pour  loo  sont  res- 
pectivement et  au  minimum  :  21,463;  —  32,38t;  —  21.557. 

La  frappe,  le  laminage,  le  rabotage  et  surtout  l'étirage  du  platine  iridié,  exécutés  avec 
des  outils  d'acier,^  introduisent  du  fer;  l'étirage  notamment,  après  un  grand  nombre  de 
passes,  fait  pénétrer  ce  fer  très  profondément;  par  suite  on  devra  préférer  le  rabo- 
tage. 

Les  tolérances  admissibles  paraissent  être  les  suivantes  : 

Rapport  de  liridium  au  plaline 25  dijt-millièmes. 

Rhodium 1 5  ■ 

Ruthénium 5  » 

Fer 10  • 

La  composition  des  règles  fournies  par  M.  Matihey  sera  dans  ces  limites  de  tolérance; 
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»  La  Section  française  estime  qu'en  raison  du  nombre  des  demandes 
faites  par  les  différentes  nations  et  des  difficultés  de  la  mise  en  œuvre  du 
métal,  elle  manquerait  de  prévoyance  en  distrayant  deux  des  règles  qui 
sont  actuellement  en  cours  de  fabrication.  Ces  règles,  qui  pourraient  être 
soumises  à  des  épreuves  isolées  de  celles  que  les  autres  auraient  subies, 
n^offriraient  plus  les  garanties  dMdentité  les  plus  formelles  qu'on  nous  a 
très  justement  imposées....  (M  » 

Cependant  sur  l'instance  du  Comité  et  du  ministre  de  l'Agri- 


ct  au  besoin  cet  industriel  s*cngagerail  à  fournir  25o^f  à  'ioo^f^  de  platine  iridié  remplis- 
sant lea  mêmes  conditions. 

Les  copeaux  provenant  du  rabotage  ou  de  la  tournure  peuvent  être  facilement  régénérés, 
ce  qui  résout  la  question  de  l'exécution  industrielle  des  étalons  de  règles  et  de  Itilo- 
grammes. 

I^  construction  de  la  règle  en  X  eut  lieu  un  peu  plus  tard  et  fut  confiée  aussi  à  Matthey, 
avec  le  concours  de  la  même  Commission.  Les  études  continuées  à  cette  occasion  montrèrent 
la  possibilité  d'obtenir  industriellement  ces  règles  à  profil  compliqué  et  confirmèrent  encore 
que  l'étirage,  à  travers  des  filières  d'acier,  introduit  profondément  dans  le  platine  iridié  des 
quantités  notables  de  fer;  le  rabotage  en  introduit  beaucoup  moins  et  il  doit  «eu/  être 
employé  pour  amener  les  règles  à  leur  forme  définitive. 

L'analyse  de  la  règle  construite  par  Matthey  montre  que  les  métaux  étrangers  (fer.  ruthé- 
nium, rhodium)  s'y  trouvent  en  quantités  bien  inférieures  aux  tolérances  fixées  antérieure- 
ment. La  densité  du  métal  employé  est  21,55.  Le  rabotage  de  cette  règle  exigea  au  total 
448  heures. 

Enfin  l'expérience  montra  que  par  des  fontes  séparées  on  peut  atteindre  à  une  identité 
de  composition  à  peu  près  complète. 

(*)  En  même  temps  une  autre  cause  de  complication  naissait  de  ce  que  certains  Etats, 
adhérents  à  la  Commission  internationale  de  1H72,  avaient  demandé  leurs  prototypes  à  la 
Section  française  et,  dans  la  suite,  n'avaient  pas  accepté  la  Convention  diplomatique  de  1875. 
Tel  fut  le  cas  de  la  Hollande  qui  persista  à  recevoir  directement  ses  étalons  de  la  Section 
française  et  qui  reçut  en  effet  les  mètres  à  traits,  en  alliage  du  Conservatoire,  portant  les 
numéros  19  et  27. 

Une  Commission  néerlandaise,  nommée  par  décret  royal  du  12  mai  1876,  et  composée 
de  MM.  F.  J.  Stamkart,  J.  Bosscha  et  J.-A.-C.  Oudemans,  se  joignit  à  la  Section  française 
pour  comparer  ces  mètres  â  celui  des  Archives,  ce  qui  fut  fait  au  Conservatoire  en  1882. 

Après  diverses  études  sur  la  précision  que  comportent  des  pointés  micrométriques  sur  un 
trait,  on  procéda  aux  comparaisons  par  la  méthode  optique  de  Fireau  :  c'est  dans  ces  com- 
paraisons que  l'on  reconnut  l'influence  des  changements  de  mise  au  point  sur  la  longueur 
relative  obtenue.  Foir  à  ce  sujet  un  Mémoire  de  M.  J.  Bosscha,  Inséré  dans  les  ^nna/ex  de 
V École  Polytechnique  deDelft,  t.  I.,  p.  65-144,  et  c.  II,  p.  1-132,  intitulé  Relation  deg  expé- 
riences qui  ont  servi  à  la  construction  de  deux  mètres  en  platine  iridié^  comparés  direc- 
tement arec  le  mètre  des  Archives.  (Tirage  à  part,  Leyde,  1886.) 
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culture,  elle  remit  les  règles  demandées  (avril  1877);  et  comme 
il  y  avait  aussi  quelque  difficulté  sur  le  choix  du  lieu  où  devaient 
se  faire  les  essais,  le  ministre  décida  que  les  analyses  seraient 
faites  à  THôtel  des  Monnaies,  et  les  essais  physiques  à  l'Ecole 
Normale  supérieure. 

Un  peu  plus  tard,  le  Gouvernement  français  augmenta  consi- 
dérablement le  nombre  des  itiembres  de  la  Section  française  (^j. 

Après  une  discussion  assez  longue,  cette  Section,  ainsi  mo- 
difiée, adopta  la  proposition  suivante,  le  17  septembre  1877 
(B  vni,  p.  25)  : 

«  La  Section  française  est  d'avis  que  les  mètres  actuellement  en  construc- 
tion doivent  6tre  continués  jusqu'à  complète  terminaison,  et  qu'en  même 
temps  elle  doit  s'occuper  d'exécuter  trois  mètres  avec  les  métaux  purifiés 
par  les  méthodes  les  plus  récentes.  » 

En  même  temps  (i3  septembre  1877),  le  Comité  interna- 
tional, alors  réuni  à  Paris,  recevait  le  Rapport  de  ses  commis- 
saires (Broch,  Deville,  Stas)  chargés  de  l'analyse  des  règles 
construites  en  métal  du  Conservatoire.  Ce  Rapport,  approuvé 
par  Peligot  (')  qui  avait  suivi  les  opérations  au  nom  de  la  Sec> 
tion  française,  concluait  (Bviii,  p.  32)  : 

«  I"  Que  le  poids  spécifique  à  zéro  (4  degrés  pour  l'eau)  des  règles  et 


(*)  Un  décret  du  3 1  août  1877  porta  de  neuf  k  quinze  le  nombre  des  membres  de  la 
Section  française  et  adjoignait  MM.  Bousaiogauk,  Dumas,  Frémy,  Lœwy,  Mouchez, 
Phillips  aux  membres  déjà  nommés;  en  même  temps  Dumas  était  nommé  président  en 
remplacement  de  Mathieu,  décédé.  —  Un  autre  décret,  du  3o  octobre  1877,  remplaça 
Le  Verrier,  décédé,  par  J.  Bertrand. 

{')  L'approbation  de  Peligot  était  strictement  limitée  à  la  composition  chimique,  car  il 
croyait  que,  au  point  de  vue  métrologique,  les  règles  en  métal  du  ConserTatolre  remplis- 
saient parfaitement  toutes  les  conditions  voulues. 
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des  échantillons  qui  nous  ont  été  fournis  varie  de  21, 09  à  21,  oi,  par  suite 
que  l'alliage  n'est  pas  homogène; 

0  2*  Que  l'alliage  de  platine  et  d'iridium  pur  à  j^  d'iridium  présente  un 
poids  spécifique  de  2i,25  au  minimum; 

i>  3<*  Que  l'alliage  des  règles  renferme  environ  3  pour  100  de  métaux 
étrangers,  dont  3,5  pour  100  de  métaux  oxydables  et  volatils;  que,  par 
suite^  la  composition  de  l'alliage  n'est  pas  conforme  aux  prescriptions  de 
la  Commission  internationale  de  2872  et  qu'il  ne  présente  pas  les  condi- 
tions imposées  dans  l'article  premier  des  dispositions  transitoires  de  la 
Convention  du  mètre.  0 

En  conséquence  le  Comité  international  prit  la  décision  sui- 
vante (19  septembre  1877,  Bviii,  p.  26): 

«  Le  Bureau  est  chargé  de  faire  connaître  au  Gouvernement  français 
qu'il  (le  Comité)  ne  pourrait  recevoir  des  règles  et  des  cylindres  destinés 
à  devenir  des  mètres  et  des  kilogrammes  prototypes  qui  auraient  été 
confectionnés  avec  l'alliage  remis  au  Comité; 

B  En  conséquence,  le  Comité  international  adresse  au  Gouvernement 
français  la  demande  de  faire  suspendre  la  fabrication  des  mètres  commen- 
cés par  la  Section  française  et  de  faire  préparer  des  prototypes  répondant 
aux  conditions  sanctionnées  par  la  Convention  du  mètre.  » 

En  présence  de  cette  décision  (M,  il  fut  question  d'en  appeler 
à  une  Conférence  générale. 

Comme  certains  États  [Angleterre,  Hollande,  ...)  acceptaient 
et  même  réclamaient  les  étalons  qu'ils  avaient  demandés  à  la 
Section  française,  on  pouvait  craindre  un  véritable  schisme  scien- 
ti6que,  créant  à  côté  du  mètre  des  Archives,  deux  séries  d'étalons 
différents,  peut-être  même  de  doubles  étalons  internationaux,  de 
sorte  qu'on  serait  revenu  vers  le  point  de  départ. 


(M  Voir  Btiii,  p.  78  et  Ii3,  les  jugements  portés  sur  cette  décision  par  divers  savants 
qui  avaient  fait  partie  de  la  Commission  internationale  de  1873. 
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Mais  les  décisions  du  Gouvernement  français  tranchèrent  ces 
grosses  difficultés  :    * 

II  reconnut  d'abord  qu'en  signant  la  Convention  diploma- 
tique il  avait  renoncé  au  droit  de  distribuer  à  Tavenir  des  éta- 
lons métriques,  sans  la  coopération  du  Comité  international,  à 
d'autres  pays  que  T  Angleterre  et  la  Hollande  ;  puis,  en  ce  qui 
concerne  la  Section  française,  il  décida  (B  viii,  p.  28)  : 

((  I*  Qu'au  lieu  d'achever  complètement  la  totalité  des  mètres  en  coun 
d'exécution,  on  se  bornerait,  quant  à  présent,  à  terminer  trots  de  ces 
mètres  seulement;  les  autres  mètres  seront  conservés  dans  leur  état  actuel; 

»  •1''  Que  trois  nouveaux  mètres  seraient  fabriqués  dans  les  conditions 
indiquées  par  la  Section  et  conformément  à  la  seconde  partie  de  la  déli- 
bération du  Comité  international.  Ces  trois  mètres  anciens  et  les  trois 
mètres  nouveaux  seront  ultérieurement  soumis  au  Comité  international. 

0  La  Section  française  fera  choix  des  trois  mètres  anciens  à  terminer: 
elle  dressera  un  état  de  situation  (  <  )  des  autres  mètres  en  cours  de  fabri- 
cation; elle  proposera  les  dispositions  à  prendre  pour  assurer  la  conser- 
vation de  ces  mètres. 

M  La  Section  déterminera  elle-même  les  conditions  de  fabrication  des 
mètres  nouveaux;  l'Administration  passera,  sur  la  proposition  de  la  Section, 
les  marchés  nécessaires  afin  de  se  procurer  les  métaux  dont  la  Section  aura 
besoin  pour  la  fabrication  de  ces  mètres.  > 

La  Section  française,  qui  venait  de  consacrer  près  de  cinq  an- 
nées à  la  fabrication  de  ses  règles,  n'entreprit  pas  elle-même  la 
construction  de  celles  en  alliage  pur  que  lui  demandait  le  mi* 
nistre;  et  elle  décida  de  les  commander  à  Matthey,  le  fabricant 
dont  le  Comité  international  avait  été  si  satisfait  :  le  projet  de 


iM  L'état  de  situation  demandé  par  le  ministre  constate  (  B  viii,  p.  69).  qu'an  l*'  oc- 
tobre 1877  la  Section  française  aTaiC  obtenu  :  34  règles  terminées,  c*est-i-dire  prêtes  a 
recevoir  les  tracés,  5  règles  à  terminer,  i  règle  à  polir,  l  règle  étirée,  8  barres  forgées. 
8  cylindres  pour  kilogrammes,  et  un  grand  nombre  d'échantillons  ayant  servi  à  des  déter- 
minations chimiques  et  physiques. 
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traité,  adopté  par  la  Section  le  28  décembre  1877,  stipulait  les 
tolérances  déjà  proposées  par  Je  Comité  (voir  p.  344,  note),  et  la 
livraison  était  demandée  pour  le  i*"  avril  1878;  mais  ce  délai  se 
trouva  beaucoup  trop  court,  car  la  Section  ne  reçut  de  Matthey 
la  première  règle  qu'en  janvier  1879. 

Les  autres  se  faisant  attendre,  en  juillet  1879  le  Comité  pro- 
posa de  faire  porter  les  études  comparatives  des  deux  alliages 
(alliage  pur  et  alliage  de  1874J  sur  une  seule  règle  de  chaque 
espèce. 

Peu  après  le  Comité  a  désirant  faciliter  la  solution  des  diffi- 
cultés qui  ont  existé  jusqu'à  présent  »,  décida,  le  4  octobre  1879 
(E  79,  p.  49,  64,  81)  : 

ce  1*  En  ce  qui  concerne  la  composition  de  l'alliage  destiné  à  servir  à  la 
confection  des  prototypes  internationaux  du  mètre  et  du  kilogramme,  il  n*y 
a  pas  lieu  de  déroger  aux  prescriptions  de  la  Convention  internationale 
de  1872.  Ces  prototypes  doivent  être  en  platine  iridié  pur  à  10  pour  100 
d'iridium. 

»  2"  Le  Comité  soumettra  à  un  examen  comparatif  un  mètre  en  alliage 
et  un  mètre  construit  avec  l'alliage  fondu  le  i5  (?i)  mai  1874  au  Conservatoire 
des  Arts  et  Métiers,  dans  le  but  de  voir  jusqu'à  quel  point  il  pourra  recom- 
mander  au  choix  des  Etats,  pour  leurs  prototypes  nationaux  du  mètre 
qu'ils  ont  commandés  ou  commanderont,  soit  les  mètres  en  alliage  pur, 
soit  les  mètres  en  alliage  fabriqués  par  la  Section  française,  soit  les  deux 
à  la  fois.  0 

La  Commission  chargée  de  cet  examen  comparatif  fut  nommée 
aussitôt  (')  et  le  Comité  approuva  immédiatement  le  programme 
des  épreuves  thermiques  et  mécaniques  auxquelles  les  règles  de- 
vaient être  soumises. 

(M  Composée  primitivement  de  MM.  Broch,  Fœrster,  Govi,  Hirsch  et  Stas,  elle  fut 
réduite  plus  tard  à  MM.  Broch,  Fœrster  et  Stas. 
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Retardée  par  diverses  circonstances,  la  Section  française  ne  re- 
mit les  règles  que  le  1 2  avril  1880;  ces  règles,  à  profil  en  X,  sont 
ainsi  mentionnées  dans  le  procès-verbal  de  remise  (E  80^  p.  83)  : 

«  1°  Un  étalon  du  mètre  en  métal  provenant  de  la  fonte  faite  au  Conser- 
vatoire des  Arts  et  Métiers  et  portant  le  n*  13; 

»  2*  Un  étalon  du  mètre  en  platine  iridié  pur,  fourni  par  M.  Matthey, 
kt  portant  le  n*  2  ; 

ff  Ces  deux  mètres  tracés  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers  sur  le 
mètre  des  Archives.  » 

En  même  temps  on  remit  au  Comité  «  un  kilogramme  étalon 
en  platine  iridié  pur,  ajusté  sur  le  kilogramme  des  Archives  et 
portant  le  n°  1  ». 

Les  essais  auxquels  furent  soumises  ces  règles  eurent  pour  but 
principal  de  rassurer  le  Comité  sur  ces  deux  points  fondamen- 
taux (E  80,  p.  i5)  : 

«  I*  Des  variations  thermiques  qui  excéderaient  notablement  les  écarts 
de  température  dans  lesquels  on  se  maintiendra  en  général  au  cours  des 
comparaisons,  n'amèneraient-elles  pas  des  retards  de  dilatation  persistant 
plus  ou  moins  longtemps,  de  manière  à  altérer  les  distances  des  traits 
limitatifs  des  règles  ramenées  dans  les  conditions  précédentes? 

»  2*  Des  vibrations  mécaniques  (*),  d'une  durée  et  d*une  énergie  plus 
grandes  que  toutes  celles  auxquelles  probablement  les  règles  seront  expo- 
sées dans  les  conditions  pratiques,  ne  seraient-elles  pas  également  suivies 
de  changements  sensibles  dans  la  longueur  des  règles  ?  » 

Ni  les  variations  thermiques,  ni  les  vibrations  mécaniques  ne 
changèrent  en  rien  la  longueur  d'aucun  des  deux  mètres. 
On  avait  souvent  reproché  aux  règles  du  Conservatoire  de 


(*)  Les  vibrations  mécaniques  auxquelles  furent  soumises  les  règles  furent  produites  par 
un  trembieur  électrique. 
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contenir^  notamment,  du  fer  introduit  mécaniquement  par  le 
tréfilage  ;  et  il  est  évident  que  ce  fer  pourrait  avoir  des  effets  désas- 
treux sur  les  traits  limitatifs,  car  en  s*oxydantil  les  altérerait  pro- 
fondément. Les  régies  furent  donc  maintenues  pendant  six  jours 
consécutifs  dans  un  courant  d  air  chaud  et  saturé  de  vapeur 
d'eau  :  après  cette  épreuve  on  ne  trouva  aucune  trace  de  rouille 
sur  un  linge  propre  et  sec  employé  pour  les  essuyer;  et  les 
traits,  examinés  au  microscope,  n'avaient  «  souffert  en  aucune 
façon  »;  aussi,  dit  le  Rapport  (E  80,  p.  18), 

«  Quant  au  tracé  des  deux  espèces  de  règles,  la  Commission  peut,  d'après 
les  résultats  des  épreuves  spéciales  et  très  énergiques  subies  par  les  étalons, 
affirmer  avec  sécurité  que  la  surface  de  ces  règles,  dans  leuf  état  actuel, 
est  tellement  purifiée  de  fer  libre  que  la  rouille  n*est  pas  à  craindre  pour 
leurs  traits. 

0  Ce  résultat,  continue  le  Rapport,  ajouté  à  celui  des  épreuves  thermiques 
et  mécaniques,  paraît,  d'après  Tavis  de  votre  Commission,  suffire  pour 
établir  la  conclusion  pratique  que  le  Comité  sera  justifié  devant  le  monde 
scientifique,  s'il  admet  désormais  comme  étalons  nationaux  des  étalons 
fabriqués  avec  l'alliage  de  1874,  quoique  les  défauts  chimiques  de  cet 
alliage  ne  permettent  pas  d*en  faire  usage  pour  la  nouvelle  base  du  système 
métrique  elle-même,  c'est-à-dire  pour  les  prototypes  internationaux  du 
mètre  et  du  kilogramme,  pour  lesquels  l'identité  chimique  la  plus  parfaite 
qu'on  puisse  atteindre  dans  l'état  actuel  de  la  Science  et,  ce  qui  en  dépend, 
la  possibilité  de  la  fabrication  de  copies  d'une  composition  identique  dans 
l'avenir,  sont  des  conditions  indispensables.  » 

Le  tcacé,  trouvé  très  beau,  appela  également  Tattention  à  un 
autre  point  de  vue  :  chaque  extrémité  des  deux  règles  portait  un 
groupe  de  trois  traits  de  3^  d'épaisseur  chacun,  et  distants  de 
20^  seulement;  et  ceux  du  milieu  étaient  les  traits  limitatifs.  En 
outre,  dans  le  mètre  13  (en  alliage  du  Conservatoire)  le  tracé 
était  fait  sur  poli  spéculaire,  tandis  que  dans  le  mètre  2,  fourni 
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par  Matihey,  le  tracé  était  sur  poli  mat  :  on  trouva  que  des 
traits  latéraux  ou  témoins  aussi  voisins  gênaient  les  pointés  sur 
les  traits  centraux  et  l'on  demanda  à  nouveau  que  leur  distance 
fût  portée  â  quelques  dixièmes  de  millimètre.  On  émit  aussi 
des  crainies  au  sujet  de  la  conservation  des  traits  sur  poli  spé- 
culaire;  mais  on  n'insista  pas  cette  fois  sur  cette  question  qui 
devait  se  représenter.  Voici  finalemeni  les  conclusions  du  Rapport, 
approuvées  par  le  Comité  le  2S  septembre  1880  : 

«  1°  Eu  égard  aux  qualités  métro  logiques  prtisentées  par  )a  règkconfcc- 
lionnée  avec  l'alliage  coulé  en  1874,  et  malgré  «es  délâuis  chimiques,  des 
étalons  du  mètre  construits  avec  cet  alliage  peuvent  éire  acceptas  poui 
servir  de  prototypes  n>ilionaux. 

■  2*  En  réservant  la  question  du  tracé  déflnliir  des  étalons  du  mètre,  on 
peut  laisser  aux  Étais  le  clioii  s'ils  veulent  des  étalons  du  mètre  soit  en 
alliage  pur,  soit  en  alliage  bibriqué  en  1K74,  soii  des  deux  espaces,  • 

En  transmettant  ces  vœux  au  Gouvernement  français,  le 
Comité  international  le  priait  de  prendre  i  les  mesures  les  plus 
efficaces  pour  assurer  désormais  la  fabrication,  dans  le  plus  bref 
délai  possible,  des  prototypes  demandés  par  les  Gouvernemenis  >. 

C^est  peut-être  en  partie  dans  ce  but  que  fut  alors  décrétée  la 
fondation  d'un  Bureau  national  français  de  quatorze  membres, 
chargé,  entre  autres  choses,  d'aider  la  Section  française  (E  SO, 
p.  94-961. 
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LE  BUREAU  INTERNATIONAL  DES  POIDS  ET  MESURES. 


Proposée  en  1872,  la  création  d'un  Bureau  international  des 
poids  et  mesures  rencontra  d'abord  une  vive  opposition.  Malgré 
cela,  cette  création  fut  décidée  par  la  Convention  diplomatique 
de  1875  qui,  en  même  temps,  fixa  le  but,  le  siège,  le  personnel 
et  le  budget  de  ce  Bureau,  placé  sous  la  direction  et  la  surveillance 
exclusives  du  Comité  international  [voir  p.  828  et  suiv.). 

Aussi,  à  peine  constitué,  le  Comité  s'occupa  (avril  1875)  de 
choisir  l'emplacement  de  ce  Bureau  :  Morin  recommandait  un 
pavillon  situé  dans  le  parc  de  Compiègne;  mais  il  fut  trouvé 
beaucoup  trop  éloigné  de  Paris,  et  presque  immédiatement  le 
choix  se  porta  sur  l'ancien  pavillon  de  Breteuil,  situé  à  l'entrée  du 
parc  de  Saint-Cioud,  du  côté  de  la  Seine. 

Le  Gouvernement  français  offrit  gratuitement  (*)  au  Comité 
ce  pavillon,  ses  dépendances  et  un  terrain  de  25i53°^'  dont  la 
position  et  le  contour  sont  indiquées  par  le  plan  ci-après  {/ig.  16). 

Ce  terrain,  fortement  incliné  vers  la  Seine,  est  recoupé  en  gra- 
dins pour  former  :  i^  en  face  et  à  l'ouest  du  pavillon  une  cour 


(M  Ce  don  futTobjet  d'une  convemion  en  date  du  4  octobre  iSyS  (E  7^-76,  p.  Il8*l23), 
et  remise  fut  faite  par  le  Domaine  le  23  avril  1876  (E  75-76,  p.  35-36). 

B.  23 
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supérieure;  2°  en  arrière,  un  parterre  dont  le  niveau,  très  infé- 
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rieur  à  celui  de  la  cour,  a  permis  d'installer  sous  le  pavillon  de 
vastes  sous-sols. 

Les  dépendances  ou  communs  consistaient,  avant   1871,  en 
quelques  bâtiments  pour  écuries  et  remises  dans  la  cour  supé- 
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rieure,  et  en  une  maison  pour  les  gens  de  service  au  sud  du  pa- 
villon et  sur  le  même  plan. 

Pendant  le  double  siège  de  Paris,  des  projectiles  de  guerre 
endommagèrent  considérablement  le  pavillon  et  détruisirent  com- 
plètement les  écuries  et  remises.  En  1875,  il  ne  restait  plus  du 
pavillon  que  les  gros  murs  :  la  toiture  était  complètement  effon- 
drée; mais  la  maison  des^gens  de  service  était  en  assez  bon  état. 

Le  Comité  décida  de  réparer  le  pavillon  ;  et  comme  il  ne  se 

« 

prêtait  pas  à  rétablissement  d'instruments  de  précision,  il  fut 
destiné  à  former  des  bureaux,  des  cabinets  de  travail,  des  loge- 
ments pour  le  personnel,  scientifique  et  autre  ;  et  l'on  construisit 
à  neuf  l'observatoire,  c'est-à-dire  le  bâtiment  renfermant  les 
salles  destinées  aux  instruments. 


OBSERVATOIRE. 

L'observatoire,  dans  son  état  actuel,  est  représenté  par  la 
fig.  17,  Il  est  dans  la  cour  supérieure,  en  face  et  à  l'ouest  du 
pavillon.  Le  traité  pour  les  constructions  fut  signé  le  22  juillet 
1876,  et  les  travaux  (*)  devaient  être  terminés  le  i"  juin  1877  : 
en  réalité  la  construction  et  l'installation  de  l'observatoire  ne  ' 
furent  terminées  que  vers  la  fin  de  l'année  1878. 

Les  instruments  essentiels  d'un  tel  observatoire  sont  évidem- 
ment des  comparateurs^  des   balances  et  des  thermomètres  : 


(M  Outre  la  somme  de  37  30o'' destinée  à  l'achat  d'une  machine  frigorifique,  d'un  calo- 
rifère,... le  montant  des  travaux  fut  fixé  à  3iiooof',  dont  io34i7'''  pour  la  remise  en 
état  du  pavillon,  3 ooo''*  pour  la  maison  des  machines  et  i8i33of''  pour  l'observatoire: 
mais  les  prévisions  furent  dépassées  d'au  moins  25  ou  3o  pour  100. 
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Fétude  de  ces  appareils  fut  commencée  aussi  dès  Tannée  1875,  et 


Fig.  17, 


BURBAU  INTERNATIONAL  DBS  POIDS  ET  MESURES.  —  OBSERVATOIRE. 


Salle  1.  —  Comparateur  géodésique.  —  P* 
P)  P,  . . .,  sont  les  piliers  qui 
supportent  les  microscopes. 

Salle  2.  —  A,  Comparateur  universel.  — 
B,  C,  Piliers  portant  des  In- 
struments divers. 

Salle  8.  —  A,  Comparateur  à  dilatation.  — 
B,  Appareil  Fîzeau.  —  C,  Ba- 
romètre. 

Caveau,  —  Contient  le  coffre-fort  où  sont 
enfermés  les  prototypes  mé- 
triques internationaux  et  leurs 
témoins. 

50^/0  4.  —  A,  Comparateur  enregistreur 
automatique  du  commandant 
Hartmann.  —  B,  Compara- 
teur Brunner  pour  les  règles 
de  I  mètre. 


.Ça//«  5.  —  A,  A,  A,  ...,  Balances. —  a,  a, 
a,  ...,  Piliers  portant  les  la- 
nettes  servant  â  observer  les 
balances  et  les  extrémités  des 
tringles  de  manœuvre.  — 
B,  B,  Machine  à  diviser.  — 
Cf  Baromètre  et  manomètre. 

Salle  6.  —  A,  Appareil  de  M.  Michelson.  — 

B,  Balance  hydrostatique.  — 

C,  D,  D,  Piliers  portant  di- 
vers appareils  d'optique. 

SaUe  7.  —  Grand  thermomètre  à  gaz. 

Va/fo  8.  —  Petit  thermomètre  a  gax. 

VaUa  9.  —  Mesures  d'élasticité.  —  Baro- 
mètre. 

"iallelO. '-  Appareils  pour  Tétude  des  ther- 
momètres à  mercure. 


au)ourd*hui  on  trouve  à  Breteuillaplus  belle  collection  d'instru- 
ments métrologiques  qui  ait  jamais  existé. 

Il  n  entre  pas  dans  notre  plan  de  décrire  en  détail  ces  instru- 
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ments  :  nous  les  indiquerons  seulement  d'une  manière  sommaire, 
mais  en  renvoyant  aux  publications  où  ils  ont  été  décrits. 


COMPARATEURS. 

La  plupart  des  comparateurs  du  Bureau  international  sont 
destinés  à  la  comparaison  des  règles  à  traits.  Ce  sont  essentielle- 
ment des  compas  à  verge  perfectionnés,  dans  lesquels  les  pointes 
sont  remplacées  par  des  microscopes  micrométriques,  avec  les- 
quels on  vise  les  traits  terminaux  des  règles.  Dans  l'emploi  de 
ces  instruments  on  procède  différentîellement,  et  les  différences 
de  longueur  des  règles  comparées  sont  évaluées  au  moyen  des 
vis  micrométriques  des  microscopes. 

m 

Comparateur  pour  la  mesure  des  dilatations  absolues.  Les 
microscopes,  distants  de  i",  sont  portés  par  des  piliers  soigneuse- 
ment isolés.  Avec  cet  instrument,  on  mesure  la  dilatation  d'une 
règle  en  comparant  sa  longueur,  pour  diverses  températures,  à  la 
longueur  d'une  autre  règle  maintenue  à  température  constante; 
à  cet  effet,  chaque  règle  est  placée  dans  une  auge,  à  la  température 
voulue,  et  les  deux  auges  sont  amenées  alternativement  dans  une 
position  telle  que  les  extrémités  de  chaque  règle  se  trouvent  sur  la 
ligne  de  visée  des  microscopes. 

La  description  de  ce  comparateur,  faite  par  M.  Benoît,  se 
trouve  dans  T.  et  M.,  t.  II,  9.  Ci.  Fo/r  aussi  T.  et  M.,  t.  III, 
p.  C|,  et  t.  X,  p.  8. 

Comparateur  pour  les  mètres  à  traits ^  construit  par  Brunner 
frères.  Commandé  le  i"  décembre  1876,  il  fut  livré  le  20  sep- 
tembre 1878.  Ses  microscopes,  distants  aussi  de  i",  sont  portés 
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par  des  piliers  indépendants.  On  ne  l'a  employé  que  pour 
comparer  des  régies  placées  côte  à  côte,  dans  une  même  auge,  à 
la  même  température;  maison  peut  faire  varier  celle-ci  à  volonté. 

L'éclairage  primitif  des  microscopes  était  latéral  et  il  a  été 
remplacé  par  un  éclairage  central.  On  y  vérifie  la  verticalité  des 
axes  des  microscopes  au  moyen  d'un  bain  de  mercure. 

Cet  instrumenta  été  décrit  par  M.  Pernet,  dansT.  et  M.,t.  IV, 
p.  B8.  Voir  aussi  T.  et  M.,  t.  IV,  p.  B  8  (Broch);  E83,p.  3i; 
E84,  p.  i6. 

Comparateur  universel,  construit  parStarkeet  Kammerer,  à 
Vienne;  il  a  été  livré  le  4  novembre  1882.  Depuis,  il  a  été  muni 
de  pièces  additionnelles  construites  par  MM.  Bariquand  et  Marre, 
à  Paris.  Comme  il  est  destiné  à  comparer  dans  Tair  des  règles  de 
toute  longueur,  jusqu'à  2",  ses  microscopes  sont  mobiles  le  long 
d'un  châssis  très  solide  en  fer  et  peuvent  être  fixés  à  volonté.  Cet 
instrument  est  muni  des  accessoires  nécessaires  pour  comparer 
les  règles  à  bouts.  Une  règle  divisée,  de  2"  de  longueur,  fait  par- 
tie de  l'instrument.  Voir  E83,  p.  32. 

Comparateur  géodésique,  destiné  à  la  comparaison,  dans  un 
liquide  et  à  diverses  températures,  des  règles  de  4"  ou  de  deux 
toises.  La  partie  mécanique  a  été  construite  par  la  Société  gene- 
voise, et  la  partie  optique  est  4e  Brunner  frères.  Cette  dernièie 
partie  comprend  sept  microscopes  micrométriques  montés  sur  des 
piliers  de  pierre;  cinq  de  ces  microscopes  sont  disposés  en  ligne 
droite,  de  mètre  en  mètre,  et  deux  autres,  situés  à  4",  sont  sur 
une  drc  ite  parallèle  à  la  première.  Jusqu'ici,  la  règle  géodésique 
type  de  cet  instrument  a  été  une  règle  en  fer  forgé,  de  4°  de  long 
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et  portant  cinq  mouches  en  platine  iridié  sur  lesquelles  sont  les 
traits  qui  la  partagent  de  mètre  en  mètre.  Elle  va  être  remplacée 
par  une  nouvelle  règle  en  acier-nickel,  de  forme  différente  et  qui 
est  actuellement  en  construction.  Voir  E81,  p.  27-35,  38-39;  E82, 
p.  28-33,  85-88;  E84,  p.  17-18,  41-43;  E85,  p.  33-35,  93-95. 

Comparateur  automatique  enregistreur  pour  étalon  à  bouts^ 
système  Hartmann, construit  parla  section  technique  de  T Artil- 
lerie. Commandé  en  1895,  il  a  été  terminé  en  1897.  Il  permet 
de  comparer  les  longueurs  jusqu'à  i™. 

Petit  comparateur  à  déplacement  longitudinal,  construit,  sur 
les  plans  de  MM.  Benoît  et  Guillaume,  par  MM.  Bariquand  et 
Marre;  il  est  spécialement  destiné  aux  étalonnages  des  divisions. 

Appareil  de  M,  Michelson  pour  déterminer  la  valeur  du 
mètre  en  longueurs  à'ondes  lumineuses.  Vo/r  T.  et  M.,  t.  XI, 
p.  16,  etP/.  /et//. 

Appareil  de  Fi\eau  pour  déterminer  la  dilatation  des  corps  de 
petites  dimensions.  Il  est  muni  de  thermo-régulateurs  système 
Benoît,  Voir  T.  et  M.,  t.  I  et  t.  VI  (Benoît). 

BALANCES. 

Balance  hydrostatique  de  'Sacré,  à  Bruxelles,  de  2^^  de  por- 
tée; elle  est  dite  balance  Sacré  n^  1. 

Balance  d^ analyse  de  Sacré,  de  5oo«  de  portée. 

Balance  de  Sacré,  de  5o8  de  portée. 
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Balance  de  Rueprecht^  à  Vienne,  pour  la  comparaison  des 
kilogrammes;  l'appareil  pour  le  transport  des  poids  et  pour  la 
manœuvre  de  la  balance  est  du  3ystème  Arzberger  [balance  Rue- 
prechtn''  1).  Fo/r  T.et  M.,  1. 1.,  p.  D53,et  P/. /et//{Marek:. 

Autre  balance  de  Rueprecht  (dite  balance  Rueprecht  n®  5), 
qui  ne  diffère  de  la  précédente  que  par  rarrangemenl  des  articu- 
lations  à  couteau  à  l'aide  desquelles  les  plateaux  sont  suspendus. 
Voir  T.  et  M.,  t.  VII,  p.  99  (Benoît),  et  t.  VIII,  p.  19  (Thîesen). 

Trois  autres  balances  de  Rueprecht  (n*^*  2,  3  et  4)  ayant 
respectivement  200*,  5o»  et  2«  de  portée. 

Une  balance  de  Rueprecht,  de  la  portée  de  5*«,  disposée  en 
balance  hydrostatique. 

Une  petite  balance  de  Siueckrath,  de  la  portée  de  16. 

Balance  de  Bunge,  à  Hambourg,  pour  la  pesée  dans  le  vide  et 
de  i^«  de  portée;  dans  la  suite  elle  a  été  modifiée  par  M.  Stueckratb, 
de  Berlin.  VoirT.  et  M.,  t.  IX,  p.  7  et  une  planche  (  Vo/rThiesen). 


BAROMÈTRES. 

Baromètre  normal  /,  système  Wild,  construit  par  la  Société 
genevoise. 

Baromètre  normal  II,  système  Marek,  construit  dansFaielicr 
du  Bureau.  Fo/r  T.  et  M.,  t.  III,  p.  22,  et  P/.  Di  et  Du  (Marek). 

Baromètre  normal  III,  système  Chappuis,  construit  par  la 
Société  genevoise. 

Divers  baromètres  auxiliaires. 
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THERMOMÉTRIE. 

Appareil  pour  la  détermination  du  point  zéro  des  thermo- 
mètres. T.  et  M.,  t.  I,  p.B9  (Pernet). 

Appareil  pour  la  détermination  du  point  loo  des  thermo- 
mètres. T.  et  M.,  t.  I,  p.  B  15  (Pernet),  et  t.  V,  p.  38  (Guil- 
laume). 

Appareil  pour  déterminer  l'influence  de  la  pression  extérieure 
sur  les  thermomètres. T.  et  M.,  1. 1,  p.  D 6  (Marek),  et  t.  V,  p.  27 
(Guillaume). 

Thermomètre  à  ga:{,  construit  par  la  Société  genevoise,  sur 
les  indications  de  M.Chappuis.  T.  et  M.,  t.  VI.,  p.  28,  et  planche. 

Thermomètres  à  ga\;  second  modèle  simplifié. 

Une  série  d'environ  120  thermomètres  de  premier  ordre,  de 
divers  modèles  et  complètement  étudiés. 

INSTRUMENTS   DIVERS. 

Machine  à  diviser,  par  Perreaux,  à  Paris. 

Machine  à  diviser  la  ligne  droite,  construite  par  la  Société 
genevoise;  commandée  en  1895,  elle  a  été  livrée  en  1897.  Elle  est 
uniquement  employée  à  tracer  des  règles  étalons.  Voir  pour  sa 
description  sommaire  E97,  p.  18,  et  E99,  p.  45. 

Une  série  de  cathétomètres^  sphéromètres,  examinateurs  de 
niveaux,  appareils  pour  la  mesure  des  résistances  électriques. 
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ETALONS. 

Étalons  de  longueur.  Trois  prototypes  en  X  et  en  platine 
iridié,  dont  deux  en  alliage  Matthey  et  un  en  alliage  de  1874. 

Deux  étalons  en  platine  iridié  de  Matthey,  à  section  rectangu- 
laire, construits  par  les  frères  Brunner. 

Une  série  d'étalons  de  second  ordre,  en  nickel,  en  acier-nickel 
ou  autres  métaux,  et  de  diverses  formes  (sections  en  H,  en  ïï, 
plates....). 

Étalons  de  masse.  Deux  kilogrammes-prototypes,  en  platine 
iridié,  de  la  série  distribuée  en  1889. 

Deux  autres  kilogrammes  en  platine  iridié,  construits  par 
Œrtling,  Tun  en  cylindre,  l'autre  en  sphère  tronquée. 

Deux  séries  divisionnaires,  de  5oo»  à  i"«,  en  platine  iridié; 
construites  par  Œrtling. 

Une  série  divisionnaire,  de  400'  à  0^,5,  en  quartz,  construite 
par  Laurent. 

Plusieurs  kilogrammes  et  séries  divisionnaires  de  second  ordre, 
en  nickel  ou  en  bronze. 

Enfin  le  Bureau  international  possède  un  petit  atelier  auquel  est 
attaché  un  mécanicien  de  précision  :  beaucoup  d'appareils  du  Bu- 
reauontétéaméliorésoumémeconstruitsenentierdanscetatelier, 
qui  forme  un  complément  indispensable  de  rétablissement  (^l 

(*)  Les  directeurs  du  Bureau  international  des  poids  et  mesures  ont  été  successivement  : 
Govi  { 1875-1877)-,  D'  Pernet  (directeur  intérimaire  1877- 1879);  D' Broch  (1879-1889) 
et  le  D'  Benoit.  Son  personnel  scientiBque  comprend  aujourd'hui  M.  Benoit,  directeur, 
MM.  P.  Chappuis  et  Ch.-Ed.  Guillaume,  adjoints*  et  M.  Louis  Maudet,  aide. 
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CHAPITRE  XXXI. 


CONSTRUCTION  DES  ETALONS  DEFINITIFS. 


Les  décisions  prises  p<)r  le  Comité  international  en  1880 
(voir  p.  352)  et  les  innombrables  essais  dont  on  a  va  l'exposé, 
aplanissaient  les  difficultés  techniques  et  autres  rencontrées 
jusque-là;  quant  à  celles  qui  se  présentèrent  dans  la  suite,  leur 
étude  fut  confiée  à  des  commissions  mixtes^  c'est-à-dire  formées 
de  délégués  du  Comité,  réunis  à  des  délégués  de  la  Section  fran- 
çaise; et  ainsi  on  évita  complètement  le  retour  des  discordances 
qui  avaient  troublé  si  profondément  la  période  de  1875  à  1880. 

Avant  de  pouvoir  procéder  à  la  fabrication  définitive  et  com- 
p!ète  des  prototypes,  il  restait  à  s'ir  former  auprès  c^es  Etats 
contractants  du  nombre  et  de  la  nature  de  ceux  qu'ils  désiraient. 

En  attendant  les  réponses,  il  importait  de  créer  des  copies 
authentiques  du  mètre  et  du  kilogramme  des  Archives,  tant 
pour  servir  au  tracé  et  à  l'ajustage  des  nouveaux  étalons  que 
pour  les  travaux  du  Bureau  international  :  dans  ce  but  on  fonda 
deux  commissions  mixtes  dont  Tune  fut  chargée  de  là  copie  du 
mètre  et  l'autre  de  la  copie  du  kilogramme. 
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ÉTALON    PROVISOIRE   DU    MÈTRE. 

La  Commission  chargée  de  la  copie  du  mètre  (voir  ses  tra- 
vaux résumés  par  M.  Cornu  dans  T.  et  M.,  t.  X,  p.  3  et  suiv.) 
était  composée  de  MM.  Broch,  Fœrster  et  Stas,  délégués  du 
Bureau  international,  et  de  MM.  Dumas,  H.  Tresca  et  Cornu, 
délégués  de  la  Section  française. 

La  règle  choisie  pour  former  ainsi  un  étalon  international 
provisoire  est  la  règle  n**  2,  en  platine  iridié  pur  et  en  X,  qui 
avait  servi  aux  essais  comparatifs  avec  une  règle  en  alliage  du 
Conservatoire  [voir  p.  35o). 

Ses  traits  primitifs,  trop  rapprochés,  furent  effacés  et  rempla- 
cés par  d'autres,  conformes  aux  demandes  du  Comité  interna- 
tional. Ce  tracé  définitif,  qui  est,  comme  le  premier,  sur  poli  au 
charbon  ou  poli  mjf,  fut  effectué  Je  i3  mai  1 88 1,  d'après  la 
règle  n**  23  en  alliage  de  1 874.  Depuis  lors  cette  règle  n*  2  est  dé- 
signée par  Tabréviation  Ij. 

Ses  extrémités  sont  définies  chacune  par  un  trait  transversal, 
encadré  par  deux  traits  auxiliaires  placésde  part  et  d'autre,  à  0°"°,  5 
de  distance;  ces  trois  traits  sont  recoupés  par  deux  traits  longi- 
tudinaux distants  de  -^  de  millimètre  et  qui  déterminent  Taxe 
de  la  règle. 

Le  tracé  des  traits  transversaux  fut  effectué,  comme  plus  tard 
celui  de  tous  les  nouveaux  prototypes,  au  moyen  du  comparateur 
à  mouvement  longitudinal^  installé  par  la  Section  française  au 
Conservatoire  des  Arts  et  Métiers. 

Quant  à  la  comparaison  de  cette  règle  Is  avec  le  mètre  des 
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Archives,  elle  fat  effectuée  au  moyen»du  comparateur  à  mouve- 
ment transversal,  également  installé  au  Conservatoire  ('). 

Les  comparaisons  faites  du  i*'  septembre  1881  au  22  fé- 
vrier 1 882,  donnèrent,  en  désignant  par  A  le  mètre  des  Archives, 

I,  =  A^-6^2I  (*). 

La  Commission  mixte,  considérant  que  dans  cette  équation  le 
chiffre  du  dixième  de  micron  est  incertain,  le  supprima,  et, 
arrondissant  l'équation,  admit  finalement  pour  la  température 

deo°,  ^ 

L=:.:AH-6H-(»). 
ÉTALON    PROVISOIRE   DU    KILOGRAMME. 

La  Commission  chargée  de  faire  une  copie  du  kilogramme  des 
chives  comprenait  J.-B.  Dumas,  l'amiral  Mouchez  et  H.  De- 


')  Ces  comparateurs  et  leur  iastailation,  longuemeDt  étudiés  par  la  Section  française, 
it  jamais  été  décrits  en  détail.  Une  description  succincte  en  est  donnée  dans  le  Rapport 
la  détermination  de  cet  étalon  provisoire  I,.  Divers  détails  sont  dispersés  dans  les  publi- 
as de  la  Section  française,  dans  un  Mémoire  déjà  cité  de  M.  Bosscha  (voir  p.  345, 
!  i),  mais  nulle  part  on  ne  trouve  les  figures  indispensables. 

)  Un  premier  calcul   avait  donné  1,  =  A  + 6i*',  l3  :  c'est  la  valeur  communiquée  en 
)  à  la  Conférence  générale. 

)  Ce  résultat  fondamental,  point  de  départ  des  équations  admises  pour  tous  les  nou- 
X  prototypes  du  mètre,  fut  vivement  attaqué  par  M.  Bosscha;  il  regrette  que,  sur  cinq 
s  de  comparaisons,  la  première  (faite  avant  l'emploi  de  la  méthode  de  M.  Cornu  pour 
\h  au  point),  ait  été  rejetée,  et  surtout  que  l'on  n'ait  pas  fait  un  plus  grand  nombre 
lervations' près  de  la  température  de  o*.  Sa  conclusion  est  que  l'équation  du  mètre  I, 
pas  été  déterminée  avec  la  haute  précision  que  comporte  l'état  de  conservation  du 
e  des  Archives,  et  que  cette  équation  est  réellement 

I.=  A+3^4 

ir  J.  Bosscha,  Lés  équation»  des  nouvelles  copies  du  ihètre  des  Archives  (Extrait  des 
ir.  néerlandaises,  t.  XXV,  p.  io5-l26);  —  Comptes  rendus^  deux  Notes,  t.  CXIII, 
4-34$,  et  t.  CXIV,  p.  930-953.  La  première  de  ces  Notes  fut  réfutée  par  M.  Fœrster, 
m  du  Comité  international,  dans  les  Comptes  rendus^  t.  CXIII,  p.  413-414. 
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ville,  délégués  de  la  Sectiorvfrançaise,  avec  Broch  et  Stas,  délégués 
du  Comité  international.  (  Voir  les  résultats  ses  travaux  dans 
T.  et  M.,  t.  IV,  p.  iij  et  suiv.) 

Les  coaiparaisons  portèrent  principalement  sui*  trois  cylindres 
de  platine  iridié  pur  à  lo  pour  loo  d*iridium,  qui  foraièrent  les 
kilogrammes  K  I,  K  II,  K  III.  Ces  cylindres,  amenés  à  leur  maxi- 
mum de  densité  par  une  frappe  énergique,  furent  fournis  par 
la  maison  Matthey  au  printemps  de  1879.  La  pureté  de  la  ma- 
tière avait  été  constatée  par  des  analyses  séparées  de  H.  Deville 
et  Stas;  sa  densité  définitive,  déterminée  par  des  pesées  hydro- 
statiques faites  à  TÉcole  Normale,  fut  trouvée  de  21, 55. 

Les  cylindres  furent  travaillés  par  A.  Collot,  qui  avait  aussi 
construit  ad  hoc  la  balance  employée  pour  les  pesées  et  qui  appar- 
tient à  rÉcole  Normale;  mais  les  comparaisons  furent  faites  à 
l'Observatoire,  dans  la  partie  nord  de  la  grande  salle  de  la  méri- 
dienne (aménagée  à  cet  effet,  au  printemps  de  1880),  durant  les 
mois  de  juin,  juillet,  septembre  et  octobre  1880. 

Les  cylindres  furent  d*abord  ajustés  sur  le  kilogramme  de 
l'Observatoire,  en  leur  laissant  un  petit  excédent  de  poids;  pour 
le  seul  kilogramme  K  III  il  fallut  procéder  à  un  second  ajuste- 
ment. 

Le  kilogramme  des  Archives  fat  apporté  à  l'Observatoire  et 
l'on  procéda  aux  comparaisons,  qui  furent  faites  aussi  sur  les 

kilogramme?  de  l'Observatoire,  du  Conservatoire  et  sur  un  kilo- 
gramme étalon  de  la  Belgique. 

Voici  le  Tableau  des  équations  ainsi  obtenues  (T.  et  M.,  t.  IV, 
p.  25),  rapportées  au  kilogramme  K  III,  dont  le  volume  ào**fut 
trouvé  de  46™', 40052  (A  désigne  l'incertitude  dans  laquelle  on 
est  sur  le  volume  de  Tétalon  correspondant)  : 
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Volume  à  o* 

Kilogrammes.  en  millilitres.  Equations. 

ml  mf 

Archives  A 48,6712  A  =  III  ±: 0,010 

International  Kl 46,3975  I    =  ill -h  0,146  ±  o,oo3 -+-  f  ,216  Al 

»  KII 46,3968  11  =  llI-ho,33    d=o,040-i- i,i85AlI 

De  rObssrvatoire  O...    48,5335  O  =  III  —  0,094 ±:  0,018+  i,2ooAO 


Du  Conservatoire  C.     52,0754 


C'=  III-+- 1,71    ±0,02    4- 1,181  AG'C) 
C'  =  111+1,19   ±001,    +i,193aC'(') 
De  la  Belgique  Bl 47,1623  Bl  =  III  — 3,o35  it  o,oi3  +  i,i8oABl. 


Le  volume  exact  du  kilogramme  K  III  fut  déterminé  directe- 
ment par  pesée  hydrostatique;  les  observations  faites  montrèrent 
que  son  poids  n'avait  subi  aucun  changement  par  suite  de  son 
immersion  dans  Teau. 

Relativement  à  ce  kilogramme,  la  Commission  mixte  conclut 
qu*on  peut  déclarer  «  avec  toute  certitude  que  le  kilogramme  K  1 1 1 
et  le  kilogramme  des  Archives  de  France  coïncident,  quant  au 
poids  dans  le  vide,  dans  la  limite  de  l'incertitude  dans  laquelle  on 
se  trouve  sur  le  volume  du  kilogramme  des  Archives  ». 

Ce  kilogramme  KIII  et  le  mètre  I2  furent  remis  officielle- 
ment, en  présence  du  Ministre,  au  Comité  international,  le 
26  avril  1882;  et  le  procès-verbal  de  remise  fut  inséré  au  Jour- 
nal officiel  du  3o  avril. 

Dans  sa  session  suivante,  le  Comité  décida  que,  jusqu'à  Tépoque 
du  sanctionnement  définitif  des  nouveaux  prototypes,  pour  les 
travaux  du  Bureau  international,  on  adopterait  : 

Comme  unité  de  longueur  :  Ij  —  ôH-; 


(*)  Avant  le  nettoyage.     (")  Après  le  nettoyage. 
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Comme  unité  de  poids,  le  poids  de  K  III. 

Et  la  Section  française  fut  invitée  à  partir  de  ces  valeurs  pour 
le  tracé  des  mètres  et  pour  Tajustage  des  kilogrammes. 

L'année  suivante,  le  Comité  adopta  même  définitivement  le 
kilogramme  KIIl  comme  prototype  international,  en  votant 
unanimement  la  résolution  suivante,  fortement  motivée  : 

a  Le  kilogramme  KIII,  dont  V équation  par  rapport  au 
prototype  des  Archives  a  été  déterminée  égale  à  \éro  par  la 
Commission  mixte,  est  choisi  pour  prototype  international  du 
kilogramme.  > 

Depuis  lors,  ce  kilogramme  K III  est  désigné  parle  symbole  A; 
de  même,  l'étalon  international  du  mètre,  choisi  plus  tard,  est 
habituellement  désigné  par  iH.  Ce  kilogramme  Mi  ne  porte  aucune 
marque. 

Pendant  que  Ton  exécutait  ces  copies,  les  États  contractants 
avaient  fait  connaître  le  nombre  et  la  nature  des  étalons  qu'ils 
désiraient.  Le  Tableau  suivant  résume  les  demandes  reçues: 

!•»  au  commencement  de  1882, 

2^»  à  Tépoquede  la  distribution,  en  1889. 
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Allemagne 

Bavière 

Autriche 

Hongrie 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

États-Unis  d'Amérique.. . . 

France 

Italie 


Portugal 

Russie 

Académie  des  Sciences  de 

Saint-Pétersbourg 

Serbie 

Suède 

Norvège 

Suisse 

Bureau    international    des 

Poids  et  Mesures 

Angleterre 

Japon 

Observatoire  de  Bruxelles. 
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ÉTAT  DBS   DEMANDES. 
1889.   * 


En  alliage  pur. 
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Sur  Tavis  de  la  Section  française,  la  fourniture  des  mètres  et  des 
kilogrammes  fut  demandée  par  le  Ministre  à  la  maison  Johnson, 
Matthey  et  C**,  et  les  conditions  furent  fixées  par  le  traité  sui- 
vant, signé  le  23  avril  1882  (E  82,  p.  95)  : 


Projet  db  marché  bntrb  Son  Excellence  le  Ministre  du  Commerce 

BT  MM.  Johnson,  Matthey  et  O*. 

«  MM.  Johnson,  Matthey  et  O*  s'engagent  à  fournir  au  Ministère  du 
Commerce,  pour  les  travaux  de  la  Section  française,  trente  mètres  fa- 
çonnés en  X  dans  les  conditions  suivantes  : 

»  1.  La  longueur  des  règles  sera  de  un  mètre  vingt  centimètres  (i"',2o}. 

9  2.  La  densité  du  métal  sera  de  21, 5  au  moins,  le  métal  supposé  à  0* 
et  l'eau  à  4*. 

»  3.  La  composition  de  Talliage  sera  telle  que  le  rapport  du  platine  à 
riridium  soit  compris  dans  les  limites  suivantes  : 

Platine.. 90,25  89,75 

Iridium 9,75  10, 25 

100      »  100    u 

»  4.  La  tolérance,  pour  les  métaux  autres  que  le  platine  et  Tiridium,  sera 
ainsi  fixée,  savoir  : 

Pour  le  ruthénium yWq  ( ""  millième). 

Pour  le  fer j^  (un  millième). 

Pour  le  rhodium  ou  mêlé  de  palla- 
dium       îi?-oVô(^"^n"    d*^- 

millièmes). 
Pour  le  cuivre,   Targent,  Tor  ou 
autres  métaux ïôoôl  (<l®ux  dix-mil- 
lièmes). 

»  5.  Les  règles  devront  être  construites  avec  un  métal  homogène,  entière- 
ment soluble  dans  l'eau  régale  et  présentant  partout  la  même  densité.  Cette 
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densité  sera  prise  sur  deux  échantillons  à  détacher  des  extrémités  de  la 
règle. 

9  6.  Avant  de  procéder  à  l'alliage  des  métaux  et  à  la  transformation  de 
cet  alliage  en  règles  et  en  cylindres,  il  sera  prélevé,  sur  des  masses  de 
vingt  kilogrammes  (  ao^*),  deux  échantillons  de  chacun  des  métaux  et  de 
Talliage.  Un  exemplaire  de  chacun  de  ces  échantillons  sera  remis,  pour 
être  analysé,  à  M.  Debray,  maître  de  Conférences  à  l'École  Normale  su- 
périeure de  Paris,  en  qualité  de  délégué  de  la  Section  française,  et  à 
M.  J.-S.  Stas,  de  Bruxelles,  comme  délégué  du  Comité  international.  Ce 
n*est  que  lorsque  ces  échantillons  auront  été  reconnus  réunir  les  con- 
ditions ci-dessus  énoncées  que  MM.  Johnson,  Matthey  et  C*  procéderont 
à  la  confection  des  règles  et  des  cylindres. 

»  7.  Ces  règles  ne  devront  offrir  aucun  défaut  qui  ne  puisse  disparaître 
après  le  finissage,  le  dressage  et  le  polissage.  Ces  dernières  opérations  ne 
seront  exécutées  par  MM.  Johnson,  Matthey  et  O*  qu'après  réception 
provisoire  des  règles  brutes  par  la  Section  française. 

»  8.  Il  est  alloué  à  MM.  Johnson,  Matthey  et  C'*,  pour  les  dépenses 
qu'entraîneront  les  travaux  d'analyse  des  métaux  et  alliages  nécessaires  à 
la  confection  de  ces  prototypes,  une  somme  à  forfait  de  six  mille 
francs  (6000''). 

9  9.  MM.  Johnson,  Matthey  et  C'*  demeurent  libres  d'employer  les  pro- 
cédés qu'ils  jugeront  les  meilleurs  : 

•I*  Pour  la  préparation  des  métaux  purs; 
2*  Pour  la  fabrication  de  l'alliage; 
3*  Pour  la  façon  des  règles  en  X. 

»  10.  La  réception  définitive  des  mètres  par  la  Section  française  sera 
effectuée  sur  le  Rapport  d*une  Commission  spéciale,  qui  en  vérifiera  la 
composition,  la  densité  et  les  qualités  physiques. 

»  11.  Si  une  ou  plusieurs  de  ces  règles  étaient  déclarées  non  recevables 
par  la  Section  française,  elles  seraient  restituées  à  MM.  Johnson,  Matthey 
et  C**.  Le  Gouvernement  français  n'aurait  à  supporter,  en  ce  cas,  aucune 
partie  de  la  dépense  se  rapportant  soit  à  la  façon  en  X  des  pièces,  soit  à 
la  valeur  de  l'alliage. 

»  12.  MM.  Johnson,  Matthey  et  C'*  s'engagent  à  fournir  quarante  masses 
du  même  métal  et  pesant  chacune  de  un  kilogramme  cent  cinquante 
grammes  (i^*,\bo)  à  un  kilogramme  deux  cents  grammes  (  1^^,200)  et 
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satisfaisant  aux  conditions  de  densité,  de  composition  chimique  et  d'homo- 
généité stipulées  plus  haut  pour  lés  règles. 

»  13.  Le  prix  des  fournitures  faisant  Tobjet  du  présent  marché,  après 
que  la  livraison  en  aura  été  définitivement  acceptée,  ainsi  que  des  échan- 
tillons livrés  à  MM.  Debray  et  J.-S.  Stas,  est  ainsi  fixé  : 

Prix  du  kilogramme  de  Talliage,  tant  pour  les 
règles  que  pour  les  kilogrammes,  deux  mille 
francs,  ci 2000'' 

Façonnage  de  chaque  règle,  deux  mille  cinq  cents 
francs,  ci 2  5oo 

Façonnage  de  chaque  kilogramme,  cent  cinquante 
francs,  ci 1 5o 

»  14.  M.  Johnson,  Matthey  et  C>*  s'engagent,  d'ailleurs,  à  recevoir,  en 
payement  desdites  fournitures  : 

»  I*  Le  platine  iridié  resté  sans  emploi  du  Conservatoire  des  Arts  et 
Métiers,  qu*iis  reprendraient  au  prix  de  neuf  cents  francs  (900'')  le  kilo- 
gramme ; 

»  2"  Les  échantillons  remis  à  MM.  Debray  et  Stas,  au  prix  de  deux 
mille  francs  (2000'')  le  kilogramme.  » 


CONSTRUCTION   DES   CYLINDRES   POUR   LES   KILOGRAMMES. 

On  avait  espéré  recevoir  dans  Tété  de  1882  les  premiers 
cylindres  destinés  à  former  les  kilogrammes;  mais  la  préparation 
même  du  platine  nécessaire  à  la  fabrication  des  mètres  et  des 
kilogrammes  ne  fut  terminée  qu'une  année  plus  tard.  Quant  à 
riridium,dont  l'affinage  n'avait  pu  être  mené  de  front  avec  celui 
du  platine,  il  présenta  de  grandes  difficultés  et  exigea  une  année 
encore  :  le  lingot  qui  devait  donner  les  kilogrammes  ne  fut  obtenu 
qu*en  juin  1884. 

Forgé  en  barre,  ce  lingot  fut  débité  en  cylindres,  au  nombre 
de  40,  et  chacun  de  ceux-ci  fut  ensuite  ëoumis  à  la  frappe  d*une 
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presse  dont  chaque  coup  exerce  une  pression  de  3  60  tonnes. 

Envoyés  à  Paris,  ils  furent  reçus  par  la  Section  française  au 
commencement  d'octobre  1884,  et  examinés  aussitôt  par  une 
Commission  mixte  (Broch,  Stas,  ...)  :  certains  cylindres  présen- 
taient des  défauts  superficiels  que  Debray  trouva  le  moyen  de 
faire  disparaître  par  une  opération  au  chalumeau,  de  sorte  que 
quelques-uns  seulement  durent  être  renvoyés  pour  être  refondus. 

On  commença  aussitôt  le  travail  définitif,  confié  à  CoUot, 
sous  la  direction  de  Broch,  délégué  du  Comité^  et  de  Debray, 
délégué  de  la  Section  française. 

Les  cylindres  étaient  d'abord  définitivement  travaillés  et  polis^ 
mais  en  leur  laissant  un  excédent  de  poids  d'environ  5"*^;  on 
déterminait  ensuite  leur  densité  par  pesée  hydrostatique  (*); 
enfin  en  procédait  à  Vajustage  qui  consistait  à  les  amener  peu  à 
peu  à  n'excéder  le  kilogramme  étalon  (K  III  =jft)  que  de  moins 
de  o"'»,2. 

En  effet,  en  1882,  le  Comité  avait  décidé  de  considérer  comme 
tt  définitivement  ajustés  tous  les  étalons  du  kilogramme  qui  ne 
différeraient  pas  du  kilogramme  K  III  au  delà  de  o'"*^,  2  en  plus.  » 

Mais  avec  des  limites  aussi  étroites,  l'ajustage  était  extrême- 
ment long  (*),  malgré  qu'il  se  fît  à  Breteuil  même,  afin  d'éviter 
les  risques  et  les  pertes  de  temps  qu'auraient  entraînés  les  aller  et 
retour  entre  Breteuil  et  l'atelier  de  CoUot.  Aussi  en  i885  les 
limites  furent  portées  par  rapport  à  K 1 1 1,  de  +  0°^,  2  à  ih  o"«,  2  ; 
plus  tard,  en  1888,  elles  furent  même  portées  à  rh  i"«,i. 


(')  A  la  fin  de  1886,  on  avait  déterminé  le  volume  et  la  densité  de  trente-cinq  kilo- 
grammes :  les  limites  des  volumes  variaient  entre  46"'',40i3  et  46™', 4493;  les  limites  des 
densités  étaient  21, 55 II  et  21,5388. 
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Au  commencement  de  1886,  on  n*avait  pu  achever  complète- 
ment que  4  kilogrammes,  qui,  d'ailleurs  différaient  de  K  III  de 
moins  de  rh  o"*«,  i  ;  —  44  autres  n'étaient  plus  en  excès  que 
de  ^  à  ^  de  milligramme,  et  enfin  pour  21  autres  on  allait 
pouvoir  procéder  à  la  détermination  de  la  densité. 

Dans  la  suite,  on  refondit  à  Paris  quelques  kilogrammes  :  les 
uns  présentaient  des  défauts  de  densité  ou  d'homogénéité,  ou  une 
certaine  variabilité  de  ]X)ids;  les  autres  avaient  été  rendus  trop 
légers  par  l'ajustement. 

Finalement  on  obtint  40  kilogrammes  numérotés  au  brunissoir 
de  1  à  41,  le  n^  8  faisant  défaut. 


CONSTRUCTION  DE^  RÈGLES  POUR  LES  MÉTRÉS. 

Pour  les  mètres,  Talliage  ne  fut  prêt  que  vers  le  mois  d'oc- 
tobre i885,  excepté  pour  quatre  d*entre  eux  qui,  fabriqués  avec 
les  rognures  des  kilogrammes,  étaient  déjà  rabotés  (^)  et,  à  cette 
époque,  venaient  d'arriver  à  Paris.  Les  autres  furent  livrés  graduel- 
lement à  la  Section  française  dans  la  seconde  partie  de  Tannée  1886. 

Une  fois  rabotées,  ces  règles  étaient  analysées;  celles  qui  rem- 
plissaient les  conditions  du  traité  passaient  alors  dans  les  mains 
de  MM.  Brunner  qui  les  dressaient  (*);  enfin  au  Conservatoire 
elles  étaient  polies  aux  points  qui  devaient  recevoir  les  traits,  puis 


(*)  Le  rabotage  présenta  bien  des  difficultés  et  mit  d'abord  plusieurs  rifles  hors  d'éiat 
de  senrir.  Il  exigeait  environ  3o  heures  par  règle  et  demandait  <ne  telle  surTeilIance  qu'on 
ne  pouvait  faire  marcher  qu'une  seule  raboteuse  à  la  fois. 

(')  Le  travail  fait  chez  MM.  Brunner  consistait  à  bien  dresser  les  régies,  à  rendre  leurs 
arêtes  bien  vives  et  surtout  à  rendre  plane  la  surface  de  la  section  neutre;  cela  exigeait 
environ  l5  jours  pour  chaque  règle. 
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tracées  et  soumises  au  Comité,  qui  admettait  celles  dont  les 
équations  se  trouvaient  assez  faibles  ('). 

Les  3o  règles,  dressées  par  MM.  Brunner,  arrivèrent  au 
Conservatoire  vers  le  mois  de  septembre  1887. 

Mais,  avant  de  procéder  au  tracé,  il  restait  à  décider  une  ques- 
tion débattue  depuis  longtemps,  celle  du  genre  de  poli  des 
mouches  qui  devaient  recevoir  les  traits. 
'  De  bonne  heure,  la  Section  française  s'était  prononcée  pour  le 
poli  spéculaire,  car  c'est  sur  ce  poli  qu*elle  avait  fait  le  tracé  de 
ses  règles  (*)  en  alliage  de  1874.  Mais  le  Comité  international  lui 
préféra,  à  plusieurs  reprises,  le  poli  mat,  obtenu  ordinairement 
au  moyen  du  charbon. 

En  1880,  lors  de  la  comparaison  de  l'alliage  de  1874  à  l'alliage 
pur,  au  point  de  vue  des  qualités  métrologiques  [voir  p.  349  et 
suiv.),  le  Comité  reconnut  sans  réserve  la  supériorité  optique  du 
tracé  siir  poli  spéculaire  de  la  règle  n°  13,  ainsi  que  sa  résistance 
aux  frottements.  Mais  on  émit  des  doutes  accentués  sur  la  con- 
servation, sur  la  constance  séculaire  de  tels  traits. 

«  Cette  constance,  disait-on  dans  le  Comité  (  E  80,  p.  63  ),  condition  fonda  - 
mentale  pour  notre  œuvre,  dépendra  essentiellement  du  degré  de  la  tension 
de  surface  dans  laquelle  les  parties  polies  et  tracées  des  règles  se  trouvent 
au  moment  où  Ton  a  mis  la  dernière  main  au  tracé.  A  moins  que  des 
recherches  spéciales  ou  des  communications  détaillées  ne  viennent  nous 
rassurer  sur  ce  point,  nous  avons  lieu  de  craindre,  d'après  tout  ce  que  nous 

(*  J  De  même  que  pour  les  ktlofçrammes,  les  limites  de  tolérance  pour  les  mètres  changirent 
plusieurs  fois  :  En  1882  elles  furent  fixées  à  itSi*  par  rapport  au  mètre  provisoire  (I,— 6i*), 
mais  en  i885  et  en  1888  elles  furent  portées  successivement  à  ±  5l*  et  à  ±  lol*.  En  réalité, 
comme  on  peut  le  voir  par  le  Tableau  des  pages  382-383,  ces  limites  de  tolérance,  même  la 
plus  faible,  ne  furent  atteintes  pour  aucune  des  règles. 

(•)  Les  mouches  de  ces  règles  avaient  environ  io«"»  de  long  sur  4""  de  large.  Ce  n*est 
qu'après  de  nombreux  essais  qu'on  parvint  à  obtenir  ce  poli,  tant  en  raison  de  la  fdrme  des 
règles  que  de  la  matière  elle-même. 
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savons  du  procédé  du  poli  et  du  tracé  en  question,  et  d'après  Topinion 
presque  unanime  de  mécaniciens  compétents,  qu'un  degré  considérable 
de  tension  peut  rester  à  la  surface,  et  que,  d*après  ce  que  nous  savons  des 
retards  d'élasticité,  ces  tensions  superficielles  pourraient  mettre  en  danger 
sérieux  la  constance  séculaire  de  la  forme  et  de  la  position  des  traits,  de 
sorte  que,  en  cherchant  pour  le  moment  la  solution  la  plus  brillante  du 
problème,  on  se  serait  exposé  à  compromettre  l'avenir  de  la  nouvelle  base 
du  Système  métrique.  » 

En  1 88 1 ,  comme  la  Section  française  avait  pu  obtenir  des  traits 
irréprochables  sur  un  poli  douci,  le  Comité  international  de- 
manda unanimement  que  tous  les  mètres  fussent  tracés  sur  un  tel 
poli. 

Cependant  on  revint  sur  la  même  question  en  1886,  quand  on 
fut  en  possession  des  quatre  premières  règles  livrées  par  Johnson, 
Matthey  et  C'*;  et  M.  Cornu,  chargé  par  la  Section  française  de 
diriger  le  poli  et  le  tracé,  insistait  sur  les  avantages  du  poli  spé- 
culaire.  Alors  le  Comité  fit  reprendre  l'étude  de  la  question  par 
une  commission  qui  ne  trouva  pas  au  poli  spéculaire  une  supé- 
riorité bien  marquée,  et  qui  proposa  «  de  n'adopter  le  poli 
spéculaire  pour  les  prototypes  des  mètres  que  si  les  traits  peuvent 
être  ébarbés;  dans  le  cas  contraire,  elle  conseille  de  s'en  tenir  a\x 
poli  mat  ». 

Mais  peu  après  M.  Cornu  reconnut  que  cet  ébarbage  est  par- 
faitement possible.  Ses  recherches  établirent  définitivement 
(E  87,  p.  20)  que: 

«  !•  Le  poli  spéculaire  s'obtient  couramment; 

u  2*  La  surface  polie  est  optiquement  plane  d'une  manière  satisfaisante; 

»  3"  Les  traits  tracés  au  diamant,  ayant  une  largeur  de  2î*  à  ys*,  sont 
réellement  burinés,  car  le  copeau  enlevé  est  visible  par  fragments  à  côté 
de  chaque  trait.  Ces  traits  doivent  donc  être  inaltérables; 
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p  4*  Il  est  possible  d'efFectuer,  après  le  tracé,  un  nouveau  polissage  qui 
produit  Vébarbage  des  traits; 

»  5"  Les  traits  sont  si  profondément  burinés,  qu'un  polissage  énergique 
avec  un  tampon  de  peau  de  chamois  enduit  de  rouge  d'Angleterre,  agissant 
sous  une  pression  d'environ  200»  avec  une  vitesse  de  3'^"  à  4*"  par  seconde 
pendant  un  quart  d'heure,  n*est  pas  parvenu  à  les  effacer.  » 

Une  nouvelle  Commission  du  Comité,  nommée  pour  examiner 
le  mètre  n^  5,  tracé  sur  poli  spéculaire,  conclut  unanimement 
(E87,  p.  3o): 

a  I*  Que  le  polissage  spéculaire  a  parfaitement  réussi,  puisqu'on  ne 
peut  reconnaître  aucune  raie  produite  par  l'opération  du  polissage,  et 
qu'on  a  pu  se  convaincre,  par  la  grande  homogénéité  de  l'intensité  de 
l'image,  que  la  mouche  constitue  une  surface  presque  absolument  plane, 
sans  courbure  appréciable; 

0  2*  Que  la  surface  polie  spéculairement  offre  sous  tous  les  rapports  un 
aspect  bien  supérieur  au  poli  mat,  lequel,  même  avec  le  grossissement 
très  modéré  des  microscopes  employés,  montre  des  raies  et  des  taches, 
soit  brillantes,  soit  obscures. 

»  Quant  aux  traits,  ils  paraissaient  d'abord  un  peu  raboteux  et  inégaux 
en  largeur,  mais  lorsqu'ils  ont  été  ébarbés  d'après  la  méthode  indiquée  par 
M.  Cornu  dans  le  Rapport  lu  dans  la  dernière  séance  du  Comité,  ces  traits 
se  présentent  sous  la  forme  de  lignes  droites  d'une  netteté  parfaite  et  d'une 
largeur  et  d'une  profondeur  complètement  égales  sur  presque  toute  leur 
longueur. 

»  Malgré  ces  premières  impressions,  favorables  sous  tous  les  rapports 
au  poli  spéculaire,  la  Commission  a  jugé  que  dans  une  question  aussi 
importante,  dont  dépendra  en  grande  partie  la  qualité  des  nouveaux  pro- 
totypes métriques,  il  convenait  de  préciser  numériquement  la  valeur 
relative  des  deux  genres  de  poli  par  quelques  séries  de  pointés  exécutés 
dans  des  conditions  identiques  à  celles  sous  lesquelles  auront  lieu  les 
véritables  comparaisons  des  prototypes,  c  est-à-dire  non  seulement  dans  le 
même  comparateur,  sous  les  mêmes  microscopes,  mais  aussi  dans  l'eau, 
tandis  que  dans  la  première  séance  l'inspection  des  règles  avait  eu  lieu 
dans  Tair....  » 
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La  Commission  trouva  que,  tandis  qu'avec  le  poli  mat  Terreur 
probable  d*un  pointé  est  dio»*,  34,  avec  le  poli  spéculaire  elle  n*est 
plus  que  it  oï*,i7.  En  outre,  les  différents  observateurs  varient 
beaucoup  moins  entre  eux  dans  les  mesures  sur  poli  spéculaire 
que  dans  celles  sur  poli  mat.  Et  en  conséquence,  le  Comité  décida 
unanimement^  le  5  octobre  1887,  que  le  tracé  des  mètres  serait 
fait  sur  poli  spéculaire. 

Cette  décision  essentielle  étant  arrêtée,  la  Section  française  se 
mit  en  mesure  de  faire  le  polissage  et  le  tracé,  qui  cependant  ne 
purent  être  commencés  que  dans  les  premiers  mois  de  1888. 
Néanmoins^  le  14  avril  suivant,  elle  put  livrer  au  Comité  9  règles 
terminées,  et  le  24  mai  1888,  elle  en  livra  12  autres.  L'ébarbage 
fut  fait  au  Bureau  international  qui,  de  son  côté,  commença  les 
comparaisons  le  18  avril  1888. 

ÉTUDE   ET   COMPARAISON    DES   MÈTRES.    —  CHOIX   DU    PROTOTYPE 

INTERNATIONAL. 

Les  mètres  furent  tracés  au  Conservatoire  par  M.  G.  Tresca, 
sous  la  direction  de  la  Section  française;  puis  leur  dilatation  fut 
étudiée  au  Bureau  international  par  MM.  Benoît  et  Guillaume, 
soit  avec  le  comparateur  de  dilatation  sur  les  règles  "elles-mêmes, 
soit  par  la  méthode  interférentielle  de  Fizeau,  sur  des  fragments 
coupés  sur  les  bouts  de  ces  règles. 

Dans  remploi  du  comparateur  de  dilatation,  les  mètres,  posés 
sur  deux  rouleaux  ou  galets  parallèles,  étaient  immergés  dans 
une  auge  remplie  d'eau  pure,  portée  successivement  ù  diverses 
températures,  et  toujours  brassée  énergiquement  par  des  agita- 
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teurs,  afin  de  rendre  la  température  uniforme.  D'ailleurs,  cet 
instrument  permet  de  procéder  soit  d'une  manière  absolue,  en 
(comparant  la  régie,  portée  à  diverses  températures,  à  une  autre 
règle  maintenue  à  température  constante;  soit  d'une  manière 
relative,  en  portant  ensemble  les  deux  règles  à  la  même  tempé- 
rature et  mesurant  chaque  fois  la  différence  de  leurs  longueurs: 
dans  ce  .dernier  cas,  il  est  indispensable  de  déterminer  par  la  mé- 
thode absolue  la  dilatation  de  la  règle  témoin,  dite  témoin  de 
dilatation, 

La  méthode  absolue  étant  de  beaucoup  la  plus  longue,  pour  ne 
pas  éloigner  trop  l'époque  oti  Pon  pourrait  distribuer  les  nou- 
veaux prototypes,  on  -choisit  la  méthode  relative,  ei  Ton  employa 
comme  témoin  de  dilatation  la  règle  n""  6  (*). 

Tous  les  mètres  furent  comparés  à  la  règle  n*  6,  à  8  tempéra- 
tures différentes,  savoir,  4  températures  ascendantes  (o<»,  1 1**,  22**, 
33®)  et  4  températures  descendantes  (38**,  27°,  îô**,  5°). 

Les  résultats  ainsi  obtenus  montrent  que  toutes  les  règles  ont 
des  dilatations  extrêmement  voisines,  et  dans  bien  des  cas  les 
différences  restent  au-dessous  de  leurs  erreurs  probables.  Quant 
au  coefficient  p  du  terme  carré,  les  observations  ne  pouvaient  le 
donner  avec  quelque  précision,  et  il  parut  préférable  d'admettre 
le  même  pour  toutes  les  règles. 

Comparaisons;  choix  du  prototype  international.  —  On  se 
souvient  que  Ton  doit  prendre  pour  prototype  international  celui 
des   3o  mètres  construits  qui  s'écartera  le  moins  de  celui  des 

(*)  On  verra  plus  loin  que,  par  un  hasard  singulier  et  imprévu,  cette  règle  t'est  trouvée 
précisément  celle  qui,  une  fois  toutes  les  comparaisons  terminées  et  calculées,  a  présenté, 
entre  toutes,  l'équation  minimum  par  rapport  au  mètre  des  Archives  e  qui  en  conséquence 
est  devenue  le  Prototype  international. 
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Archives,  ou  de  la  longueur  la  —  6i*,  et  que,  d'autre  part,  tous 
les  prototypes  nationaux  doivent  être  comparés  au  prototype 
international,  supposé  choisi. 
Pour  faire  en  quelque  sorte  d'emblée  cette  double  opération, 

tout  en  se  ménageant  des  vérifications  nombreuses,  il  eût  suffi  de 

■ 

comparer  les  3o  nouveaux  prototypes  entre  eux  et  avec  l'étalon 
provisoire  I],  de  toutes  les  manières  ou  combinaisons  possibles. 
Mais  cela  aurait  demandé  465  comparaisons  complètes,  et  exigé 
un  temps  très  considérable. 

On  procéda  donc  de  la  manière  suivante,  proposée  par  Broch, 
qui  réduisit  beaucoup  le  travail  sans  perdre  notablement  en  pré- 
cision, et  qui  permet  une  élégante  simplification  de  calcul: 

Supposons  les  3o  nouveaux  prototypes  rangés,  comme  dans  le 
Tableau  suivant,  en  5  séries  horizontales  A,  B,  C,  ...  de  6  règles 


A 
B 
C 
D 
E 


a. 


n*  I 

n*  7 

n*  i3 

n*  19 

n»  25 


b. 


n*  2 
n-  8 
n*  14 
n*  20 
n"  26 


c. 


IT  3 
n-  9 
n*  i5 
n*  21 
n»  27 


n*  4 
n*  10 
n«  16 
n*  22 
n-  28 


e. 


n"  5 
n*  1 1 
n*  17 

!!•  23 

n*  20 


/. 


IT  6 

n*   12 
n-  18 

!!•  24 

n»  3o 


I. 


chacune,  ou  en  6  séries  verticales  a,  b^  c,  ...  de  5  règles  chacune  ; 
les  règles  de  chaque  série  horizontale  furent  comparées  de  toutes 
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les  manières  possibles;  par  exemple,  celles  de  la  série  C  donnèrent 
lieu  aux  comparaisons  suivantes  : 

i3-i4,  i3-i5,  i3-i6,  i3-i7,  i3-i8;  —  i4-i5,  14-16,  14-17, 
14-18;  —  i5-i6,  15-17,  i5-i8;  —  16-17,  16-18;  —  17-18. 

On  compara  de  même  toutes  les  règles  de  chaque  série  verticale, 
et  enfin,  les  3o  règles  furent  comparées  à  l'étalon  provisoire  Ij  : 
de  la  sorte,  chacune  des  3o  règles  se  trouva  comparée  à  9  autres 
et  à  I,. 

Ces  comparaisons  étant  terminées,  ainsi  que  le  calcul  de 
compensation  de  tous  les  résultats,  on  exprima  toutes  les  lon- 
gueurs en  fonction  de  f  2,  de  sorte  qu*on  vit  immédiatement  celle 
qui  avait  l'équation  la  plus  faible  par  rapport  au  mètre  des 
Archives  :  ce  fut  la  règle  n°  6,  précisément  celle  que  le  hasard 
avait  fait  choisir  antérieurement  comme  témoin  de  dilatation  : 
on  convint  dès  lors  de  la  désigner  par  le  symbole  iH;  et  on  lui 
compara  directement  les  20  règles  qui,  dans  le  Tableau  précédent 
se  trouvent  hors  des  colonnes  A  et/  (*  ). 

Toutes  ces  comparaisons  furent  faites  avec  le  comparateur 
Brunner,  les  règles  étant  plongées  dans  Teau  à  la  température 
ambiante,  posées  sur  deux  rouleaux  à  la  distance  de  flexion  mi- 
nimum, et  accompagnées  de  4  thermomètres  en  verre  dur  bien 
étudiés. 

On  étudia  également,  mais  d'une  manière  indépendante, 
quatre  règles  en  alliage  de  1874  et  portant  les  n*«  1,  3,  12,  13  : 


(')  Dans  cette  seconde  série  de  comparaisons,  la  règle  n*  6  était  sortie  du  cadre;  elle  y 
fut  remplacée  par  la  règle  n<*  3i,  appartenant  à  la  Section  française,  et  sur  laquelle  on  fît 
les  comparaisons  des  combinaisons  A  et  f. 
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tous  les  résultats  obtenus  (^\  sont  résumés  par  les  équations  du 
Tableau  suivant,  otiTdésigne  la  température  rapportée  à  l'échelle 
normale^  c'est-à-dire  au  thermomètre  à  hydrogène.  La  dernière 
colonne  indique  les  pays  qui  possèdent  actuellement  ces  proto- 
types ;  les  noms  écrits  en  italique  sont  ceux  des  pays  qui  n'avaient 
pas  encore  fait  leur  demande  en  1889. 

TABLEAU  DES  ÉQUATIONS  DES  PROTOTYPES. 

PROTOTYPE  INTBRNATtONAI.  M. 

£0,  =  I--I-  8«*,65i  T  -H  o^ooiooT". 

ÉTALON  PROVISOIRE    I,    AUJOURD'HUI   TÉlfOIN  DU   PROTOTYPE  Si. 

Ij  =  I-+  6^o  -f-  8»*,G44T  H-  o»*, 00100 T*. 

N"        m       |i  |i  |fc 

1  =  1  —  I ,  I  H-  8,657T  +  0,00100 T«      Italie. 

2  =  I— 1,5 -h  8,665 T-+- 0,00100 T*  Suisse. 

3  =  1  +  0,5 -f-8,642T -+-o,ooiooT*  Norvège. 

4  =  1  —  0,8  4-  8,632T  -+-  0,00100 T»  France  (Observ.  de  Paris). 

5  =  1-4-  2,3  -h  8,647T  -h  o,ooiooT"  Finlande. 

6  =  ill 

7  =  i-+-o,3  4- 8,649T-+-o,ooiooT*  Bavière. 

8  =  I  — o,4-+-8,649T-4- o,ooiooT*  France  (Archives). 

9  =  I  —  1,2  +  8.643T -4-o,ooiooT*  Italie. 

10  =  I  —  0,8  -+-  8,659T  4-  0,00100 T*      Portugal. 

11  =  1  —  0,5  -h  8,65oT  4-  o,ooiooT"     Acad.de Saint-Pétersbourg. 

12  =  1  —  0,3  -+-8,638T-i-o,ooiooT"      Belgique. 

.    13  =  I  4-0,3  H- 8, 647T  + 0,00100 T"  Témoin  du  prototype  M. 

14  =  I— 1,3  4- 8,646T  4-o,ooiooT»  Hongrie. 

15  =  1 4-  0,9  4-  8,655 T  4-  0,00100 T*  Autriche. 

16  =  I  —  0,6  4-  8,633  T  4-  o,ooiooT"  Grande-Bretagne. 

(*)  Les  calculs  de  réduction  montrent  que  Terreur  probable  de  la  détermination  d'uoe 
règle  par  rapport  au  prototype  international  est  de  :!:  ol*',  04.  pour  les  règles  en  alliage  pur, 
de  dboi^,o6  pour  les  règles  en  afllage  de  1874;  et  Ton  peut  dire  que  les  équations  da 
Tableau  des  p.  383  et  383  donnent,  i  toute  température  usuelle,  les  vraies  longueurs 
absolues  des  prototypes  avec  une  incertitude  comprise  entre  ±.  of^,  i  et  db  oi*,  3. 
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17  = 

18  = 

19  = 

20  = 

21  = 

22  = 

23  = 

24  = 

25  = 

26  = 

27  = 

28  = 

29  = 

30  = 

31C)  = 


m 


o^g  +  ^,653T-4- 

—  i,o-i-8,642Th- 

4-1,1  -+-8,655.T-+- 
-ho,8-h8,673T-h 
-+-2,5-h8,665T4- 

—  1,3  +  8,667X4- 

—  1, 0-+- 8,661  Th- 
-4-  1,84-8,670X4- 
4-o,7  4-8,648X-+- 
4- 0,94- 8, 647X4- 

—  1,64-8,657X4- 
4-o,5  4-8,65oX-+- 

—  2,84-8,674X4- 
-t-2,8  4-8,638X4- 

-f-o,6  4-8,658X4- 


o,ooïooX* 
o, 00100  X" 
0,001 00  X* 

OjOOIOOX" 
OjOOIOoX» 

0,00 100  X" 
0,00100  X" 
0,00100  X" 
0,00100  X* 
0,00100 X" 

OjOOIOOX* 

0,00100  T* 

OjOOIOoX" 

0,00100  X" 
o,ooiooX* 


Espagne. 

Allemagne. 

Autriche. 

France  (Conservatoire). 

États-Unis. 

Japon. 

Belgique. 

Espagne. 

Mexique  (*). 

Bureau  international. 

États-Unis. 

Russie. 

Suède. 

Serbie. 

(Rendu  à  la  Section  française). 


PROTOTYPES  BN  ALLIAGB  DB  X874  ('). 

1  =  1 4-  8,3  -^  8,637X  4-  o,ooiooX«  Belgique. 

3  =  I  -f-  2,7  4-  8,624X  4-  0,00100 X"  Danemark. 

12  =  1-4-  3,3  4- 8,634X4- 0,001 00 X«  États-Unis. 

13  =  14-3,3  4- 8, 63 3X4- 0,00 100 X*  Bureau  international 


{*)  Ce  mètre,  attribué  par  le  sort  à  l'Observatoire  de  Bruxelles,  fut  cédé  au  Mexique, 
lorsque  cet  État  eut  adhéré  à  la  Convention  du  mètre,  en  1890. 

(*)  Cette  règle  est  une  des  trois  dont  faisait  partie  l'étalon  provisoire  I). 

(')  Les  deux  mètres  19  et  27,  déjà  remis  i  la  Hollande,  et  le  mètre  23,  avaient  été  com- 
parés directement  i  la  longueur  A  du  mètre  des  Archives,  et  l'on  avait  trouvé,  pour  la 
température  de  o*  (d'après  l'Ouvrage  de  Bosscha,  déjà  cité  à  la  p.  345,  note  i)  : 

n»  19  =  A+ 5i*,8i;       û*  23  =  A  +  5i*,i9;       a*  27  =  A  +  6f*,  11. 

Après  avoir  étudié  la  dilatation,  les  équations  définitives  des  mètres  19  et  27  furent  ainsi 
arrêtées: 

n*  19  =  l■+5^8o  +  8^5o32t  +  o^oo2  935t^ 

n»  27  =  1-  +  61*,  1 1  -I-  8i*,4337 1  +  o!*, 00401 1*  ; 

on  n'indique  pas  quelle  est  l'échelle  thermométrique  employée. 

Pour  qoe  ces  équations  soient  comparables  à  celles  des  autres  prototypes,  la  constante 
du  second  membre  de  chacune  d'elles  doit  être  augmentée  de  3F,  6,  d'après  ce  qui  a  été  dit 
à  lanou  I.  p.  343. 
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ÉTUDE    ET   COMPARAISON   DES   KILOGRAMMES. 

Cette  étude  fut  faite  par  M.  Thiesen,  aidé  par  M.  Kreichgauer. 

Après  avoir  déterminé  le  volume  et  la  densité  de  chaque 
cylindre  par  pesées  hydrostatiques,  on  procéda  aux  pesées  compa- 
ratives, avec  arrangement  par  séries  analogue  avec  ce  qui  avait 
été  fait  pour  les  mètres  (  voir  p.  38o)  ;  mais  ici  il  se  présentait  une 
simplification,  tenant  à  ce  que  le  choix  du  prototype  interna- 
tional était  déjà  fait. 

Les  résultats  obtenus  indiquent,  sur  les  comparaisons  de  poids, 
une  erreur  probable  de  zbo""»,oo22;  et  sont  résumés  dans  le 
Tableau  suivant  oii  les  noms  en  italique  sont  encore  ceux  des 
pays  qui  ont  adhéré  à  la  Convention  diplomatique  postérieure- 
ment à  1889,  ou  qui  du  moins  n'avaient  pas  encore  fait  leur 
demande  à  cette  époque. 

Kilogrammes. 

Volume.  Poids. 

N*«  ml  kg      mg 

1 46,426  I-+- 0,002  Témoin  du  prototype  H. 

2 46,412  1  —  0,953  Roumanie. 

3 46,422  1  +  0,021  Espagne. 

4 46,418  1  —  0,075  États-Unis. 

5 46,413  1  +  0,018  Italie. 

6 46,416  1  +  0,169  Japon. 

7 .  46,406  I  —  o,53o  {Encore  disponible). 

8 46,419  1  +  0,260  {Encore  disponible). 

9 46,420  1  +  0,282  Bureau  international. 

10 46,420  1  +  0,228  Portugal. 

11 46,411  1+0,008  Serbie. 

12 46,407  1  +  0,068  Russie. 

13 46,417  1  —  0,154  France  (Conservatoire). 

14 46,412  1  +  0,247  Autriche. 


• 
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15 

ml              \ 
. .     46,439        1 

4-  0,226 

Bavière. 

16 

46,408        I 

-4-o,o56 

Hongrie. 

17 

. .    46 , 5 1 6      1 

+  0,21 I 

France  (Monnaie). 

18 

..     46,414      I 

-H  0,070 

Grande-Bretagne. 

19 

..     46,414      I 

—  0,276 

Italie. 

20 

. .    46,402       I 

—  o,o39 

États-Unis. 

21 

. .    46,40]       I 

-{-  o,o63 

Mexique. 

22 

. .    46,403      I 

^  o,o53 

Allemagne. 

23 

..    46,405       1 

H-  0 ,  06 1 

Finlande. 

24 

. .    46,410      ] 

0,191 

Espagne. 

Î5 

..     46,423      1 

-î-  0,107 

France  (Observ.  de  Paris). 

26 

. .     46,410      I 

—  o,o32 

Acad.  de  Saint-Pétersbourg. 

27 

..    46,443 

[  +  0,145 

Danemark. 

28 

. .     46,486 

[  -h  0,210 

Belgique. 

29 

..     46,430 

I     0,049 

(  Encore  disponible  ) . 

30 

..     46,411 

[  -h  0,I23 

Japon. 

31 

..     46,406 

[  -f-  0, 162 

Bureau  international. 

32 

..    46,409      ] 

[  -h  0,070 

[Encore  disponible). 

33 

..    46,408 

I  -h  0,061 

Autriche. 

34 

..     46,401 

I  —  0,073 

France  (Acad.  des  Sciences). 

35 

..    46,409 

IH-  0,191 

France  (Archives). 

36 

..    46,404 

i-ho,i57 

Norvège. 

37 

..     46,413 

i-f- 0,244 

Belgique. 

38 

..     46,409 

I-+-  o,i83 

Suisse. 

39 

..     46,402 

I  —  0,118 

Japon. 

40 

..     46,410 

I  —  0,037 

Suède. 

Kl.... 

..     46,397 

I  H-  0,127 

Témoin  du  prototype  ». 

KII... 

..    46,397 

»- 0,474 

France  (Section  française). 

Prototype»:    Volume  =  46"', 400 5.        Masse  =1^». 


THERMOMETRES. 


Le  platine,  un  des  métaux  les  moins  dilatables,  s'allonge  de 
9  microns  environ  par  mètre,  quand  la  température  s'élève  de 
B.  25 
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I  degré  C.  Comme  dans  les  comparaisons  des  règles  à  traits,  de 
longueur  à  peu  près  égale,  la  précision  des  résultats  est  de  Tordre 
des  dixièmes  de  micron,  il  est  donc  indispensable  de  connaître  la 
température  de  ces  règles  au  centième  de  degré  :  c'est  dire  toute 
l'importance  que  présente  en  Métrologie  la  mesure  exacte  des 
températures;  et  certainement  la  thermométrie  de  précision  est 
la  base  essentielle  de  toute  la  Métrologie. 

Aussi  l'évaluation  des  températures  a-t-elle  été,  au  Bureau 
international  des  Poids  et  Mesures,  Tobjet  des  recherches  les  plus 
approfondies  (*)  ;  et  le  Comité  international  y  a  créé  une  Section 
spéciale  de  Thermométrie. 

La  Commission  internationale  du  mètreavait  décidé  (Résolu- 
tion XII,  p.  3o4)  que  chacun  des  mètres  serait  accompagné  de  deux 
thermomètres  à  mercure  soigneusement  comparés  au  thermo- 
mètre à  air;  et  Ton  jugeait  nécessaire  de  renouveler  de  temps  à 
autre  cette  comparaison. 

Dans  la  suite,  on  fut  amené  à  remplacer  le  thermomètre  à  air 
par  le  thermomètre  à  hydrogène  :  des  comparaisons  de  thermo- 
mètres à  hydrogène,  à  azote,  à  acide  carbonique  montrèrent,  en 
effet,  des  différences  sensibles  (*)  entre  les  échelles  thermomé- 
triques fournies  par  les  différents  gaz;  et  toujours  le  gaz  le  plus 
compressible  indiquait  une  température  plus  élevée. 

De  tous  les  gaz,  Thydrogène  est  celui  qui  approche  le  plus  de 
cet  état  parfait  que  suppose  la  définition  de  la  température  par  la 


(M  Ces  recherches,  dues  à  MM.  Benoit,  Chappuis,  Guillaume.  Marek,  Pcrnet,  etc.>,sont 
exposées  dans  les  publications  du  Bureau  international,  et  se  trouvent  résumées  dans  Texcel- 
lent  Traité  pratique  de  Thermométrie  de  précision^  de  M.  Guillaume. 

(*)  L'écart  entre  le  thermomètre  à  acide  carbonique  et  celui  à  hydrogène  monte  jusqu'à 
o*,o6;  entre  l'azote  et  T hydrogène  l'écart  ne  dépasse  guère  o*,  o  i . 
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dilatation  d*un  gaz;  aussi  le  Comité  international  prit,  le 
i5  octobre  1887,  la  résolution  suivante  : 

«  Le  Comité  international  des  poids  et  mesures  adopte,  comme  échelle 
thermométrique  normale  pour  le  Service  international  des  poids  et  me- 
sures, l'échelle  centigrade  du  thermomètre  à  hydrogène,  ayant  pour  points 
fixes  la  température  de  la  glace  pure  fondante  (o®)  et  celle  de  la  vapeur 
d'eau  distillée  en  ébullition  (100*)  sous  la  pression  atmosphérique  normale; 
rhydrogène   étant  pris  sous  la  pression  manométrique  initiale  de  i"  de 

mercure,  c'est-à-dire  à  -  =  i,3i58  de  la  pression  atmosphérique  nor- 
male. 

>  La  pression  atmosphérique  normale,  pour  le  Service  international  des 
poids  et  mesures,  est  représentée  par  le  poids  d'une  colonne  de  mercure 
de  760"""  de  hauteur,  ayant  la  densité  de  x3,5g5g3  et  soumise  kVintensité 
normale  de  la  pesanteur  adoptée  pour  le  môme  service. 

»  La  valeur  de  cette  intensité  normale  de  la  pesanteur  est  égale  à  celle 
de  l'intensité  de  la  pesanteur  au  Bureau  international  (cote  de  niveau  du 
pavillon  de  Breteuil),  divisée  par  i,ooo3322,  coefficient  qui  provient  de 
la  réduction  théorique  à  la  latitude  de  450  et  au  niveau  de  la  mer.  » 

C*est  à  cause  de  l'emploi  difficile  du  thermomètre  à  gaz  que  la 
Commission  internationale  du  Mètre  avait,  comme  à  regret, 
recommandé  Temploi  du  thermomètre  à  mercure.  C'est  que 
celui-ci,  tel  qu'on  le  connaissait  alors  (1872),  n'était  pas  un  in- 
strument de  précision.  On  admettait,  en  effet,  que  «  les  thermo- 
mètres à  mercure  bien  calibrés,  et  dont  les  points  fixes  ont  été 
rigoureusement  déterminés,  peuvent  présenter  entre  eux,  aux 
températures  ordinaires,  des  écarts  de  quelques  dixièmes  de 
degré  » . 

Mais  les  recherches  postérieures,  qui  ont  fait  connaître  l'in- 
fluence de  la  nature  du  verre  et  les  lois  complexes  du  déplacement 
du  zéro,  ont  montré  que  Je  thermomètre  à  mercure  est  au  con- 
traire un  instrument  remarquablement  précis,  quand  il  est  conve- 
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nablement  construit,  soigneusement  étudié  et  toujours  employé 
suivant  certaines  règles  fixes  et  définies. 

Des  études  prolongées  ont  conduit  le  Bureau  international  à 
employer  le  verre  dur  français,  peu  fusible,  légèrement  verdâtre, 
et  qui  est  aujourd'hui  le  mieux  connu  au  point  de  vue  thermo- 
métrique. Il  résulte  d'observations  longtemps  prolongées  que  si 
l'on  considère  un  nombre  quelconque  de  thermomètres  con- 
struits avec  ce  verre  dur,  non  seulement  chacun  d'eux  reste  en 
tout  temps  comparable  à  lui-même,  mais  encore  que  dans  l'in- 
tervalle de  —  25°  à  4-  100*  ils  donnent  tous  des  indications  par- 
faitement concordantes  dans  les  limites  des  observations  les  plus 
précises,  c'est-à-dire  à  quelques  millièmes  de  degré  près. 

Uéchelle  de  ces  thermomètres  a  été  rigoureusement  comparée 
à  celle  du  thermomètre  à  hydrogène,  de  sorte  qu'une  Table  très 
simple  permet  de  passer  immédiatement  de  leurs  indications  à 
celles  du  thermomètre  normal. 

Chaque  étalon  du  mètre  fut  accompagné  de  deux  thermomètres 
en  verre  dur  construits  par  Tonnelot,  soigneusenjent  étudiés, 
divisés  en  dixièmes  de  degré  de  —  4*»  à  -h  52°  et  de  94*»  à  102®, 
avec  une  ampoule  intermédiaire. 

En  outre,  un  grand  nombre  d'entre  eux  furent  comparés  aux 
thermomètres  conservés  au  Bureau  comme  prototypes  interna- 
tionaux; dans  ces  comparaisons,  la  moyenne  des  divergences  ne 
fut  que  de  dt  o<*cgré^oo35  à  -h  20°;  —  de  i:o<*<^g*^ê^oo20  à  4-40**, 
avec  de  faibles  écarts  de  part  et  d'autre. 


CHAPITRE  XXXII. 

SANCTION  DES  OPÉRATIONS  ET  DISTRIBUTION 
DES  PROTOTYPES,  PAR  LÀ  CONFÉRENCE  GÉNÉRALE, 

EN  1889. 


Quand  les  longues  opérations  dont  nous  venons  de  parler 
furent  terminées,  il  restait  à  les  soumettre  à  la  Conférence  géné- 
rale y  pour  en  obtenir  l'approbation  (art.  7,  p.  333) 

Sur  la  convocation  du  Comité. international,  celte  Conférence 
se  réunit  à  Paris,  en  septembre  1889,  sous  la  présidence  de 
Des  .Cloizeaux^  président  en  exercice  de  TAcadémie  des  Sciences 
de  Paris,  et  elle  fut  ainsi  composée  : 

A.  —  DÉLÉGUIÊS   DES  ÉTATS    SIGNATAIRES  DE   LA   CONVENTION 

DU   MÈTRE  (*)  ; 

ÉTATS.  DÉLÉGUés. 

A  llemagne MM.  Prof.  Fœrster ,  Prof.  Karsten**  ; 

Autriche Prof,  von  Lang**,  Marek  ; 

Hongrie Prof,  de  Krusper  ; 

Belgique J.-S.  Stas; 

{*)  Les  votes  de  la  Conférence  deyant  avoir  lieu  par  Etats  (  p.  333)  ^  on  a,  pour  les  Etats 
représentés  par  plusieurs  délégués,  marqué  d'un  double  astérisque  (*')  le  nom  du  délégué 
qui  fut  choisi  pour  exprimer  le  vote  de  son  pays,  par  un  astérisque  (*)  le  nom  de  celui  qui 
devait,  au  besoin,  remplacer  le  précédent. 
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ÉTATS.  DÉLÉGUÉS. 

Espagne MM.  Marquis  de  Mulhacen  (Général 

Ibafiez}; 

États-Unis Whitelaw-Reid**,  ministre  plé- 

nipotentiaire, D'  Gould*; 

France Des  Cloizeaux,  J.  Bertrand**  ; 

Grande-Bretagne» ...   .  Chaney ; 

Italie Brioschi  ; 

Japon Ohyama  ; 

Portugal De  Macedo  ; 

République  Argentine,»  Santiago  Alcorta; 

Roumanie Hepites  ; 

Russie D'  Wild**,  Backlund; 

Suède Prof.  Thalén; 

Norvège Arndtsen; 

Suisse D'  Lardy**,  ministre  plénipotentiaire, 

D'  Hirsch*,  Prof.  Ris; 

B. —  En  vertu  de  l'article  2  des  Dispositions  transitoires 
(p.  336)  : 

Pays-Bas MM.  Prof.  Bosacha $ 

Chili Peiîa  Vicufia,  secrétaire  de  lé- 

gation. 

C, —  Comme  membre  du  Comité  international  (art.  7,  p.  333)  : 

M.  Christie,  Astronome  royal. 

D.  —  Comme  directeur  du  Bureau  international  des  Poids  et 
Mesures  : 

D»  Benoît. 

E.  —  Comme  membres  de  la  Section  française  : 

MM.  A.  Cornu,  Paye,  Fizeau,  Laussedai,  Lœwy,  Mouchez,  E.  Peligot, 
Phillips,  Troost. 
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La  première  séance  fut  consacrée  surtout  aux  discours  (*),  à  la 
nomination  du  secrétaire  (Hirsch)  et  au  compte  rendu  (*)  des 
travaux  du  Bureau  international,  fait  par  le  général  Ibanez, 
président  du  Comité. 

Dans  la  deuxième  séance  (26  septembre  1889),  eut  lieu,  à 
l'unanimité,  le  vote  (')  de  la  formule  suivante,  sanctionnant  les 
prototypes  : 

«  La  Conférence  générale, 

»  Considérant  le  Compte  rendu  du  président  du  Comité  inter- 
national et  le  Rapport  du  Comité  international  des  Poids  et 
Mesures,  d'oti  il  résulte  que,  parles  soins  communs  de  la  Section 
française  de  la  Commission  internationale  du  mètre,  et  du  Comité 
international  des  Poids  et  Mesures,  les  déterminations  métrolo- 
gîques  fondamentales  des  prototypes  internationaux  et  nationaux 
du  mètre  et  du  kilogramme  ont  été  exécutées  dans  toutes  les 
conditions  de  garantie  et  de  précision  que  comporte  Tétat  actuel 
de  la  science  ; 

»  Considérant  que  les  prototypes  internationaux  et  nationaux 
du  mètre  et  du  kilogramme  sont  formés  de  platine  allié  à  10  pour 
100  d'iridium,  à  0,0001  près; 

»  Considérant  Tidentité  de  longueur  du  mètre  et  l'identité  de 
la   masse  du    kilogramme  international,   avec  la  longueur  du 

(*)  Discours  de  bienvenue  du  ministre  SpuUer;  réponse  du  D**  Lardy,  dojren  des  diplo- 
mates; discours  du  président  Des  Cloizeaux. 

('j  Ce  Compte  rendu  se  trouve  dans  T.  et  M.,  t.  VII,  où  il  est  suivi  d'un  rapport  plus 
circonstancié  présenté  par  le  Bureau  et  rédigé  par  M.  Benoit,  sous  le  titre:  Rapport  sur  la 
construction,  les  comparaisons  et  les  autres  opérations  ayant  servi  à  déterminer  les 
équations  des  nouveaux  prototypes  métriques  (mètres,  kilogrammes  et  thermomètres). 

(*)  Ce  vote  fut  précédé  de  la  lecture  des  remerclments  du  Gouvernement  anglais  au 
Comité  et  au  Bureau  internati^^nal. 
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mètre  et  la  masse  du  kilogramme  déposés  aux  Archives  de  France; 

»  Considérant  que  les  équations  des  mètres  nationaux,  par 
rapport  au  mètre  international,  sont  renfermées  dans  la  limite 
de  0,01  de  millimètre  [avec  une  erreur  probable  ne  dépassant  pas 
±0,0002  de  millimètre  (*)],  et  que  ces  équations  reposent  sur 
une  échelle  thermométrique  à  hydrogène,  qu'il  est  toujours 
possible  de  reproduire,  à  cause  de  la  permanence  de  Tétat  de  ce 
corps^  en  se  plaçant  dans  des  conditions  identiques; 

»  Considérant  que  les  équations  des  kilogrammes  nationaux, 
par  rapport  au  kilogramme  international,  sont  renfermées  dans 
la  limite  de  i'"*''  [avec  une  erreur  probable  ne  dépassant  pas 
±:  o,oo5  de  milligramme  (*)]; 

»  Considérant  que  le  mètre  et  le  kilogramme  internationaux 
et  que  les  mètres  et  les  kilogrammes  nationaux  remplissent  les 
conditions  exigées  par  la  Convention  du  mètre, 

»  Sanctionne  : 

»  A.  —  En  ce  qui  concerne  les  prototypes  internationaux  : 

»  1°  Le  prototype  du  Mètre  choisi  par  le  Comité  interna- 
tional. 

»  Ce  prototype  représentera  désormais,  à  la  température  de  la 
glace  fondante,  l'unité  métrique  de  longueur. 

»  2^  Le  prototype  du  Kilogramme  adopté  par  le  Comité  inter- 
national. 

»  Ce  prototype  sera  considéré  désormais  comme  unité  de  masse. 

(')  A  la  demande  de  la  délégation  russe  on  supprima  de  la  formule  définitive  de  sanction 
ces  indications  des  erreurs  probables. 

(')  Comme  pour  les  mètres,  Tindication  des  erreurs  probables  fut  supprimée  à  la  demande 
de  la  délégation  russe. 


Sanction  des  opérations  et  distribution  des  prototypes,  SgS 

»  3*  L'échelle  thermométrique  [centigrade  (*  )]  à  hydrogène  par 
rapport  à  laquelle  les  équations  des  mètres  prototypes  ont  été 
établies. 

»  B.  —  En  ce  qui  concerne  les  prototypes  nationaux  : 

»  I®  Les  mètres  en  platine  iridié,  dont  les  équations,  par  rapport 
au  prototype  international,  sont  renfermées  dans  la  limite  de 
o,oi  de  millimètre  [avec  une  erreur  probable  ne  dépassant  pas 
±:  0,0002  de  millimètre  (*)]. 

D  2"*  Les  kilogrammes  en  platine  iridié,  dont  les  équations  sont 
renfermées  dans  la  limite  de  i  milligramme  [avec  une  erreur 
probable  ne  dépassant  par  ±:  o,oo5  de  milligramme  ('jj. 

»  C.  —  En  ce  qui  concerne  les  équations  des  prototypes  natio- 
naux : 

»  Les  équations  des  prototypes  nationaux,  telles  qu'elles  ont 
été  déterminées  au  Bureau  international,  sous  la  direction  du 
Comité  international,  et  inscrites  dans  le  rapport  de  ce  Comité 
et  sur  les  certificats  accompagnant  ces  prototypes.  > 

Ensuite  on  procéda  à  la  répartition  des  prototypes  par  tirage 
au  sort  :  le  Tableau  suivant  indique  les  numéros  qui  échurent  à 
chacun  (•). 


(*)  Ce  mot  de  centigrade  fut  ajouté  par  un  amendement  présenté  par  M.  Wild  et  par  un 
certain  nombre  de  tes  collègues. 

(')  Comme  dans  ce  qui  précède,  Tlndicatlon  des  erreurs  probables  fut  supprimée  delà 
formule  définitive. 

(')  La  répartition  des  thermomètres  fut  faite  sans  tirage  au  sort;  on  avait  désigné  à 
Tavance  ceux  qui  devaient  accompagner  chaque  mètre  prototype. 
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Cela  fait,  conformément  à  Tarticley  du  Règlement  (p.  333),  la 
Conférence  procéda  au  renouvellement  du  Comité  interna- 
tional. 

Puis  une  commission,  formée  de  MM.  Chaney,  Karsten, 
Marek,  Thalén  et  Wild,  fut  chargée  d'enfermer  dans  le  caveau 
ou  dépôt  souterrain,  préparé  ad  hoc{poir  sur  l^fig»  17,  p.  356), 
les  prototypes  internationaux  et  leurs  témoins.  Voici  le  Rapport 
de  cette  commission  : 


RAPPORT  DE  LA  COMMISSION 

ClIARCéE  d'enfermer   DANS   LEUR   DÉPÔT    LES    PROTOTYPES    INTERNATIONAUX 

ET   LEURS  TÉMOINS, 

en  présence  de  M.  le  Garde  général  des  Archives  et  de  M.  le  Directeur 

du  Bureau  international. 

«  La  Commission  s'est  rendue,  le  28  septembre  1889,  à  i^3o*  dans  le 
caveau  inférieur  de  TObservatoire  de  Breteuil,  destiné  à  servir  de  lieu  de 
dépôt  aux  prototypes  internationaux  et  à  leurs  témoins.  Klle  a  constaté 
qu*on  avait  déposé  dans  Tarmoire  de  fer  placée  dans  le  caveau  : 

»  I*  Le  mètre  prototype  international  fit,  marqué,  près  des  deux  extrémités, 
des  inscriptions  gravées  A.6  et  B.6;  ce  mètre  est  enfermé  dans  un  étui  de 
bois,  garni  intérieurement  de  velours  et  enfermé  à  son  tour  dans  un  fort 
cylindre  de  laiton;  ce  dernier  est  fermé  à  Tun  des  bouts,  et  muni  à  Tautre 
d*un  couvercle  serré  à  vis  et  assujetti  par  une  clef;  le  bouton  qui  recouvre 
rentrée  de  la  serrure  porte  également  le  numéro  6. 

»  2*  Un  mètre  témoin,  de  la  série  des  3o  prototypes  nationaux,  portant 
le  numéro  13. 

9  3*  Un  deuxième  mètre  témoin,  qui  est  l'étalon  provisoire  désigné  dans 
les  registres  du  Bureau  par  le  symbole  I,. 

»  Ces  deux  derniers  mètres  sont  enfermés  dans  des  étuis  exactement 
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semblables  au  premier  et  portant  respectivement  sur  leurs  boutons  les 
marques  13  et  I,. 

»  4*  Le  kilogramme  prototype  international  A,  désigné  primitivement 
dans  les  registres  du  Bureau  par  KIII,  de  forme  cylindrique,  ne  portant 
aucune  marque,  enfermé  dans  son  support  réglementaire  à  deux  cloches 
de  verre,  lequel  est  placé  lui-même  sous  une  troisième  cloche  de  verre 
reposant  sur  une  plaque  de  verre  rodé  et  munie  d*une  tubulure  à  robinet, 
par  laquelle  on  a  fait  un  vide  partiel  sous  la  cloche. 

B  5*  Un  kilogramme  témoin,  marqué  I,  et  désigné  dans  les  registres  du 
Bureau  par  Kl. 

»  6"  Un  deuxième  kilogramme  témoin,  de  la  série  des  40  prototypes 
et  portant  le  numéro  1. 

»  Ces  deux  kilogrammes,  de  forme  identique  au  précédent,  sont  enfer- 
més dans  leurs  supports  réglementaires. 

0  7*  Un  thermomètre  bimétallique  à  maxima  et  minima. 

9  8*  Un  exemplaire  du  Rapport  présenté  par  le  Comité  à  la  Conférence 
générale. 

D  La  description  des  prototypes  ci-dessus  mentionnés  se  trouve  dans  ce 
Rapport. 

])  Cette  constatation   faite,  M.  le  Directeur  du   Bureau  international  a 
/  fermé  devant  nous  Tarmoire  en  fer  au  moyen    des  deux  clefs  qui  seront 

laissées  sous  sa  garde.  Ensuite  on  a  fermé  la  porte  intérieure  du  caveau, 
qui  est  muni  d'une  serrure,  et  enfin  la  porte  de  fer  extérieure,  qui  est 
I  munie  de  deux  serrures,  l'une  en  haut,  l'autre  en  bas.  Les  clefs  de  ces 

portes,  chacune  en  triple  exemplaire,  ont  été  enfermées  respectivement 
dans  trois  enveloppes,  avec  inscription  indicatrice,  scellées  d'un  cachet 
portant  les  lettres  B.  L 

»  En  remettant  à  la  Conférence  générale,  en  même  temps  que  ce  Rapport, 
ces  trois  enveloppes  cachetées,  nous  proposons  que  l'enveloppe  contenant, 
en  triple  exemplaire  la  clef  de  la  porte  intérieure  soit  remise  par  M.  le 
Président  de  la  Conférence  à  M.  le  Directeur  du  Bureau  international; 
que  l'enveloppe  contenant  en  triple  exemplaire  la  clef  de  la  serrure  supé- 
rieure de  la  porte  extérieure  soit  remise  à  M.  le  Président  du  Comité  inter- 
national; et  enfin  que  l'enveloppe  contenant  en  triple  exemplaire  la  clef 
de  la  serrure  inférieure  de  la  porte  extérieure  soit  remise  à  M.  le  Garde 
général  des  Archives  nationales,  les  trois  personnes  ci-dessus  désignées 
étant  présentes  à  la  séance. 


// 


r 
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■  En  foi  «le  quoi  a  élé  dressé  le  présent  procès- ver  bal,  qui  a  ëlé  lu  et 
approuva. 

(  Les  membres  de  la  Commission  : 
Signé:  G.  Tifalék,  G,  Karsten,  Marek,  Ckaney, 
H,  WiLD,  rapporteur. 
H  Le  Garde  naiional  des  Archives  nationales, 
Signé  ;  G.  Servois. 
■  Le  Directeur  du  Burenu  internalioaal  des  Poids  et  Mesures, 
Signé  I  René  BenoIt. 
>  Le  Président  de  la  Conférence  générale. 
Signé  :  Des  Cloizeaux.  » 

Enfin,  dans  la  dernière  séance  de  la  Conférence  (28  septembre 
1899]  on  entendit  lecture  du  Rapport  précédent;  puis  M.  Benoit 
lut  un  autre  Rapport  sur  les  travaux  incombant  pour  l'avenir  au 
Bureau  international;  enfin  on  termina  en  modifiant  l'article  6 
du  Règlement  (p.  333)  et  en  fixant  à  75000^'  le  budget  annuel 
du  Bureau  international  à  partir  de  r893. 


CHAPITRE  XXXIII. 

SUITE  DES  TRAVAUX  MÉTROLOGIQUES, 

DE    1889  à    1900. 

La  première  Conférence  générale  venait  de  sanctionner  les 
étalons  dont  la  construction  avait  demandé  vingt  ans  de  recher- 
ches et  de  travaux.  Elle  avait  ainsi  couronné  la  grande  entreprise 
dont  le  but  essentiel  était  la  création  de  prototypes  universels  de 
poids  et  mesures.  Cependant  tout  n'était  pas  terminé;  en  efifet, 
la  Convention  du  Mètre  (art.  6,  p.  829)  a  chargé  le  Bureau  inter- 
national non  seulement  de  conserver  les  prototypes  internatio- 
naux, mais  encore  de  leur  comparer  périodiquement  les  prototypes 
nationaux,  de  déterminer  à  nouveau  la  masse  du  décimètre  cube 
d'eau^  etc.  D'ailleurs,  il  restait  encore  à  construire  des  mètres 
étalons  à  bouts  qui,  sans  être  considérés  comme  dis  prototypes^ 
étaient  demandés  par  quelques  États  contractants.  Enfin  les 
progrès  de  la  Science  allaient  permettre  de  rapporter  le  mètre  à 
un  remarquable  témoin  naturel,  celui  de  la  longueur  d'onde  de 
certaines  radiations  lumineuses. 


CREATION    DSS   METRES   A    BOUTS. 


Ces  mètres  furent  généralement  demandés  assez  tard,  et  c'est 
seulement  le  2  3  février  1888  que  le  Comité  international  pria 
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le  Gouvernement  français  de  faire  procéder  à  leur  construction;  et 
même  il  n'avait  encore  été  demandé  jusque-là  que  cinq  de  ces 
mètres  :  le  sixième  fut  commandé  par  l'Autriche  quelques  mois 
plus  tard. 

Les  règles  furent  encore  demandées  à  la  maison  Johnson, 
Matthey  et  G'*;  les  conventions  furent  arrêtées  par  un  traité 
signé  en  octobre  1888  et  analogue  à  celui  relatif  à  la  fourniture 
des  premières  règles  (voir  p.  Sjo). 

L'analyse  du  métal,  faite  indépendamment  par  M.  Troost 
et  par  M.  Tornôe,  donna  les  résultats  suivants  : 

* 

Troost .  Tornoe, 

Platine 89,754  89,880 

Iridium 10,166  10,160 

Ruthénium 0,048  0,000 

Rhodium 0,014  traces 

Fer traces  traces 

Perte 0,018  0,010 

100,000  100,000 

La  densité,  déterminée  ensuite  à  Breteuil  par  M.  Thiesen,  fut 
trouvée  de  2i,53o.  Les  règles  satisfaisaient  donc  aux  conditions 
du  traité. 

Des  difficultés  imprévues  ayant  empêché  MM.  Brunner  de 
dresser  les  règles,  ce  travail  fut  fait  au  Gonservatoire.  Mais  on  ne 
procéda  pas  alors  à  l'achèvement  de  ces  règles,  parce  que  les  faces 
terminales  auraient  pu  souffrir  dans  les  manipulations  exigées 
par  la  détermination  de  la  dilatation  :  suivant  un  programme 
arrêté  déjà  en  1889,  on  coupa  les  règles  à  la  longueur  de  104*^" 
environ,  puis  on  traça  deux  traits  distants  de  i°*sur  une  face 
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préalablement  doucie  au  charbon  et  formant  le  fond  d'une  des 
rainures;  c*est  dans  cet  état  que,  le  17  et  le  24  juin  1890,  les  six 
règles  furent  livrées  provisoirement  au  Bureau  central. 

L'étude  de  la  dilatation  fut  faite  aussitôt  par  M.  Guillaume, 
et  les  règles  furent  rendues  au  Conservatoire  4e  16  juillet  et  le 
4  août  1890  pour  être  définitivement  ajustées. 

En  1872  la  Commission  internationale  du  Mètre  (p.  3o3,  réso- 
lution X)  avait  demandé  que  les  extrémités  des  mètres  à  bouts 
fussent  travaillées  en  surfaces  sphériques  de  i"  de  rayon.  Mais 
en  1887  le  Comité  international  décida  que  c  les  deux  faces 
terminales  de  ces  règles  seront  planes,  parallèles  entre  elles  et 
normales  à  l'axe  de  la  règle,  au  moins  pour  la  partie  centrale, 
sur  un  cercle  de  2™™  de  rayon  qui  sera  poli  spéculairement  avec 
toute  la  perfection  possible  (*)  ». 

Les  extrémités  furent  donc  travaillées  ainsi,  au  moyen  d'un 
outil  spécial,  qui  exigea  de  longs  tâtonnements  et  qui  lui-même 
ne  fut  livré  qu'en  juillet  1892. 

On  comprend  que  dans  ce  minutieux  travail  d'ajustage  il 
fallut  faire  de  nombreuses  comparaisons  provisoires^  qui  furent 
fort  longues;  malgré  cela  ces  étalons  à  bouts  furent  terminés 
par  le  Conservatoire  dans  les  mois  de  septembre  et  octobre  1892; 
ils  avaient  été  ajustés  par  M.  G.  Tresca. 

La  détermination  des  équations  de  ces  étalons  par  le  Bureau 
international  exigea  beaucoup  de  temps. 

En  1887,  le  Comité  international  avait  décidé  que  ces  mètres 


(*)  En  même. temps  le  Comité  décida  d'augmenter  de  3""*  à  4*'>  au|moia8  Tépalsseur  de 
la  partie  axiale,  ce  que  donne  la  section  de  la  fig.  i5,  p.  3o3. 
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à  bouts  seraient  comparés  soit  au  prototype  international,  soit 
entre  eux,  uniquement  par  la  méthode  optique  [voir  p.  289)  et 
à  l'exclusion  absolue  de  tout  contact  mécanique.  La  limite  de 
tolérance  restait  d'ailleurs  indéterminée. 

Pour  faire  ces  comparaisons,  M.  Benoît  remplaça  avantageu- 
sement les  pointes  employées  jusque-là  par  un  fil  d'araignée, 
placé  à  quelques  microns  de  la  face  terminale  de  la  règle.  Malgré 
cela,  la  précision  se  trouva  cinq  fois  moindre  (*  )  que  celle  obtenue 
dans  la  comparaison  des  mètres  à  traits,  ce  qui  montre  bien  toute 
l'infériorité  des  étalons  à  bouts. 

Bien  plus,  quand  on  fit  quelques  déterminations  comparatives 
par  la  méthode  des  contacts,  on  trouva  ainsi  des  longueurs  plus 
petites  que  par  la  méthode  optique. 

Après  quelques  hésitations,  le  Comité  sanctionna  cependant, 
en  1894,  les  équations  obtenues  par  la  méthode  optique  et  pro- 
céda à  la  distribution.  ' 

Le  Tableau  suivant  donne  ces  équations  et  indique  comment  le 
sort  distribua  les  règles  : 

1  —  1  -h  10,4  H-  8,638T  +  0,00100 T'  est  échu  à  l'Autriche. 
11  =  1—    4,0 -j- 8,653T-Ho,ooiooT'  »        k\2i  Russie. 

III  =  1  —  34,5  +  8,642Th-o,ooioûT'  »        k\?i  Bavière. 

IV  =  I -h   0,7 -4- 8,G47T -h  OjOoiooT»  »        k  l'Allemagne. 

V  =  I  -h    5 , o  H-  8 ,  645  T  -h  o ,  00 1 00 T^  »        au  Bureau  internaf^^ . 

VI  =  i-h    9,7 -f- 8,632 T -h 0,00100 T'  »        k  \9i  Grande-Bretagne. 

On  continua  cependantTétudecomparéede  la  méthode  optique 
et  de  la  méthode  des  contacts,  sur  des  règles  à  bouts  bien  plans 


.  (^)  Pour  les  prototypes  à  traits,  l'erreur  probable  d'une  comparaison  fut  trouvée  de 
±Ofk,  12  (f*  série)  ou  de  ±01*',  11(2*  sérle)/tandis  que  le  même  mode  de  calcul  applique 
à  la  comparaison  des  étalons  à  bouts  conduit  à  une  erreur  probable  de  :±  0(^,37. 

B.  26 
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et  polis.  Cette  fois  la  méthode  des  contacts  conduisit  à  des  lon- 
gueurs plus  grandes  que  celles  données  par  la  méthode  optique  ;  et 
la  différence  montait  à  3(^,5  :  elle  était  donc  bien  supérieure  à  celle 
que  laissaient  prévoir  les  erreurs  probables  de  chaque  méthode. 
Au  premier  abord,  ce  désaccord  fut  attribué  surtout  à  la  mé- 
thode des  contacts,  qui  semble  moins  directe,  plus  compliquée, 
plus  susceptible  de  conduire  à  des  erreurs  systématiques.  Il  n'en 
était  rien,  cependant,  car  en  appliquant  de  nouveau  la  méthode 
optique,  mais  avec  des  objectifs  différents,  d'ouverture  beaucoup 
plus  grande,  on  trouva  cette  fois  pour  les  mêmes  règles  une  lon- 
gueur supérieure  de  3i*,  5  à  celle  obtenue  d*abord  avec  les  pre- 
miers objectifs^  et  par  suite  identique  à  celle  fournie  par  la  mé- 
thode  des  contacts.  D'ailleurs,  toutes  les  vérifications,  de  natures 
diverses,  qui  furent  tentées,  donnèrent  tort  aux  résultats  obtenus 
par  la  méthode  optique,  beaucoup  plus  délicate  et  plus  difGcile 
qu'il  ne  semble  au  premier  abord. 

Voici  le  texte  du  certificat  qui  accompagne  chacun  de  ces 
mètres  {E97,  p,  147): 

Comité  international  des  Poids  et  Mesures. 

CERTIFICAT 

DU 

BUREAU  INTERNATIONAL  DES  POIDS  ET  MESURES 

POUR  LE 

MÈTRE- ÉTALON   A   BOUTS  N^ 


ATTRIBUE    AU 


a  Cet  étalon  fait  partie  d'un  groupe  de  six  étalons  à  bouts,  en  alliage 
de  platine  iridié,  à   10   pour   100  d'iridium,   qui  ont  été  construits  par 
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MM.  Johnson,  Matthey  et  C*,  de  Londres,  et  achevés  par  les  soins  de  la 
Section  française  de  la  Commission  internationale  du  Mètre. 

»  L'ajustage  et  le  polissage  des  faces  terminales  ont  été  faits  au  Conser- 
vatoire des  Arts  et  Métiers  par  M.  G.  Tresca,  ingénieur,  attaché  à  la  Section 
française. 

tt  L'étalon  est  enfermé  dans  un  étui  spécial,  constitué  par  un  cylindre  de 
bois  plein,  dans  lequel  on  a  pratiqué  une  rainure  longitudinale  pour  rece- 
voir la  règle»  et  qui  est  entouré  d*une  forte  enveloppe  cylindrique  en  laiton 
munie  d'une  fermeture  à  vis;  il  est  accompagné  de  deux  échantillons, 
coupés  sur  leurs  extrémités  et  préparés  par  M.  Laurent,  à  Paris,  pour  en 
étudier  la  dilatation  au  moyen  de  la  méthode  Fizeau. 

»  L'un  de  ces  mètres,  qui  a  été  désigné  par  le  sort,  après  l'achèvement 
des  travaux  de  détermination  sur  tout  le  groupe,  appartient  au  Bureau 
international  des  Poids  et  Mesures  et  y  est  conservé  comme  type  principal 
des  étalons  de  ce  genre.  Ce  mètre  est  celui  qui  porte  le  n*  5.  0 

DESCRIPTION. 

«  La  section  transversale  de  la  règle  a  la  forme  dite  en  X,  inscrite  dans  un 
carré  de  20""  de  côlé,  et  symétrique  par  rapport  à  deux  axes  rectangulaires. 

1»  Les  faces  terminales,  perpendiculaires  à  l'axe  de  la  règle,  sont  planes 
et  polies.  La  longueur  de  la  règle  est  définie  par  la  distance  des  milieux 
de  ces  faces. 

>  La  règle  porte,  gravés  sur  sa  face  supérieure,  son  numéro  et  les  lettres 
A  et  B  respectivement  près  de  chaque  extrémité.  • 

COMPOSITION   CHIMIQUE. 

«  L'alliage  a  été  analysé  au  Laboratoire  de  Chimie  de  l'École  Normale 
supérieure,  à  Paris,  par  M.  H.  Tornôe,  qui  a  rédigé  sur  ces  analyses  un 
Rapport  détaillé,  publié  dans  le  tome  III  des  Travaux  et  Mémoires  du 
Bureau  international. 

•  Cet  alliage  contient,  pour  100  parties,  en  poids: 

Platine 89 ,  83 

Iridium 10,  16 

Rhodium traces. 

Fer ...  trr.ces. 
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DETERMINATION. 

a  Coefficient  de  dilatation.  -^  La  mesure  de  la  dilatation  a  été  confiée  à 
M.  Ch.-Éd.  Guillaume,  adjoint  au  Bureau  international. 

»  Cette  détermination  a  été  faite  en  comparant  avant  son  achèvement 
rétalon  n*  à  la  Règle  type  II,  du  même  alliage,  dans  Tauge  du  compa- 
rateur à  dilatation,  à  huit  températures  di£férentes  comprises  entre 
et  .  La  dilatation  de  la  Règle  type  II  avait  été  antérieurement  mesurée., 
par  la  méthode  absolue  et  par  la  méthode  relative,  au  moyen  du  compa- 
rateur à  dilatation,  ainsi  que  par  la  méthode  Fizeau  sur  ses  échantillons. 

»  Ces  observations  ont  conduit  au  résultat  suivant: 

»  Coefficient  moyen  de  dilatation  de  l'étalon  à  bouts  n*  de  o  à  ^  : 

a=  10-9  (        -h         0» 

où  t  désigne  la  température  du   thermomètre  à   mercure  en  verre  dur, 

ou  bien 

a  ^  10-9  (        -h        T), 

où  T  désigne  la  température  exprimée  en  degrés  de  Téchelle  normale  adoptée 
pour  le  Service  international  des  Poids  et  Mesures  (échelle  du  thermomètre 
à  hydrogène).  » 

a  Longueur  à  \€ro.  —  Des  mesures  de  longueur  ont  été  faites  d'abord 
au  moyen  du  comparateur  Brunner,  dans  Tair,  par  MM.  Benoît,  directeur, 
et  Guillaume,  adjoint  du  Bureau.  Les  règles,  au  nombre  de  6,  ont  été 
comparées  entre  elles  systématiquement,  en  série  fermée,  dans  toutes  les 
combinaisons  possibles. 

»  Pour  ces  comparaisons,  ces  règles  avaient  été  munies  à  chaque  extré- 
mité d'un  fil  d'araignée,  tendu  horizontalement  en  face  du  milieu  de  la 
section  et  s'appuyant  sur  deux  autres  fils  verticaux  distants  de  o<^",  2.  La 
surface  terminale  est  supposée  définie  par  le  milieu  de  l'intervalle  compris 
entre  le  fil  horizontal  et  son  image  réfléchie  par  cette  surface. 

»  Chaque  comparaison  complète  comprenait  quatre  comparaisons  indivi- 
duelles dans  quatre  positions  symétriques,  parmi  celles  que  les  règles  com- 
parées peuvent  prendre  par  rapport  aux  microscopes  et  aux  observateurs, 
et  en  alternant  successivement  les  surfaces  supérieure  et  inférieure. 

»  Les  résultats  combinés  de  ces  comparaisons  ont  donné  les  relations  de 
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tous  ces  mètres  entre  eux  et,  en  particulier,  la  valeur  de  chacun  d'eux  par 
rapport  au  mètre  n*  5,  conservé  comme  type  au  Bureau  international.  Pour 
le  mètre  n*      ,  le  résultat  a  été,  à  zéro  : 


(  I  )  Mètre  n*        =  Mètre  n*  5 


»  En  même  temps,  les  six  mètres  à  bouts  avaient  été  comparés,  par  la 
m£me  méthode,  au  mètre  à  traits  n*  26,  qui  est  le  prototype  fondamental 
du  Bureau  international,  et  dont  la  valeur,  par  rapport  au  prototype  inter- 
national, est  exactement  connue. 

1»  Les  équations  des  six  règles  à  bouts  en  fonction  du  prototype  interna- 
tional, qui  résultaient  de  ce  premier  travail,  ont  été  revisées  et  légèrement 
modifiées  par  de  nouvelles  études  faites  ultérieurement,  après  avoir  con- 
trôlé, par  la  méthode  dite  des  contacts,  la  méthode  optique  ci-dessus  indi- 
quée, appliquée  à  la  comparaison  d'une  longueur  à  bouts  à  une  longueur  à 
traits,  et  perfectionné  les  conditions  expérimentales  des  comparaisons.  Le 
résultat  final  de  ces  études,  en  ce  qui  concerne  le  mètre  n*  5  du  Bureau, 
international,  a  été,  à  zéro  : 

(  2  )  Mètre  n*  5   -  i  ■■  -4- , 

d'où,  en  combinant  cette  relation  avec  la  relation  (  i  )  on  a,  à  zéro  : 

Mètre  n*        =  i-  -f- 

»  L'équation  it  l'étalon  n*       est  donc 

Étalon  à  bouts  n*        =  i"  -h -h  . . .  T  -4-  . . .  T% 

où  T  désigne  la  température  exprimée  en  degrés  de  l'échelle  normale  adoptée 
par  le  Service  international  des  Poids  et  Mesures  (').  » 


CRÉATION    DE   LA    SECONDE   SÉRIE   DE   METRES   A   TRAITS. 

Quoique  en  1882  il  n'eût  été  demandé  que  3o  kilogrammes,  on 

(*)  Depuis  lors,  le  Bureau  international  s'est  mis  en  mesure  de  pouTolr  étalonner  des 
règles  à  bouts  de  toutes  longueurs,  inférieures  à  l*;  et  par  là  il  rend  i  l'industrie  un  ser- 
vice signalé  :  c'est  que,  en  effet,  tandis  que  la  rigle  à  traits  convient  seule  à  la  plupart 
des  mesures  de  longueur  exécutées  dans  les  laboratoires,  par  contre,  dans  les  ateliers  on  se 
sert  presque  uniquement  d'étalons  à  bouts. 
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commanda  40  cylindres  qui  furent  ajustés,  et  dont  la  Conférence 
générale  de  1889  sanctionna  les  équations.  Mais  pour  les  mètres, 
on  n'en  fit  construire  que  3o,  qui,  aussitôt,  furent  presque  tous 
distribués. 

De  nouvelles  demandes  s'étant  produites  bientôt  après,  on 
regretta  de  n'avoir  pas  des  barres  de  réserve,  et  Ton  proposa  d'en 
faire  construire;  mais  cela  aurait  entraîné  de  longs  délais,  et  Ton 
préféra  terminer  quelques-unes  des  règles  en  X  obtenues  avec 
Talliage  de  1874  :  par  les  soins  du  Conservatoire  des  Arts  et  Mé- 
tiers, ces  règles,  au  nombre  de  10  (M9  furent  d'abord  polies 
spéculairement  vers  les  extrémités ,  puis  tracées  exactement 
comme  les  prototypes  sanctionnés  en  1889,  et  enfin  livrées  au 
Comité  international  du  i3  juin  au  4  juillet  1891. 

Afin  de  pouvoir  comparer  ces  10  règles,  comme  les  premières 
(voir  p.  38o),  suivant  un  schéma  croisé  et  symétrique,  on  leur 
adjoignit  deux  autres  règles  en  X,  de  manière  à  porter  à  12  le 
nombre  total  :  celles  qui  furent  ainsi  ajoutées  sont  la  règle  I3  (*] 
et  la  règle  type  III  nouvellement  retracée  ('),;  ces  dernières  sont 
Tune  et  Tautre  en  alliage  Matthey. 

L'étude  des  règles  fut  faite,  en  1891  et  1892,  par  M.  Guillaume 


(')  On  avait  d'abord  tracé  ii  de  ces  règles;  mais  Tune  d'elles,  dont  même  on  avait 
déjà  étudié  la  dilatation,  avait  des  traits  peu  satisfaisants,  et  finalement  elle  fut  exclue. 
Les  mouches  de  quelques-unes  des  lo  autres  présentaient  de  légers  défauts  (rayures,  traits 
latéraux  tremblés  ou  ondulés,  etc.)  qui,  sans  nuire  à  la  valeur  métrologique,  constituent  une 
certaine  infériorité;  mais  le  Conservatoire  demandant  cinq  de  ces  règles  pour  lui-même, 
et  déclarant  accepter  celles  qui  paraîtraient  les  moins  satisfaisantes,  il  n'y  eut  pas  liea  de 
recommencer  le  tracé. 

(')  Cette  règle  I,,  appartenant  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers,  est  une  de  celles 
qui  furent  construites  en  même  temps  que  l'étalon  provisoire  I,. 

(')  Un  premier  tracé,  fait  i  Vienne  par  MM.  Starke  et  Kammerer,  fut  jugé  défectueux 
par  le  Comité  international,  qui  pria  la  Section  française  d'en  exécuter  un  nouveau,  sur 
mouches  polies  spéculairement  et  suivant  les  dispositions  définitivement  adoptées  pour  tons 
les  prototypes. 
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pour  la  dilatation,  par  MM.  Benoît,  Guillaume  et  Ozenne,  pour 
les  comparaisons  :  le  Tableau  suivant  indique  les  résultats  obtenus, 
ainsi  que  la  façon  dont  les  règles  furent  distribuées  par  le  sort  (^), 
apràs  que  le  Comité  les  eut  acceptées  (21  septembre  1892)  : 


N- 

m      {1           il                    n 

6  =  ] 

[-4-1,5-+-  8,641  T  H-  I  ,ooT» 

Roumanie. 

8  =  ] 

[  -M  ,6  -h  8,635T  -H  I  ,ooT' 

Institut  physico-technique  d'Alle- 

« 

magne. 

10  =  J 

i  -i-o,a  -+-  8,657T  -+-  i  ,ooT' 

Japon. 

11=1 

[  -M  ,4  -h  SjôSgT  H-  I  ,ooT' 

Section  française. 

15  =  ] 

n-0,9  -f-  8,634T  H-  i,ooT' 

Section  française. 

16  =  1 

I -h  1 ,6 -h  8,641  T -h  I  ,ooT^ 

Service  géographique   de  l'Armée 
française. 

17  =  ] 

1—0,1  +  8,6487  4- 1, 00 'P 

Section  technique  de  TArtillerie. 

22  =  ] 

[-4-1,3-+-  8,642T  -h  I  ,ooT' 

Section  française. 

24  =  1 

[  H-i  ,4  -+-  8,639T  -h  I ,ooT« 

Section  française. 

28  =  ] 

[-+-1,8-+-  8,6467  ■+■  I  ,ooT» 

Section  française  ('). 

VALEUR   DU   MÈTRE  EN    LONGUEURS   d'oNDES   LUMINEUSES. 

Depuis  assez  longtemps  il  avait  été  proposé,  notamment  par 
Clerk  Maxwell,  de  prendre  comme  étalon  naturel  de  longueur  la 
longueur  d'onde  d'une  radiation  lumineuse  déterminée  :  c*est 
que,  tandis  que  la  contraction  graduelle  du  globe  terrestre  change 
la  longueur  du  méridien,  ou  que  les  changements  moléculaires 


(*)  I^  tirage  au  sort  eut  lieu  en  présence  d'un  représentant  de  chaque  Etat  Intéressé, 
mais  il  ne  porta  que  sur  les  mètres  6,  8,  10»  16,  17,  les  autres  étant  destinés  au  Conserya- 
toire  pour  une  raison  déjà  indiquée,  p.  406,  note  i . 

(')  A  côté  de  cette  seconde  série  de  mètres  à  traits  nous  devons  mentionner  aussi  la 
construction  et  l'étude,  faite  par  le  Bureau  international,  de  80  réglettes  décimétriques 
(ou  de  O"*,  10  de  long),  divisées  en  millimètres  et  construites  les  unes  en  acier-nickel  et  les 
autres  en  nickel  pur.  (f^oirEOO,  p.  23.)    . 
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modifient  les  dimensions  d'une  barre  métallique,  la  longueur 
d'onde  d'une  radiation  doit  être  plus  immuable,  car  elle  ne 
dépend  que  de  Télasticité  de  Péther. 

Cette  longueur  d*onde  constituerait  donc,  pour  vérifier  l'inva- 
riabilité du  métré,  un  témoin  naturel  infiniment  supérieur  à  la 
relation  que  l'on  a  cherché  à  établir  primitivement  avec  la 
longueur  du  méridien  et  avec  celle  du  pendule  à  secondes. 

Mais  pendant  longtemps  on  n*a  su  mesurer  ainsi,  en  longueurs 
d'onde^que  des  longueurs  fort  petites;  et  pour  cela  on  employait 
la  disposition  préconisée  par  Fizeau  pour  la  mesure  des  coeffi- 
cients de  dilatation  (voir  p.  292)  :  avec  la  lumière  de  la  soude 
on  ne  pouvait  mesurer  ainsi  plus  de  12"^  ou  i5"™  de  longueur. 

Cette  méthode  fut  d'abord  appliquée  avec  succès  à  Tétude  des 
vis  des  micromètres,  etc.  Ensuite  on  se  proposa  de  l'employer 
pour  déterminer  la  différence  de  longueur  de  deux  règles  à  bouts; 
mais  au  delà  de  certaines  limites  fort  restreintes,  on  se  trouvait 
arrêté  par  la  disparition  des  franges,  à  cause  de  la  complexité  des 
sources  en  apparence  les  plus  simples.  Cependant,  avec  de  la 
lumière  produite  dans  le  vide,  par  décharge  électrique^  et  en 
choisissant  les  sources  les  plus  homogènes,  M.  Michelson  put 
observer  encore  des  phénomènes  d'interférence  avec  des  différences 
de  marche  correspondant  à  20*"  ou  3o*".  Ensuite,  complétant 
cette  méthode  par  un  artifice  particulier,  en  répétant  les  mêmes 
mesures  interférentielles  de  décimètre  en  décimètre,  il  parvint  à 
compter  le  nombre  des  ondes  correspondant  à  la  longueur  du 
mètre  tout  entier, 

La  lumière  émise  par  le  cadmium,  rendu  lumineux  par  l'étin- 
celle  électrique,  fut  trouvée  la  plus  avantageuse,  tant  en  raison 
de  la  distribution  de  ses  raies  que  de  leur  homogénéité.  Et  Ton 
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trouva  que  dans  Tair,  à  i5*»  C.  (*)  et  à  la  pression  de  0°,  760, 
l'unité  fondamentale  du  système  métrique  est  représentée  par  les 
nombres  suivants  de  longueurs  d'onde  X  des  trois  radiations  du 
cadmium. 

m  |A 

Radiations  rouges.,  i  =  i  553  i63,5Xft  d'où  X«  =  0,64384722, 
Radiations  vertes.,  i  —  1966 249, yXr  d'où  \\  ~  o,5o858240, 
Radiations  bleues . .     i  =  2083372, iX»      d'où      Xb  =  0,479991  07. 

Ces  nombres  furent  obtenus  à  Breteuil  en  1892- 1893.  Ils 
résultent  de  trois  déterminations  complètes,  dont  deux  furent 
faites  par  M.  Michelson,  et  la  troisième  par  M.  Benoît  :  Técart 
maximum  des  trois  séries  a  été  de  1,6  longueur  d'onde  sur 
1  553  164,  ce  qui  correspond  presque  exactement  à  \^  sur  toute 
la  longueur  du  mètre,  longueur  qui  se  trouve  donc  fixée  à  une 
fraction  de  micron  près.  Même  en  admettant  que  la  précision 
réelle  soit  deux  ou  trois  fois  plus  faible,  en  raison  d'erreurs  systé- 
matiques cachées  (car  les  conditions  expérimentales  restèrent  à 
peu  près  les  mêmes  dans  les  trois  séries),  ce  résultat  est  extrême- 
ment remarquable,  surtout  si  l'on  songe  aux  difficultés  de  la  mé- 
thode, abordée  d'ailleurs  pour  la  première  fois  dans  toute  son 
étendue. 

Avec  le  comparateur,  la  longueur  re/jf/ve  de  deux  mètres  pro- 
totypes peut  être  déterminée  à  |  ou  {  de  micron  près,  précision 
plus  grande  que  celle  donnée,  pour  la  longueur  absolue,  par  la 
méthode  interférentielle.  Mais>  dans  le  courant  même  de  leurs 
observations,  MM.  Michelson  et  Benoît  aperçurent  des  amélio- 
rations qui  augmenteraient  la  précision  donnée  par  cette  dernière 

(*)  Echelle  du  thermomètre  à  mercure,  en  verre  dur.  Cette  température  correspond  à 
14*, 93  C.  de  l'échelle  normale  ou  i  hydrogène. 
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méthode,  et  Ton  a  considéré  cette  première  application  comme 
un  essai  que  l'on  se  propose  de  répéter  dans  des  conditions  amé- 
liorées. Alors  la  précision  de  cette  méthode  pourra  atteindre  aussi 
le  7  ou  le  I  de  micron,  de  sorte  que  si  le  prototype  métrique  fon- 
damental venait  jamais  à  être  altéré,  perdu  ou  détruit,  on  pour- 
rait le  rétablir  avec  une  identité  absolue. 


DÉTERMINATION  DE  LA  MASSE  DU  DÉCIMÈTRE  CUBE  d'eaU. 

Déjà  en  1872  la  Commission  internationale  du  mètre  avait 
décidé  (Résolution  XXVII,  p.  3og)  de  faire  déterminer  à  nouveau 
le  poids  du  décimètre  cube  d'eau  (^].  Cela  paraissait  d'autant  plus 
indispensable  que  certains  savants  étrangers  attribuaient  au 
Kilogramme  des  Archives  une  erreur  montant  jusqu'à  3oo"«  par 
rapport  à  sa  définition  théorique.  D'ailleurs,  cette  détermination 
pouvait  être  considérée  aussi  comme  constituant  un  nouveau 
témoin  naturel  du  mètre. 

C'est  en  1892  que  le  Bureau  international  commença  de  pré- 
parer l'outillage  nécessaire,  en  faisant  construire  les  solides  qui 
doivent  être  pesés  successivement  dans  Tair  et  dans  l'eau.  La 
forme  cylindrique  ayant  paru  la  moins  difficile  à  construire,  on 
essaya  d'abord  d'obtenir  de  fonte  et  d'une  seule  pièce  des  cylindres 
creux  en  bronze  :  les  résultats  furent  peu  satisfaisants,  car  le 
travail  au  tour  mit  toujours  à  nu  un  plus  ou  moins  grand 
nombre  de  soufflures  ou  bulles  intérieures. 


(*)  M.  Guillaume  a  fait  une  histoire  critique  des  déterminations  de  cette  constante;  elle 
doit  être  insérée  dans  T.  et  M.,  t.  XII. 
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On  obtint  de  meilleurs  résultats  en  construisant  ces  cylindres 
au  moyen  de  tubes  de  laiton  épais,  aux  extrémités  desquels  on 
fixa,  soudées  à  Targent,  des  planches  de  laiton  laminées  :  ce  sont 
ces  cylindres  qui  furent  utilisés  dans  la  suite. 

Cette  recherche,  un  peu  abandonnée  en  iSgS  et  en  1894,  fut 
reprise  activement  en  1895  et  par  deux  voies  parallèles. 

On  peut,  en  effet,  soit  employer  des  corps  relativement  volu- 
mineux, tels  que  les  cylindres  dont  nous  venons  de  parler,  et 
mesurer  leurs  dimensions  par  la  méthode  ancienne  des  pal- 
peurs; soit  prendre  des  corps  plus  petits  mais  se  prêtant  à  la 
détermination  plus  précise  de  leurs  dimensions. 

C'est  par  cette  dernière  méthode  qu*a  procédé  M.  P.  Chap- 
puis  (^]j  en  employant  des  cubes  transparents  dont  il  détermina 
les  dimensions  par  des  procédés  interférentiels  analogues  à  ceux 
de  Fizeau  et  de  Michelson,  procédés  qui  ont  permis  d'atteindre 
un  degré  de  précision  encore  inconnu.  Il  opéra  ainsi  sur  deux 
cubes  de  verre,  remarquablement  travaillés  par  M.  Jobin,  et  sur 
un  cube  de  quartz. 

Pour  le  verre,  les  observations  accusèrent,  du  commencement 
à  la  fin,  d'abord  une  petite  diminution  de  masse  tenant  à  la 
dissolution  du  verre  dans  Teau  et,  en  outre,  une  légère  dimi- 
nution de  volume,  une  faible  contraction,  attribuable  à  la  même 
cause  qui  produit  le  déplacement  du  zéro  dans  les  thermomètres. 

Le  quartz  cristallisé  ne  présente  pas  les  mêmes  inconvénients; 
mais  sur  les  surfaces  taillées  dans  ce  corps  les  macles  s'accusent 
parfois  par  une  brusque  différence  de  niveau  qui  pourrait  rendre 


{^)  Préalablement  M.  Chappuis  avait  fait  une  nouvelle  détermination  de  la  dilatation 
de  l'eau  pure;  il  trouva  que  le  maximum  de  densité  tombe  à  4*. o. 
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fort  difficile  la  mesure  des  dimensiops.  Aussi  en  est-on  revenu  au 
verre,  au  crown  optique  non  trempé,  qui  cependant  a  présenté 
une  très  légère  contraction  permanente. 

Le  résultat  définitif  obtenu  par  cette  méthode,  au  moyen  d'un 
cube  de  verre  de  5o™"*  de  côté,  est  le  suivant  : 

Masse  de  looo*'™' d'eau  à  4^=9996,976  =  i^^  —  24=»6  (*). 

Pendant  que  M.  Chappuis  employait  cette  méthode,  M.  Guil- 
laume procédait  à  la  môme  détermination  avec  les  cylindres  dont 
nous  avons  déjà  parlé. 

La  mesure  de  leurs  dimensions,  qui  constitue  la  principale 
difficulté  du  problème,  fut  faite  au  moyen  d'un  appareil  à  pal- 
peurs construit  par  la  maison  Bariquand  et  Marre. 

Les  cylindres  étaient  au  nombre  de  6^  dont  les  volumes 
variaient  de  2*,  i3o  à  o^,  214;  mais  on  dut  abandonner  le  n®  5 
qui  avait  révélé,  aux  mesures,  des  divergences  de  loi^  dans  les 
diamètres  d'une  même  section  droite.  Voici  les  dimensions  de  ces 
cylindres  avec  les  résultats  qu'ils  ont  fournis  pour  la  masse  du 
décimètre  cube  d'eau  à  4*  C. 


Masse 

du 

Volumes. 

décim.  cube 

N»«       Hauteur. 

Diamètre. 

Poussées. 

d'eau  44*. 

mm 

mm 

0 

mm) 

mg 

1  ...      129,5 

»44»7 

à    8,5 

2  i3o8i8,9 

2  i3o339,7 

0,999930 

2...     116,3 

120,5 

à  i5,o 

I 279550,9 

1278324,3 

0,999913 

3...     119,4 

100,0 

à    8,0 

938686,0 

9385o7,o 

o»999934 

4...     100,4 

97»9 

à  i5,o 

775329,5 

774609,0 

0,999942 

5...      85,3 

83,2 

» 

» 

» 

» 

6...      65,2 

64,6 

9,0 

2i38i9,5 

213765,7 

0,999939 

(*)  De  leur  côté,  MM.  Macé  de  Lépinay, 

Pérot  et  Ch:  Fabry  (arec  un  cube  de  quartx 

V--. 


'     /■''*><  -^ 


I     r 
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« 

La  première  immersion  du  cylindre  2  dans  Teau  produisit  une 
augmentation  de  poids  de  28°**,  indiquant  l'existence  de  fissures, 
probablement  à  l'endroit  des  soudures  :  ce  cylindre  fut,  en  con- 
séquence, laissé  de  côté. 

Les  autres  nombres  conduisent  à  ce  résultat  : 

Masse  de  1000""  d'eau  à  4* 999», 986^  i''»  —  64-», 

de  sorte  que  Terreur  du  kilogramme  serait  de  64°*«.  M.  Guil- 
laume pense  que  ses  mesures  ont  pu  donner  des  volumes  un  peu 
trop  forts,  et  que  la  correction  de  64™*  doit  être  considérée  comme 
une  limite  supérieure. 

Le  kilogramme  est  donc  un  peu  trop  lourd  par  rapport  à  sa 
définition  théorique;  mais  son  erreur,  loin  d'atteindre  200™*  ou 
même  Soo"»,  comme  le  pensaient  quelques  savants  étrangers, 
ne  paraît  pas  dépasser  So"».  Et  étant  données  les  méthodes  dont 
on  disposait,  il  y  a  un  siècle,  on  ne  saurait  trop  admirer  la  pré- 
cision qui  a  été  atteinte  à  cette  époque. 

Cependant,  au  moins  au  point  de  vue  des  principes  et  de  la 
science  exacte,  il  y  a  lieu  de  distinguer  le  volume  du  litre  de 
celui  du  décimètre  cube.  En  effet,  le  rapport  entre  le  décimètre 
cube  et  le  volume  d'un  kilogramme  d'eau  pure  à  son  maximum 
de  densité  comportera  toujours  une  incertitude,  puisqu'il  résulte 
nécessairement  d'une  détermination  expérimentale.   Aussi   le 


taillé  par  M.  Werlein  et  étudié  au  moyen  de  petits  plans  remarquablement  travaillés  par 
M.  Sabin),  ont  obtenu  les  résultats  suivants: 

Macé  de  Lépinay  \  première  méthode  ) masse  de  iooo«"«'  =  999»,  964 

Macé  de  Lépinay,  Péf ot  et  Fabry  (  seconde  méthode  )  »  =  999  1 979 

La  masse  de  ce  cube  et  le  poids  de  Teau  qu'il  déplace  ont  été  déterminés  au  Bureau  inter- 
national. 
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Comité  international  a-t-il  décidé  de  proposer  à  la  sanction  de  la 
prochaine  Conférence  générale  (  1901)  cette  double  proposition  : 

1*»  Il  faut  établir  une  distinction  entre  le  Décimètre  cube, 
unité  de  volume^  et  le  Litre,  unité  de  capacité. 

2*  Le  Litre  sera  défini  comme  étant  le  volume  occupé  par  un 
kilogramme  d'eau  pure,  à  son  maximum  de  densité,  et  sous  la 
pression  atmosphérique  normale. 

Il  résulte  de  cette  définition,  et  des  résultats  rappelés  ci-dessus, 
que  le  litre  est  un  peu  plus  grand  que  le  décimètre  cube. 

COMPARAISONS  DE  RÈGLES  GÉODÉSIQUES  ET  D*ÉTALONS  IMPORTANTS. 
TRAVAUX   DIVERS.    —   PROJETS   POUR   l'a VENIR. 

Un  des  principaux  motifs  qui,  en  1873,  rendaient  si  désirable 
la  création  du  Bureau  international,  était  la  nécessité  de  com- 
parer entre  elles  les  règles  géodésiques  sur  lesquelles  sont  appuyées 
les  grandes  triangulations. 

Ces  travaux,  qui  ont  été  faits  avec  le  comparateur  universel  ou 
avec  le  comparateur  géodésique,  ont  porté  sur  les  règles  sui- 
vantes : 

Toise  du  Pérou; 

Règles  de  Borda  ; 

Toises  de  Bessel  (*),  de  Liesganig;  toises  de  Danemark  ; 


(*)  La  valeur  attribuée  jusqu'ici  à  cette  célèbre  toise,  qui  a  seryi  d'étaloa  fondamental 
à  un  grand  nombre  de  triangulations,  est  plus  courte  de  262,2  que  celle  qui  Tient  d'être 
déterminée  au  Bureau  international;  aussi  toutes  les  longueurs  mesurées  en  partant  de  cette 
toise  et  exprimées  en  mètres  ont  dû  être  augmentées  de  .  *  .  ■  de  leur  valeur  :  cela  a 
suffi  pour  faire  disparaître  une  discordance  systématique  qui  existait  entre  la  triangulation 
française  et  diverses  triangulations  étrangères. 


Suite  lies  travaux  métrologiques  de  18S9  à  1900.  4[5 

Régies  géodésiques  appartenant  aux  appareils  de  bases  des 
États  suivants:  Allemagne,  Autriche,  colonie  du  Cap,  Espagne, 
France,  Italie,  Norvège,  Russie,  République  Argentine,  Suéde, 
Suisse.  f\. 

On  a  déterminé  aussi  avec  beaucoup  de  soin,  par  rapport  au 
mètre,  les  mesures  russes,  ainsi  que  le  Yard  anglais,  base  du 
système  métrologique  qui  pendant  longtemps  a  été  le  plus 
répandu  dans  te  monde. 

Parmi  les  travaux  exécutés  au  Bureau  international,  il  con- 
vient de  noter  en  particulier  l'étude  de  la  dilatation  d'un  grand 
nombre  de  métaux  et  d'alliages  :  c'est  ce  qui  a  conduit  à  la 
découverte  d'un  alliage  en  acier  et  nickel  qui  est  très  remarquable 
par  la  petitesse  de  sa  dilatation,  et  qui  a  reçu  le  nom  à' invar.  Ces 
alliages  acier^nickel,  étudiés  surtout  par  M.  Guillaume,  sont  déjà 
utilisés  dans  l'industrie,  notamment  en  horlogerie;  et  le  Bureau 
international  s'occupe  en  ce  moment  de  construire  en  invar  des 
règles  géodésiques  d'un  nouveau  modèle. 

Pour  l'avenir,  un  des  principaux  travaux  sera  la  comparaison 
périodique  des  étalons  nationaux  avec  les  prototypes;  ce  travail 
est  même  déjà  fait  pour  les  huit  kilogrammes  2,  5,  22,  28,  36, 
37,  38,  40  [voir  p.  384],  et  il  montre  que  les  variations  de  masse 
en  10  ans  n'excèdent  pas  3  ou  4  centièmes  de  milligramme,  et 
par  suite  sont  à  peine  supérieures  aux  incertitudes  inévitables 
des  comparaisons. 
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I 

RÈGLEMENT    DONNÉ    PAR    LE   COMITÉ   d'iNSTRUCTION    PUBLIQUE 

AUX   COMMISSAIRES    PARTICULIERS 
CHARGÉS   DES    OPÉRATIONS   SCIENTIFIQUES. 

«  Extrait  du  registre  des  délibérations  du  Comité 
d'instruction  publique  (*). 

»  Ce  i8  floréal  an  troisième  de  la  République  française  une  et  indivisible. 

»  Le  Comité  d'instruction  publique,  voulant  accélérer  et  assurer  l'exécu- 
tion des  opérations  astronomiques,  géodésiques  et  physiques  qui  restent 
à  faire  pour  déterminer  l'étalon  des  mesures  de  la  République,  afin  que  rien 
n'entrave  les  dispositions  relatives  à  la  fabrication ,  aux  émissions  des  mesures, 
aux  instructions  et  règlements  à  préparer  et  répandre  dont  il  est  instant 
que  l'Agence  s'occupe  sans  interruption,  arrête  ce  qui  suit  : 

0  Article  premier.  —  Les  douze  commissaires  particuliers  désignés  par 
le  Comité  en  vertu  de  l'article  lo  de  la  loi  du  i8  germinal  seront  invités 
à  se  réunir  primidi  prochain,  à  six  heures  du  soir,  au  local  du  Comité  pour 
y  conférer  sur  l'achèvement  des  opérations  qui  les  concernent. 

»  Art.  2.  —  Lesdits  commissaires  choisiront  entre  eux  ceux  qui  seront 
spécialement  chargés  de  chacune  des  opérations  qui  restent  à  faire. 

(*)  Nous  donnons  ici  ce  document  important  que  nous  n'avions  pas  encore  trooTé  lors 
de  l'impression  du  Chap.  VU,  p.  39.  Il  montre  bien  (art.  3,  f  4)  que  Ton  avait  d'abord 
l'intention  de  créer  un  prototype  à  traits. 
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»  Art.  3.  —  Us  statueront  d'abord  sur  ces  quatre  objets,  savoir  : 

I)  lo  L'achèvement  des  observations  pour  la  mesure  des  angles  des 
triangles  de  la  méridienne; 

»  2^  La  mesure  des  bases; 

»  3*  La  détermination  et  la  confection  du  poids  à  remettre  au  Gouver- 
nement pour  devenir  légal; 

»  4*  La  confection  de  la  règle  de  platine  sur  laquelle  sera  tracée  la  lon- 
gueur du  mètre. 

»  Art.  4.  —  Il  sera  procédé  en  même  tems  et  dès  à  présent  à  ces  diverses 
opérations,  et  pour  en  augmenter  encore,  s'il  est  possible,  la  simultanéité, 
les  commissaires  examineront  les  questions  suivantes  : 

»  La  mesure  des  angles  des  triangles  ne  doit-elle  pas  être  séparée  des 
observations  de  la  hauteur  du  pôle? 

0  Mesurera-t-on  par  les  mêmes  personnes  la  base  de  Paris  et  celle  de 
Perpignan,  et  dans  quel  tems? 

u  Se  bornera-t-on  à  répéter  l'opération  de  la  détermination  des  poids 
pour  lui  donner  l'authenticité  nécessaire,  ou  y  procédera-t-on  par  une 
nouvelle  méthode  plus  exacte? 

»  Art.  3.  —  Si  ces  divers  objets  doivent  être  divisés,  il  sera  nommé  des 
commissaires  particuliers  pour  chacun  d'eux,  et  qui  agiront  séparément. 

)>  Art.  6.  —  Le  nombre  des  membres  de  chaque  Commissariat  particulier 
sera  le  moindre  possible  :  il  pourra  être  d'une  seule  personne,  de  deux,  ou 
de  trois  au  plus. 

»  Art.  7.  —  Aussitôt  après  la  formation  des  Commissariats  particuliers,* 
il  en  sera  donné  avis  au  Comité  d'instruction,  afin  qu'il  puisse  corres- 
pondre avec  eux  suivant  le  besoin. 

»  Art.  8.  —  Avant  de  mettre  en  activité  les  Commissariats  particuliers, 
il  sera  décidé  par  les  commissaires  réunis  si  l'on  procédera,  dans  les  opé- 
rations, d'après  le  mode  précédemment  arrêté  par  l'Académie  des  Sciences 
et  la  Commission  temporaire.  L'assemblée  statuera  sur  les  changements 
qu'elle  jugeroit  nécessaires. 

»  Les  commissaires  particuliers  s'y  conformeront.  Ils  pourront  néan- 
moins convoquer  une  assemblée  générale  des  commissaires,  s'il  survenoit 
quelque  obstacle  imprévu,  ou  s'ils  imaginoient  quelque  chose  de  préfé- 

B.  27 
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rable  dans  Texéçution;  mais  dans  tous  les  cas  il  sera  préalablement  rendu 
compte  de  ces  changements  au  Comité  d'instruction  publique. 

»  Art.  9.  —  Chaque  Commissariat  particulier,  dès  qu'il  sera  établi,  fera 
connoître  au  Comité  d'instruction  publique  ce  qui  lui  est  nécessaire  en 
instruments,  en  coopérateurs,  en  ouvriers,  etc.,  afin  que  le  Comité  lui 
fournisse  les  moyens  de  se  les  procurer;  le  Commissariat  fera  connoître 
aussi  la  durée  présumable  de  ses  opérations^  les  frais  qu'elles  pourront 
occasionner,  ou  il  demandera  une  somme  pour  subvenir  aux  dépenses,  à 
charge  d'en  rendre  compte.  Enfin,  il  proposera  les  indemnités  à  donner  à 
ses  membres,  aux  coopérateurs,  etc. 

0  Chaque  Commissariat  pourra  également  en  tout  tems  s'adresser  à 
l'Agence  qui  est  chargée  de  faciliter  les  moyens  demandés  et  prendra  à  ce 
sujet  l'attache  du  Comité  d'instruction. 

»  Art.  10.  —  Chaque  Commissariat  ayant  terminé  ses  opérations  convo- 
quera l'assemblée  générale  pour  lui  soumettre  les  résultats  avec  les  preuves 
nécessaires.  Si  l'assemblée  y  donne  son  assentiment,  ces  résultats  seront 
alors  regardés  par  le  Gouvernement  comme  ayant  acquis  une  garantie  et 
une  authenticité  suffisantes. 

»  Art.  II.  —  L'assemblée  générale  des  commissaires  se  tiendra  dans  le 
local  du  Comité  d'instruction  qui  sera  prévenu  chaque  fois  de  Theure  de  la 
réunion. 

»  Les  membres  de  la  Commission  d'instruction  publique  et  ceux  de 
l'Agence  temporaire  des  poids  et  mesures  auront  droit  d'assister  à  ces 
assemblées. 

»  Art.  12. —  Les  assemblées  auront  lieu  de  deux  jours  l'un  sans  inter- 
ruption, à  compter  deprimidt  prochain,  jusqu'à  ce  que  les  questions  rela- 
tives à  la  formation  et  aux  premiers  travaux  de  tous  les  Commissariats 
aient  été  résolues. 

»  L'assemblée  fera  passer  jour  par  jour  au  Comité  d'instruction  le  résul- 
tat de  ses  délibérations,  qui  sera  signé  de  tous  les  membres  présents. 

»  Les  membres  du  Comité  d'instruction  publique  :  Signé  :  Oblbyrb, 
président,  Curâb,  Lalande,  F.  Lanthbnas,  Grégoire,  Massieu,  Villar, 
Plaichard. 

D  Pour  copie  conforme  : 

»  Signé:  Massiku,  P**.  » 
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ABREVIATIONS    INTERNATIONALES   EMPLOYEES   POUR   DESIGNER 
LES   POIDS   ET   MESURES   MÉTRIQUES. 

Les  poids  et  mesures  métriques  étant  des  unités  internationales,  il  est 
très  utile,  pour  récriture,  Timpression  et  le  calcul,  de  les  désigner  partout 
par  les  mêmes  abréviations.  Cette  conformité  présentant  des  difficultés,  à 
cause  de  la  différence  des  idiomes,  en  1879  le  Gouvernement  suisse  pria  le 
Comité  international  de  vouloir  bien  examiner  s*il  ne  serait  pas  possible 
d'adopter  un  mode  d'abréviation  commun  pour  tous  les  États  oit  le  système 
métrique  est  reconnu,  et,  dans  Vaffirmative,  d'adresser  des  propositions  à 
ces  différents  États. 

Le  Comité  fut  d*abord  d'avis  de  limiter  les  signes  abréviatifs  aux  poids  et 
aux  mesures  les  plus  usités. 

Pour  les  unités  proprement  dites,  mètre,  are,  stère,  litre,  gramme,  on 
adopta  uniformément  la  première  lettre  (en  minuscule)  de  chacun  de  ces 
mots;  par  suite  l'abréviation  de  stère,  par  exemple,  est  s  au  lieu  de  st  qui 
est  fréquemment  employée  jusqu'ici. 

Pour  les  SOUS' multiples,  remploi  des  initiales  minuscules  d  (déci), 
c  (centi),  m  (milli)  ne  présente  aucune  difficulté. 

Pour  les  multiples  on  employait  souvent  les  initiales  majuscules;  cepen- 
dant ce  système  fut  rejeté  parce  qu'il  est  un  obstacle  pour  la  typographie, 
pour  la  rapidité  de  l'écriture,  et  aussi  parce  que  les  abréviations  en  minus- 
cules étaient  déjà  employées  dans  divers  pays.  Seulement  on  convint  de 
désigner  déca  par  da  pour  le  distinguer  de  déci,  désigné  par  d. 
Enfin  pour  désigner  les  carrés  et  les  cubes  on  adopta  les  exposants  2  et  3, 

au  lieu  des  figures  géométriques  Q,  rû  :  celles-ci  ont  l'avantage  d'être 

immédiatement  comprises  dans  toutes  les  langues,  mais  elles  amènent 
souvent  des  confusions  dans  l'écriture;  en  outre  leur  tracé  n'est  ni  facile, 
ni  rapide. 
Les  abréviations  finalement  adoptées  sont  résumées  dans  le  Tableau  sui- 


vant.  Le  micron,  le  microHtre  et  le  microgramme  s 
millioniènie  du  mètre,  du  litre  et  du  gramme. 
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(M  C'est  le  décret  du  i*'  sept.  1869  avec  soa  exposé  dea  motifs,  tel  que  noua  Tavons 
donné  ci-deasus  in^extento.  p.  263-272. 
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Bvi        Procès-verbaux  des  séances  de  1873- 1874;  —  1874,  Imp.  Nat.; 
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3o5  pages. 
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i58  pages. 
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(')  En  réalité,  les  Procès-verbaux  de  ce  Volume  commencent  au  19  novembre  1874. 

(*)  Ce  Volume  va  réellement  du  10  septembre  1877  au  i5  avril  1878. 

(')  Cet  exposé  de  la  situation  des  travaux  au  19  octobre  1873  se  trouve  i  la  suite  de  Av. 
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GouvBKNBKBNTS  Signataires  de  la  Convention  du  Mitre.  —  Paris. 
Gaulhier-Villars,  in-4-. 

Ces  Rapports  annuel*,  dont  une  partie  (Rapport  spécial  financier)  est 
relative  au  budget  du  Bureau  international,  commencent  à  l'année  1877 
le  dernier  (seizième)  est  relatif  à  l'année  1892.  Toutefois  les  Comptes  ren- 
dus des  siances  de  la  Deuxième  conférettee  générale  (voir  ci-dessus  Diiij 
donnent,  pour  les  années  iS(|3  el  1894,  des  documents  analogues  à  ceux  qui 
sont  contenus  dans  les  Rapport!  annuels  des  années  précédentes. 

Les  onze  premiers  de  ces  Rapports  sont  reproduits  in-S"  à  la  suite  des 
Proeès-verbaux  des  séances  du  Comité  international,  années  1877-18871 
Depuis  1895,  ce  Rapport,  toujours  in-4',  ^^  réduit  au  Rapport  spécial  Jlnan- 


TRAVAUX  ET  MEMOIRES  DU  BUREAU  INTERNATIONAL  DES  POIDS 
ET  MESURES,  publiés  sous  l'autorité  du  Comité  international  par  le 
Directeur  du  Bureau.  —  Paris,  Gauthier-Villars,  in-4*. 

Cette  collection  renferme  aujourd'hui  onze  volumes,  publiés  de  1881  à 
1898;  nous  l'avons  désignée  par  l'abréviation  a  T.  et  M.  >  suivie  du  numéro 
du  volumej  ainsi  «  T.  et  M.,  t.  VII  u  indique  le  tome  VII  de  ces  Travaux 
et  Mémoires. 
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le  droit  de  vérification  des  poids  et  mesures p.  228 
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1791.  Avril  i3.  —  Nomination  par  l'Académie  des  Sciences  de  cinq  Com- 
missions pour  exécuter  les  travaux  ordonnés  par  l'Assemblée 

nationale. p.  22 

1791.  Avril  —  *  Exposé    des    travaux  de    l'Académie    sur  le    projet    de 

•  l'uniformité  des  mesures  et  des  poids. 
1791.  Juin  19.  —  Louis  XVI  reçoit  les  membres  des  Commissions,  acadé- 
miques des  nouvelles  mesures p.  22 
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de  faux  poids  et  de  fausses  mesures. 
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1791.  Août  8.  —  Décret  mettant  100 000''  à  la  disposition  de  rAcadémie 

pour  les  premières  dépenses  et  pour  les  instruments....     p.  22 

1792.  Avril  3.  —  *  Décret  relatif  au  compte  à  rendre  du  travail  de  l'Acadé- 

mie des  Sciences  sur  les  poids  et  mesures. 

1792.  Mai  2.  —  L'Académie  rend  compte  de   sks  travaux  faits  jusque-là, 

p.  38 

1792.  Juin  9.  —  ♦Rapport  d'un  Comité  du  Sénat  des  États-Unis  sur  les 
poids  et  mesures. 

1792.  Juin  10.  —  Proclamation  du  Roi  pour  recommander  aux  autorités 
les  commissaires  de  l'Académie p.  116 

1792.  Juin.  —  *  Le  Comité  d'Instruction  publique  écrit  à  divers  départe- 
ments pour  recommander  Méchain. 

1792.  Juin.   —   Méchain    et    Deiambre    partent   pour   leurs   opérations, 

p.  118,  ï3cj 

1792.  Juillet  11.  -^  *  Rapport  de  l'Académie  sur  la  nomenclature  des  me- 
sures linéaires  et  superficielles. 

1792.  Juin  i5  à  août  4,  —  Observations  de  Borda  et  Cassini  sur  la  lon- 
gueur du  pendule  à  secondes  à  l'Observatoire  de  Paris.. .     p.  96 

1792.  Septembre  7.  —  Décret  qui  charge  les  corps  administratifs  de  veiller 
à  ce  qu'il  ne  soit  porté  aucun  obstacle  aux  travaux  de  Méchain 
et  Deiambre p.  126 

1792.  Novembre  25.  —  Compte  rendu  de  l'Académie  à  la  Convention  sur 

l'état  des  travaux  pour  Tuniformité  des  poids  et  mesures. .     p.  29. 

1793.  Janvier  19.  —  *  Rapport  de  TAcadémie  sur  l'unité  de  poids  et  sur 

la  nomenclature  de  ses  divisions. 
1793*  Mars  3i. —  Le  Conseil  exécutif  provisoire  recommande  les  commis- 
saires de  l'Académie  aux  corps  administratifs p.  126 

1793.  Mai  29.  —  Rapport  de  l'Académie  sur  le  système  général  des  poids 

et  mesures p.  2g 

1793.  Mai  24  à  juin  5.  —  Etude  de  la  dilatation  des  règles  de  Borda,  p.  85 
1793.  Août  I.  —  Décret  sur  le  système  général  des  poids  et  mesures,  p.  3o 
1793.  Août  7.  —  L'Académie  nomme  quatre  commissaires,  conformément 
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1793.  Août  24.  —  *  Décret  qui  ordonne  la  frappe  des  pièces  de  1  décime, 

5  centimes/  i  centime,  pour  remplacer  les  pièces  de  2  sous,    ', 
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1793.  Septembre  g.  —  Décret  pour  la  correction  de  rexpédition  fautive 
de  celui  du  I*' août p.  32 

1793.  Septembre  11.  —  Décret  constituant  la  Commission  temporaire  des 
poids  et  mesures p-  33 

1793.  Octobre  7(16  vendémiaire  an   II).   --   Décret  modifiant  celui   du 
I*'  août  1793  en  ce  qui  concerne  le  nom  de  Tunité  des  mon- 
naies, le   nom   de  franc  d^argent  est  remplacé  par  celui  de 
j  républicaine p.  82  " 

1793.  Octobre  22  (i"  brumaire  an  II).  —  Décret  qui  ordonne  la  fabrica- 
tion d'étalo;is  de  poids  et  mesures  pour  toute  la  France,    p.  48 

1793.  Octobre  24  (3  brumaire  an  II).  —  *  Décret  qui  défend  d'ôter  des 
anciennes  mesures  les  signes  de  la  royauté  ou  de  la  féodalité. 

1793.  Novembre  19  (29  brumaire  an  II).  —  *  Décret  relatif  à  la  construc- 
tion de  nouveaux  étalons  de  poids  et  mesures. 

1793.  Décembre  7(17  frimaire  an  II).  —  Décret  qui  ordonne  l'emploi  des 
monnaies  décimales  au  lieu  des  anciennes P*  7^ 

1793.  Décembre  18  (28  frimaire  an  II).  —  Décret  qui  fixe  les  divisions 
des  poids  au-dessus  du  grave  suivant  l'échelle  2,  5, 10,  20.    p.  32 

1793.  Décembre  23  (3  nivôse  an  II).  —  Arrêté  du  Comité  de  Salut  public 

épurant  la  Commission  temporaire  des  poids  et  mesures,    p.  Si 

1794.  Janvier  19  (3o  nivôse  an  II).  —  Décret  remplaçant  le  nom  dt  pinte 

par  celui  de  cadil p.  32,  82 

1794.  Janvier  19  (3o  nivôse  an  II).  —  La  Commission  temporaire  épurée 

vient  rendre  compte  à   la  Convention  de  l'état  de  ses  travaux, 

p.  53 

1795.  Mars  1(11  ventôse  an   III).   —  Rapport   de   C.-A.   Prieur  sur  les 

moyens  les  plus  efâcaces  pour  introduire  les  nouveaux  poids  et 

mesures  dans  toute  la  République p.  60 

1795.  Avril  7  (  18  germinal  an  III).  —  Loi  organique  du  système  métrique. 

Fondation  de  V Agence  temporaire  des  poids  et  mesures,  p.  65 
1795.  Avril  10  (21  germinal  an  III).  —  Décret  nommant  les  membres  de 

TAgence  temporaire p.  71 

1795.  Avril  i3  (24  germinal  an  III).  —  Arrêté  du  Comité  d'instruction 

publique  organisant  les  bureaux  de  TAgence  temporaire,    p.  233 
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1795.  Avril  17  (28  germinal  an  HI).  —  Arrêté  du  Comité  d'Instruction 
publique  nommant  les  12  commissaires  particuliers. ...    p.  7 5 

1795.  Avril  27-28  (8-9  floréal  an  III).  —  *  Circulaire  du  Comité  d'Instruc- 
tion publique  et  dePAgence  temporaire  aux  corps  administratifs, 
pour  les  inviter  à  une  correspondance  active  sur  les  poids  et 
mesures,  et  pour  leur  adresser  une  série  de  questions. 

1795.  Avril  3o  (11  floréal  an  III).  —  *  Adresse  de  l'Agence  temporaire 
des  poids  et  mesures  aux  artistes  et  aux  amateurs  éclairés,  en 
forme  de  placard. 

1795.  Avril  3o  (11  floréal  an  III).  —  *  Nouvelle  instruction  sur  les  poids 
et  mesures,  par  C.-A.  Prieur. 

1795.  Mai  7  (18  floréal  an  III).  —  Arrêté  du  Comité  d'Instruction  publique 
réglementant  les  travaux  des  12  commissaires  nommés  par 
l'arrêté  du  28  germinal  an  III p.  416 

1795.  Mai  10  (21  -floréal  an  III).  —  Règlement  arrêté  par  les  12  commis- 
saires      p.  75 

1795.  Mai  i3  (24  floréal  an  III).  —  Arrêié  de  Comité  de  Salut  public  de 
la  Convention,  ordonnant  au  Directeur  général  du  Dépôt  de  la 
guerre  d'assurer  la  continuation  des  divers  travaux  astrono- 
miques et  géodésiques p.  60,  1 35 

1795.  Juin  26  (7  messidor  an  III).  —  *  Création  du  Bureau  des  Longitudes. 

1795.  Juillet  6  (iSmessidor  an  III).  —  *  Vérification,  par  Borda  et  Brisson, 
de  4  mètres  provisoires  en  cuivre,  dont  un  doit  servir  d'étalon 
pour  la  fabrication  des  mesures  provisoires. 

1795.  Août  II  (24  thermidor  an  III).  —  La  section  de  Bonne-Nouvelle 
proteste  contre  le  changement  des  noms  des  mesures,  et  demande 
le  rétablissement  de  l'ancien  calendrier p.  82 

1795.  Août  22  (5  fructidor  an  III).  —  *  Nouvelle  Constitution  portant 
(art.  371)  qu'il  y  a,  dans  la  République,  uniformité  de  poids 
et  mesures.  (Cette  Constitution  est  sanctionnée  par  le  peuple 
le  23  septembre  1795,  i"  vendémiaire  an  IV.) 

1795.  Septembre  1 1  (25  fructidor  an  III).  —  *  Prieur  présente  un  projet  de 
décret  sur  les  moyens  d'établir  dans  la  République  l'unité  des 
poids  et  mesures*. 

1795.  Septembre  23  (i"  vendémiaire  an  IV).  —  Décret  relatif  à  la  substi- 
tution progressive  des  nouveaux  poids  et  mesures  aux  anciens. 

p.  71,  72,  228,  232. 
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1795.  Octobre  25  (3  brumaire  an  IV).  —  ♦  Création  de  l'Institut. 

1795.  Février  i2,  i3,  19  (23,  24,  3o  pluviôse  an  IV).  —  Discussion  sur 

l'Agence  temporaire  des  poids  et  mesures;  elle  est  supprimée. 

p.  73 

1796.  Avril  4    (i5   germinal   an    IV).   —  Loi    portant    règlement  pour 

rinstitut  national P*  74 

1796.  Mai  12  (23  floréal  an  IV).  —  Arrêté  du  Directoire  exécutif  or- 
donnant au  Directeur  du  Dépôt  générai  de  la  Guerre  de  faire 
continuer  les  opérations  astronomiques,  géodésiques...  dési- 
gnées en  l'arrêté  du  Comité  de  Salut  public  du  24  floréal  an  III. 

p.  60,  i35. 
1796.  Juin  4  (16  prairial  an  IV}.  —  *  Arrêté  du  Directoire  assimilant  aux 
capitaines,  pour  la  solde,  les  astronomes  détachés  au  Dépôt  de  la 
Guerre,  en  exécution  de  J'arrête  du  23  floréal  an  IV,  et  assimi- 
lant leurs  aides  aux  lieutenants. 
1796.  Juillet  18  (  3o  messidor  an  IV}.  —  *  Arrêté  du  Directoire  exécutif  pour 
recommander  aux  autorités  les  astronomes  Méchain,  Delambre, 
Perny  et  Nouet,  chargés  de  l'exécution  des  travaux  mentionnés 
dans  l'arrêté  du  23  floréal  an  IV. 

1796.  Octobre  3o  (9  brumaire  an  V}.  —  *  Message  du  Directoire  sur  l'éta- 

blissement du  nouveau  système. 

1797.  Décembre  23  (3  nivôse  an  VI).  —  *  Décret  relatif  à  la  confection  des 

échelles  graphiques  servant  à  déterminer  le  rapport -des  anciens 
poids  et  mesures  aux  nouveaux. 

1797.  Décembre  23  (3  nivôse  an  VI}.  —  *  Arrêté  du   Directoire  exécutif 

prescrivant  de  procéder  dans  chaque  département  à  la  compa- 
raison des  anciennes  mesures  avec  les  nouvelles. 

1798.  Février  i5  (27  pluviôse  an  VI).—  *  Arrêté  du  Directoire  exécutif  re- 

latif à  l'emploi  du  nouveau  système  de  mesures  pour  le  bois  de 
chauffage  dans  le  département  de  la  Seine. 

1798.  Février  10  (22  pluviôse  an  VI).  —  *  Circulaire  du  Ministre  de  l'In- 
térieur sur  l'emploi  des  nouveaux  poids  et  mesures. 

1798.  Juin  9  (21  prairial  an  VI).—  *  Le  Ministre  des  Af&ires  étrangères 
(Talleyrand)  invite  les  puissances  alliées  ou  neutres  à  envoyer 
à  Paris  des  délégués  qui  se  joindraient  aux  Commissaires  de 
l'Institut  pour  la  fixation  définitive  des  nouveaux  poids  et 
mesures. 


Table  chronologique.  481 


1798.  Juin  22-24  (4-6  messidor  an  VI).  —  Conseil  des  Cinq -Cents  : 
Discussion  du  rapport  de  Prieur  sur  la  mise  en  activité  du 
nouveau  système;  son  adoption p.  181 

1798.  Août  6,  8,  26  (  19  et  21  thermidor,  9  fructidor  an  VII),'—  *  Conseil  des 
Anciens.  Discussion  et  rejet  du  rapport  de  Prieur. 

1798.  Novembre  17  (27  brumaire  an  VII).  —  Arrêté  du  Directoire  exécutif 
concernant  l'établissement  de  bureaux  de  poids  publics,  p.  186. 

1798.  Novembre  19  (29  brumaire  an  VII).  —  *  Arrêté  du  Directoire  exé- 
cutif rappelant  l'arrêté  du  3  nivôse  an  VI. 

1798.  Novembre  (frimaire  an  VÏI).  —   Méchain  et  Delambre  rentrent  à 

Paris p.  145 

1799.  Février  20  (2  ventôse  an  VII).  —  Mort  de  Borda ...     p.  i56 

1799.  Mars  5  (  i5  ventôse  an  VII).  —  *  Lettre  du  Ministre  de  l'Intérieur 

aux  administrations  centrales,  pour  la  rectification  de  quelques 
erreurs  répandues  par  plusieurs  écrivains  sur  les  nouvelles 
mesures. 

1799.  Avril  8  (  19  germinal  an  VII).  --  *  Nouvelle  proclamation  du  Direc- 
toire exécutif  aux  citoyens  du  département  de  la  Seine. 

1799.  Avril  22  (3  floréal  an  VII). —  *  Conseil  des  Anciens  :  On  lui  offre  les 
premiers  travaux  des  administrateurs  du  poids  public. 

1799.  Avril  3o  (  11  floréal  an  VII). —  Rapport  de  la  Commission  des  poids 
et  mesures  sur  la  détermination  de  l'arc  de  Dunkerque  à  Bar- 
celone  et  sur  la  longueur  du  mètre  qu'on  en  déduit...     p.  148 

1799.  Avril  20-mai  3  (  1-14  floréal  an  VII).  —  *  Rapport  à  la  Commission 
générale  des  poids  et  mesures  fait  par  la  Commission  spéciale, 
sur  la  comparaison  des  toises  du  Pérou,  du  Nord,  de  Mairan,  et 
des  quatre  règles  de  Borda. 

1799.  Mai  6(17  floréal  an  VII).  —  *  Loi  fixant  les  règles  de  la  comptabilité 
conformémentau  nouveau  systèmede  poids,  mesures  et  monnaies. 

1799.  Mai  20  (21  floréal  an  VII)  —  Rapport  de  la  Commission  chargée 
de  comparer  aux  toises  les  règles  de  Borda  employées  dans  la 
mesure  des  bases p.  147 

1799.  Mai  25  (6  prairial  an  VII).  —  Rapport  de  Van  Swinden  à  Tlnstitut 
sur  la  mesure  de  la  méridienne  et  sur  la  détermination  du 
mètre p.  149 

1799.  Mai  3o  (11  prairial  an  VII).  —  Rapport  de  Trallès  à  la  Commission 
des  poids  et  mesures  sur  l'unité  de  poids p.  loS,  i33 
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1799.  Juin  17  (29  prairial  an  VII).  —  Rapport  général  de  Van  Swinden  à 
rinstitut  sur  la  mesure  de  la  méridienne  et  sur  les  résultats  qui 
en  ont  été  déduits  pour  déterminer  les  bases  du  nouveau  8ys> 
tème  métrique p.  149 

1799.  Juin  22  (4  messidor  an  VII).  —  Présentation  des  étalons  prototypes 
au  Corps  législatif.  —  Leur  dépôt  aux  Archives p.  lôo 

1799.  Juillet  3  (i5  messidor  an  VII).  —  Séance  publique  de  Tlnstitut  : 
lecture,  par  Van  Swinden,  d'un  précis  des  opérations  qui  ont 
servi  à  déterminer  les  bases  du  nouveau  système  métrique. 

p.  i5b 

1799.  Juillet  16  (28  messidor  an  VII).  —  *  Arrêté  du  Directoire  exécutif 
relativement  à  Tintroduction  des  nouvelles  mesures  de  longueur 
dans  douze  départements. 

1799  Juillet  29  (11  thermidor  an  VII).  —  *  Arrêté  du  Directoire  exécutif 
qui  prescrit  l'emploi  des  nouvelles  mesures  de  capacité  pour  les 
liquides  dans  le  département  de  la  Seine. 

1799.  Juillet  29  (  1 1  thermidor  an  VII).  —  *  Tableau  des  nouvelles  mesures 
de  capacité  pour  les  liquides  avec  leurs  rapports  aux  anciennes. 

1799.  Septembre  9  (28  fructidor  an  VII).  —  Heurtault-Lamerville  propose, 
à  la  séance  du  Conseil  des  Cinq-Cents,  de  frapper  une  médaille 
commémoraiive  de  la  fixation  du  mètre P-  '7^ 

1799.  Septembre  9  (23  fructidor  an  VII).  —  Arrêté  du  Directoire  exécutif, 
installant  à  Paris  un  Bureau  de  poids  public p.  187 

1799.  Octobre  18  (26  vendémiaire  an  VIII).  —  *  Arrêté  du  Directoire 
exécutif  concernant  Tapplication  du  calcul  par  francs  et  frac- 
tions de  francs  à  la  comptabilité  publique. 

1799.  Décembre  10  (19  frimaire  an  VIII).  —  *  Loi  abrogeant  la  fixation 

provisoire  du  mètre  (3pii\44)  et  fixant  le  mètre  définitif  à 
3pii*,  296 * p.  176,  179 

1800.  Avril  27  (7  floréal  an  VIII).  —  Arrêté  permettant  aux  balanciers  de 

donner  aux  poids  telle  forme  que  ceux  qui  en  font  usage  vou- 
dront adopter p.  23l 

1800.  Juillet  I  (12  messidor  an  VIII).  —  *  Arrêté  qui  charge  le  Préfet  de 
police,  à  Paris,  de  faire  exécuter  les  lois  sur  les  poids  et 
mesures. 

1800.  Octobre  29  (7  brumaire  an  ÏX).  —  Arrêté  relatif  à  l'établissement  de 
bureaux  de  pesage,  mesurage  et  jaugeage  publics p.  187 
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1800.  Octobre  3o  (8  brumaire  an  IX),  — "*  Arrêté  du  Préfet  de  police  fixant 

le  costume  des  préposés  au  mesurage  du  bois. 
1800»  Novembre  4  (i3  brumaire  an  IX).  —  Arrêté  relatif  à  la  mise  à  exécu- 
tion du  système  décimal  des  poids  et  mesures;  instructions 
concernant  la  fabrication  et  la  vérification  des  nouveaux  poids 
et  des  nouvelles  mesures p.  igo,  228 

1801.  Juin  18  (29  prairial  an  IX).  —  Tarif  de  la  rétribution  pour  la  véri- 

fication des  poids  et  mesures  de  chaque  espèce p.  228 

1801.  Août  18  (17  thermidor  an  IX).  —  *  Instruction  ministérielle  pour 
régler  les  fonctions  des  inspecteurs  des  poids  et  mesures;  des- 
cription des  instruments  dont  ils  doivent  être  pourvus. 

1801.  Décembre  24(3  nivôse  an  X).  —  *Arrêté  qui  fixe  au  !•'  germinal 

la  mise  en  activité  des  nouveaux  poids  et  mesures  pour  les 
rations  des  troupes. 
1802*  Mai  19  (29  floréal  an  X).  — Loi  relative  à  rétablissement  de  bureaux 
de  pesage,  mesurage  et  jaugeage  publics p.  187 

1802.  Juin  4  (i5  prairial  an  X).  —  Instruction  relative  aux  bureaux  de 

pesage  et  de  mesurage p.  1 87 

1803.  Mars  lô  (23  ventôse  an  XI).  —  *Loi  qui  prescrit  aux  notaires  de  se 

servir  dans  leurs  actes  des  mesures  décimales. 

1803.  Mars  26  (6  prairial  an  XI).  —-  Arrêté   relatif  à  l'établissement  des 
bureaux  de  pesage  et   de   mesurage  dans   la   ville  de 
Paris p.  1 78 

1803.  Septembre  24(1  vendémiaire  an  XII).  — Arrêté  portant  que  les  éta- 
lons du  mètre  et  du  kilogramme,  etc.,  seront  déposés  à  l'Ob- 
serva toire  p.  1 78 

1803.  Décembre  24  (2  nivôse  an  Xll).  —  Arrêté  relatif  à  rétablissement 
provisoire  de  bureaux  de  pesage  et  de  mesurage  dans  les  com- 
munes   , p.  187 

1805.  Janvier  8  (18  nivôse  an  XIII).  —  *  Comparaison  du  kilogramme  de 
l'Observatoire  à  celui  des  Archives. 

1805.  Mars  6  (i5  ventôse  an  XIII).  — *  Loi  fixant  les  droits  des  postes  sui- 

vant les  mesures  métriques. 

1806.  Mars.  —  *  Recueil  de  Tables  pour  faciliter  la  comparaison  des  poids 

et  mesures  du  nouveau  système  avec  les  poids  et  mesures  ci- 
devant  en  usage  à  Paris.  Publié  par  ordre  du  Ministre  de  l'Inté- 
rieur (3o  pages  in-4*). 

B.  28 
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1806.  Avril  9.  —  *  Décision  qui  ôxe  la  taxe  à  accorder  sur  les  ballots  et 
ballotinsde  coton  ou  laine. 

1806.  Juin  26.  — >  *  Comparaison  du  mètre  de  TObservatoire  à  celui  des 

Archives. 

1807.  Août  12.  —  *  Rapport  de  la  Commission  nommée  par  le  Bureau  des 

Longitudes  pour  recevoir  à  l'Observatoire  le  dépôt  de  tous  les 
manuscrits  originaux  des  observations  de  Tare  de  Dunkerque  à 
Montjouy. 

1808.  Février  2.  —  Décret  sur  les  droits  de  pesage p.  187 

1808.  Juin  16.  —  Décret  impérial  concernant  les  droits  de  pesage,  mesurage 

et  jaugeage  de  la  ville  de  Paris P-  >  ^7 

1809.  Octobre  7.  —  ^Décret  relatif  à  un  fonds  commun  qui  recevra  le  --^  des 

droits  de  pesage  et  mesurage. 

1810.  Août  3.  —  Décret  concernant  l'emploi  de  ~  des  droits  de  pesage  et 

de  mesurage p.  1 87 

1810.  Septembre  19.  —  *  L'impression  du  tome  troisième  de  la  Base  du 

Système  métrique  étant  terminée,  Delambre  rend  divers  volumes 
de  calculs  et  d'observations. 

1811.  Janvier  11.  —  *  Décret  relatif  aux  poids  et  mesures  hollandais. 
1811.  Février  i5. —  *Décret  approuvant   une  ordonnance   du   maire  de 

Dieppe  sur  le  mesurage  du  hareng  frais. 
1811.  Juin    II.    —    *  Règlement    relatif    au    mesurage   des    pierres,    à 
Paris. 

1811.  Septembre  26.  —  Décret  relatif  au  recouvrement  du  prix  du  loyer 

du  fermage  des  poids P- 1 S? 

1812.  Février    12.   —    Décret    qui    institue    les   mesures    dires 

usuelles p.  194 

1812.  Mars  28.  —  Arrêté  ministériel  relatif  à  lexécution  du  décret  précé- 
dent     p.  195 

1812.  Juillet  10.  —  ^Circulaire  répondant  aux  objections  faites  au  décret 
du  12  février  1812. 

1812.  Octobre  27.  —  *  Arrêté  ministériel  concernant  la  fabrication  et  la 
vérification  des  poids  et  mesures  usuels. 

1816.  Février  21. —  ^Arrêté  ministériel  supprimant  les  fractions  décimales 
des  mesures  et  des  poids,  et  ordonnant  l'emploi  exclusif  des 
mesures  et  poids  usuels  pour  la  vente  en  détail  de  toutes  les 
denrées  et  marchandises. 
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1819.  Décembre  20.  —  *  Arrêté  ministériel  supprimant  les  inspecteurs  des 
poids  et  mesures.  Création  de  vérificateurs  principaux  chargés, 
dans  chaque  département,  de  la  surveillance  qui  était  exercée  par 
rinspecteur  divisionnaire. 

1824.  Août  28.  —  *  Arrêté  ministériel  autorisant  l'emploi  de  la  bascule. 

1825.  Décembre  18.  —  Ordonnance  royale  relative  à  l'organisation  de  la 

vérification.  Tarifs p.  229 

1825.  Décembre  3i.  —  ♦  Circulaire  ministérielle. 

1826.  Juin  7.  —  *  Ordonnance  autorisant  la  centralisation,  aux  sièges  des 

mairies,  des  opérations  de  la  vérification  périodique  des  poids 
et  mesures. 

1827.  Novembre  3.  — *  Ordonnance  créant  une  caisse  de  retraite  en  faveur 

des  employés  de  la  vérification. 
1832.    Septembre  4.  —   *  Ordonnance  royale  supprimant  le  service  du 

mesurage  public  dans  les  chantiers  de  la  ville  de  Paris. 
1832.  Novembre  21.  —  *  Ordonnance. 
1832.  Décembre  3 1 .  —  *  Ordonnance  royale  modifiant  quelques  dispositions 

de  celle  du  18  décembre  1825. 

1836.  Décembre  4.  —  *  Ordonnance. 

1837.  Février  28.  —  Martin  (du  Nord)  lit  l'exposé  des  motifs  qui  aboutit 

à  la  loi  du  4  juillet  1837.  Rapportsde  Mathieu,  du  général  Laplace; 
discussion,  etc.  Loi  du  4  juillet  1837 p.  200,  23 1 

1838.  Avril  14.  —  *  Circulaire  du  ministre  de  l'Instruction  publique  sur 

l'enseignement  du  système  métrique. 
1838.  Avril  26.  —  *  Rapport  de  L.  Mathieu  à  la  Chambre  des  députés  relatif 

au  crédit  extraordinaire  de  200000''  nécessaire  pour  remplacer 

les  étalons  de  poids  et  mesures  t/sue/s  des  bureaux  de  vérification. 
1838.  Mai  14.  —  Exposé  des  motifs  de  la  loi  sur  le  remplacementdes  mesures 

usuelles  des  bureaux  de  vérification p.  232,  233 

1838.  Mai  18.  —  *  Ordonnance  supprimant  la  taxe  de  vérification  première 

à  partir  du  i"  janvier  1839. 

1839.  Avril  17.  —  Ordonnance  royale  sur  la  vérification  des  poids  et  me- 

sures      p.  229 

1839.  Juin  16.  —  Ordonnance  royale  sur  la   fabrication  des  poids  et  des 

mesurcd p.  23 1 

1839.  Août  10.  —  *  Budget  des  recettes  de    1840;  article   14  relatif  aux 

poids  et  mesures. 
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1839.  Août  3o.  —  Circulaire  ministérielle  sur  le  service  de  la  vérifica- 
tion      p.  229,  23o,  23l 

1839.  Septembre  i3.  —  Circulaire  sur  la  forme  et  la  matière  des  poids  et 
mesures p.  23 1 

1839.  Décembre  25.  —  *  Ordonnance  royale  décidant  que  toutes  les  dis- 

tances de  postes  seraient  comptées  par  myriamètres  et  kilo- 
mètres. 

1840.  Janvier  i.  —  A  partir  de  ce  jour,  et  en  vertu  de  la  loi  du  4  juillet 

1837,  sont  interdits  tous  les  poids  et  mesures  autres  que  ceux 
du  système  métrique .■ p.  233 

1840.  Février  27.  —  *  Suppression  du  titre  de  Commissaire  de  police  con- 
féré au  Véridcateur  en  chef  des  poids  et  mesures  du  départe- 
ment de  la  Seine. 

1810.  Mai  2.  —  *  Circulaire  ministérielle  admettant  au  poinçonnage  le 
double  hectolitre. 

1848.  Avril  28.  —  Arrêté  transportant  au  Conservatoire  les  instruments 
et  les  attributions  du  Bureau  des  prototypes p.  235 

1850.  Septembre  7.  —  *   Ordonnance   relative  à   la  vente  des  bois   de 

chauffage. 

1851.  Mars  27.  —  *  Loi  tendant  à  la  répression  plus  efficace  de  certaines 

fraudes  dans  la  vente  des  marchandises. 

1851.  —  Exposition  universelle  de  Londres;  elle  a  une  grande  influence 

sur  la  diff^usion  du  système  métrique p.  249 

1852.  Mars  25.  —  Décret  qui  attribue  aux  préfets  la  nomination  des  vérifi- 

cateurs     p.  23o 

1852.  Novembre  5.  —  *  Décret  relatif  à  la  fabrication  des  mesures  de  ca- 

pacité destinées  au  mesurage  des  matières  sèches  et  des 
liquides. 

1853.  Juillet  i5.  —  *  Décret  qui  soumet  les  fabricants  et  les  marchands 

de  poids  et  mesures  à  l'obligation  de  présenter,  dans  le  délai  de 
trois  mois,  au  Bureau  de  vérification  pour  y  recevoir  un  numéro 
d^ordre,  les  poids,  mesures  et  instruments  de  pesage  neufs  et 
déjà  revêtus  de  la  marque  première. 

1854.  Août  5.  —   *  Circulaire  ministérielle  admettant  à  la  vérification  les 

mesures  pour  le  lait  garnies  soit  d*anses,  soit  de  crochets. 

1855.  —  Exposition  universelle  de  Paris.   Son  influence  pour  répandre 

Tusage  du  système  métrique p.  249 
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1855.  Mai  22.   —    *   Circulaire   ministérielle    indiquant   les  dispositions 

à  suivre  à   Ta  venir  pour  la  fabrication  des  balances  système 

Roberval. 
t855.  Août  25.  —  *  Circulaire   ministérielle  réglementant  la  construction 

des  balances-bascules  dont  le  tablier  repose  sur  trois  points 

d'appui. 

1855.  Octobre  i5.  —  ♦  Circulaire  ministérielle  réglementant  la  construc- 

tion des  balances  système  Roberval. 

1856.  Juin  5.  —  *  Circulaire  ministérielle  relative  à  la  construction  des 

grandes  mesures  en  bois. 

1856.  Octobre  3.  —    ♦   Décret   relatif  aux  bois  qu*on   pourra   employer 

pour  la  fabrication  des  mesures  de  capacité  pour  les  matières 
sèches. 

1857.  Juillet  14.  —  *  Décret  sur  le  mode  d'indication  de    la  portée  des 

balances-bascules. 
1860.  Avril  2.  —  *  Circulaire   ministérielle  admettant   le  cuivre  et  ses 
alliages,  de  même  que  la  tôle  et  le  fer,  pour  les  armatures  des 
mesure^  de  capacité  en  bois. 

1860.  Juin  10.  —  *  Circulaire  ministérielle  admettant  à  la  vérification  les 

mètres  et  les  décamètres  en  ruban  d'acier. 

1861.  Mai  20.  —  *  Circulaire  ministérielle  admettant  les  mesures  faitjs 

au    moyen    de   feuilles   de    bois    de    placage    superposées    et 

collées. 
1864.  Mars  5.  —  Procès- verbal  de  comparaison  de  rétalon  du  mètre  du 

Conservatoire  au  prototype  des  Archives p.  237 

1864.    Novembre     16.    —    *  Circulaire    ministérielle    admettant    à     la 

vérification    les    mesures    pour    le    lait    construites    en    tôle 

étamée. 
1864.  Juillet  29.  —  Bill  autorisant  en  Angleterre  Tusage  des  mesures  et 

poids  métriques p»  249 

1866.  Septembre  10.  —  Nomination  d'une  Commission  pour  la  revision 

des  étalons  des  Bureaux  de  vérification p.  237,  238 

1867.  —  Rapport  du  Gouvernement  de  Tlnde  anglaise p.  269 

1867.  —  Exposition  universelle  de  Paris.  Son  influence  sur  la  propagation 

du  système  métrique i p*  249 

1867.  Octobre  5.  —  Résolutions  prises  par  l'Association  géodésiquc  relati- 
vement aux  mesures  métriques p.  ^52 


438  Table  chronologique. 


1867.  Décembre  24.  —  Rapport  du  Bureau  des  Longitudes  au  sujet  des  ré- 

solutions de  l'Association  gcodésique p.  233 

1868.  Juin  i5.  —  Le  Reichstag  adopte  Tintroduction  du  système  métrique 

en  Allemagne p.  249 

1869.  Avril  8.    —    Commission   de    rAcadé;mie    des    Sciences    de    Saint- 

Pétersbourg  sur  la  confection  des  étalons  prototypes;  son  rap- 
port      P- 2^4 

1869.  Août  23.  —  Rapport  de  la  Commission  nommée  par  FAcadémie  des 
Sciences  de  Paris p.  259 

1869.  Septembre  i.  —  Rapport  à  l'Empereur,  indiquant  Je  but  du  Gou- 
vernement français  en  provoquant  la  formation  d*une  Com- 
mission internationale  et  désignant  les  membres  français,    p.  265 

1869.  —  Commission  anglaise  des  étalons p.  269 

1869.  Novembre  16.  —  Lettre  du  Ministre  des  Affaires  étrangères  invitar^t 

les  Gouvernements  à  désigner  des  délégués p.  272 

1870.  Août  8.  —  Réunion  de  la  Commission  internationale  du  mètre,    p.  276 
1872.  —  Réunion  du  Comité  des  recherches  préparatoires p.  284 

1872.  Septembre  24.  —  Seconde  réunion  de  la  Commission  internationale 

du  mètre p.  29^ 

1873.  Février  26.  —  Décret  relatif  à  la  vérification  des  poids  et  mesures 

(Dispositions  concernant  la  vérification  des  poids  et  mesures. — 
Mode  de  nomination  des  agents  du  service;  classement  et  admis- 
sion du  personnel.  —  Commerces,  industries  et  professions 
assujetties  à  la  vérification  ;  obligations  imposées  aux  assujettis; 
mode  et  conditions  d*exercice  de  la  vérification.  —  Droits  de 
vérification,  tableaux  annexes  indicatifs  des  assujettis  et  des 
séries  de  poids  et  mesures  en  usage;  tarifs  de  vérifi- 
cation ) p.  23o 

1873.  Mai  6.  —  Le  Président  Thiers  assiste  à  la  coulée  du  platine  qui 

doit  former  les  premiers  mètres p.  3i6 

1874.  Mai  i.  —  Le  Maréchal  de  Mac-Mahon,  Président,  assiste  à  une  autre 

fonte P-  3i6 

1874.  Mai  i3.  —  Fonte  de  Valliage  dit  du  Conservatoire P-  3i7 

1874.  Juin  i8.  —  *  Autorisation  d'employer  le  bois  de  sapin  du  Nord. 
1874.  Juillet  i5.  —  *  Admission  parmi  les  instruments  de  pesage  et  de 

mesurage  légaux,  de  l'appareil  automatique  désigné  sous  le  nom 

de  mesureur-compteur  pour  les  grains. 
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1874.  Août  5.  —  *  Loi  portant  que  les  droits  de  vérification  des  poids  et 
mesures  seront  établis  par  décrets,  sans  pouvoir  dépasser  le 
taux  des  droits  fixés  dans  les  tarifs  annexés  au  décret  du  26  fé- 
vrier 1873. 

1874.  Novembre  4.  —  *  Modification  de  la  taxe  de  vérification  première  du 

mètre  et  du  demi-mèire. 

1875.  Mars  i.  —  Réunion  de  la  Conférence  diplomatique  du  mètre,    p.  322 
1875.  Mai  20.   —  Signature  de  la  Convention   internationale  du 

mètre p.  33 1 

1875.  Juillet  7.  —  *  Autorisation  d'employer  le  bois  de  frêne. 

1875.  Novembre  i6.  —  *  Classement,  parmi  les  instruments  de  mesurage 

légaux,  de  Thectolitre  servant  à  mesurer  les  liquides.  'l'axe  de 

poinçonnage  et  de  vérification. 

1875.  Décembre  16  et  24.  —  *Approbation  et  promulgation  de  la  Conven- 

tion du  20  mai  1875.  Texte  de  la  Convention;  règlement  du 
Bureau  international. 

1876.  Octobre  28.  — ■  *  Reconnaissance  du  Bureau  international  des  poids 

et  mesures  comme  établissement  d'uiilité  publique. 

1877.  Septembre  27  et  1878.  —  *  Décret  sur  la  faculté  de. complément  des 

six  séries  de  poids  en  fer  désignés  au  tableau  B,  g  2^  annexé  au 
décret  du  26  février  1873,  par  des  poids  de  20,  10  et  5  grammes 
du  système  Dosse;  taxe  de  ces  poids. 

1880.  Janvier  20.  —  *  Décret  réglementant  la  fabrication  des  romaines 
oscillantes. 

1880.  Octobre  8.  —  Décret  qui  crée  à  Paris  un  Bureau  national,  scienti- 
fique et  permanent  des  poids  et  mesures p.  356 

1882.  Janvier  11. —  *Arrêié  mini>tériel  relatif  à  la  vérification. 

1885.  Mars  21.  —  "Décret  relatif  à  la  construction  des  romaines. 

1887.  Février  7.  —  *Décrei  modifiant  Tarticle  2  de  l'ordonnance  du  27  avril 
1839,  sur  la  vérification  des  poids  et  mesures. 

1889.  Septembre  24-28.  —  Première  Conférence  générale,  des  poids  et 
mesures,  réunie  à  Paris • p.  389 

1892.  Janvier  3o.  —  "Décret  autorisant  l'emploi  du  nickel  pur  dans  la  con- 
struction des  mesures  à  liquides  et  modifiant  le  titre  de  Talliage 
d*étain  et  de  plomb  usité  dans  la  fabrication  des  mêmes  mesures. 

1894.  Juillet  21.  —  Loi  de  finances  portant,  à  Tartide  5,  suppression  de  la 
taxe  de  vérification  première p.  238 
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1894.  Décembre  17.  —  *  Décret  donnant  le  tarif  dei  droits  à  percevoir  pour 

la  vériËcBlion  périodique  des  poids  et  mesure*. 

1895.  Janvier  3.—  'Arréié  ministériel  fixant  les  conditions  à  remplir  pour 

être  admis   à    l'emploi    de  vérilicateur  adjoint   des   poids    et 


1895.  Septembre  4-14.   —  'Dïuiième   Coiférence  générale  des   poids  et   - 

mesures  réunie  h  Paris. 

1896.  Mars  5.  —  'Décret  relatif  à  la  construction  de  diverses  mesures. 
1896.  Mars  5.  —  'Décret  sur  la  construction  des  mesures  de  longueur  en 

ruban  d'acier. 
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AcosTA  (D'  Eliseo).  277,  379,  323. 
Adblsward  (baron).  323. 
Aehkje.  146,  i63,  170,  171. 
Aguirre  y  Montufar.  277,  297. 
AiRY.  277,  283,  296,  3o3,  3o5. 
Alcorta  (Santiago).  390. 
Alvarez.  139. 
Apponyt  (comte).  323. 
Arago.  244,  255,  262,  325. 
Arbogast.  3o,  32,  79,  124. 
Armdstbn.  390. 
Arzbbrgbr.  359. 
AuNAT  (Hector  d').  208. 


B 

Backlund.  390. 

Bailly.  I,  143. 

Balbb.  i63. 

Balbo.  147. 

Balcarcb  (Mariano  db).  296,  32  3. 

Baraillon.  234. 

Barràrb.  5i. 

Bariquand.  358,  412. 


Basta^d  ( comte  de)  .  2  i  4,  2  i 8, 2  i 9. 
Baudin.  124,  i68|  181. 
Bbaumont  (Elle  de).  209. 
Bbautemps-Baupré.  216. 
Bbcquerbl  (E).  297,  298,  340,  342. 
Bbllegubulb.  i32. 
Bellet.  1 14,  124. 
Bbnbzech.  233. 
Benoît  (René).  357,  358,  359,  36o, 

362,  378,  386,  390,  397,401,404. 

407, 409. 
Bérigny.  200. 
Berthollet.  25,  53,  75,  77,   147, 

i63,  189,  192. 
Bertrand  (Joseph).  346,  390. 
Bessel.  255. 
Bethmont.  236. 
Beyen6  (baron  de).  323. 
Billaud-Varbnnb.  5i. 
Birot.  188. 

•s 

BODB.    239. 

Bonaparte.  172. 

BoNiFACE  ou    Bonifaz   (E.).    277, 
297. 

BONNAIRB.    187. 
BONNAY  (de).    14,    l5. 
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Borda.  17,  20,  22,  23,  24,  28,  29, 
32,35,36,  5i,  52,  75,76.82,85, 
86,  89,  90.  93,  94,  95,  99,  II 3, 
i32,  145, 147,  149,  i53,  i58,  i63, 
164,  166, 178,  259,  274,  289,  326. 

BoRBL  (de  rOisc).  186. 

BosscHA.  277,  297,  298,  3i3,  32  3, 
326,  345,  365,  390. 

BossuT.  58. 

bougainville,  i70. 

boussingault.  346. 

Brillât.  i88. 

Brioschi.  390. 

Brisson.  22,  25,  35,  5i,  75,  89,  90, 
93,  147,  i63,  170,  171. 

Broch  (D').  297,  298,  3x3,  323, 
344,  346,  349,  358.  362,  364.  366, 
373,  38o. 

Brunner.  344,  337,  358,  362,  374, 
375,  399,  404. 

BUACHE.    53. 

Bubno.  139. 

BUGGB.    Io5,   146,    162,  241. 

Bureau  de  Puzy.  16. 

BUSSIÈRBS  (DB).   200. 


Cabanis.  i85. 

Calon.  59,  i35,  i36. 

Camus  (Ch.-E.-L.).  4,  10. 

Camus  (A.-G.  ).  74,  171. 

Carnot.  124. 

Cassini  II.  7. 

Çassini  IV.  22,  23,  28,  35,  94,  95, 

1 12. 
Cazal  Ribbiro  (voir  Ribbiro). 


Chanby.  390,  395,  397. 

Cervantes.  297. 

Chappuis  (P.).  36o,  36i,  362,  386, 

411,412. 
Chaptal.  192. 
Charamaule.  208,  209. 
Crarlbmagne.  2,  4,  46,  104,  108.. 

i55. 
Charles  le  Chauve.  5. 
Charpentier.  72. 
Chaumettb.  128. 
Chevalier.  236,  277,  297. 
Chisholm.  277.  283,  296,  298,  3i3, 

323. 
Cholet  (comte).  201. 
Chollbt.  173,  176,  179,  186. 
Christie  (prof.).  277. 
Christib  (astr.  royal).  390. 
CiscAR.  146,  148,  i63,  170,  171. 
CissEY(gën.  de).  3i5. 
Claude-Bernard.  259. 
Clavièrb.  127. 
Cohen-Stuart.  277. 
Collot.  366.  373. 

COLLOT  D*HbRBOIS.52  . 

CoNDAMiNE  (La).  8,  10,  161. 

CONDORCBT.  II,  17,  21,  25,  35. 

Cornu  (A.).  289,  291,  364,  365, 
376,  390. 

CORNUDET.  200. 
COUNDOURIOTIS.  323. 
COCQUBBERT  (Ch.-Ét.).  7I,  234. 

Coulomb.  22,  24,  35,  5i,  52,  53, 75, 

89,  94,  147,  i55,  i63. 
Cousin.  128. 

COUTHON.  5i,  52. 

Crampon  (E.).  323. 
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Cunin-Gridainb.  245. 
CuRéB.  234,  418. 


Dagobert,  2. 

Dangos.  114. 

Darcbt.  147,  i63,  170,  171. 

Dassy.  134. 

Dasst  (M"»).  119. 

David.  179. 

Dbbray,  289,  3i5,  3 18,  344,  371, 
372,  373. 

Decazbs  (duc).  322. 

Dblaborde.  237. 

Dblambre.  20,  23;  24,  28,  35,  5o, 
3i,  52,  58,  59,  60,  75,  76, 82,  104, 
114,  ii5,  116,  117,  118,  119,  122, 
125;  126,  128,  129,  i3o,  i3i,  i32, 
i33,  i35,  i36,  137,  139.,  140,  144, 
145,  148,  149,  i5o,  i52,  i53,  157, 
i58,  162,  i63, 164,  166,  170,  171, 
174.  178,  179,  189,  192,  241,242, 
244,  259. 

Delaunay.  278. 

Dbleyre.  418. 

Delyanni.  323. 

Dbntu.  25o. 

Desabbs.  208,  209. 

Descloizbaux.  389,  390,  391,  397. 

Devic.  (J.-F.-S.).  22,  24. 

Dbvillb  (H.  Sainte-Claire).  271, 
287,  289,  297,  298,  3oi,  304,  3i5, 
3i6,  3i8,  339,  340,  342,  344, 346, 
365,  366. 

Disraeli.  248. 

DuFAY,  10. 

DULAURB.  234. 


Dumas  (J.-B.).  259,  323,  327,  346, 

364,  365. 
DuMON.  208. 

DUUOUSTIBR  DE  FrÉDILLY.  323. 
DUPIN.    20I. 
DUPRAT.    114. 

DuPRAT  (député).  208. 


ESTEVENY.    139. 


Fabbroni.  25,  io5,  147,  i63,   170, 

171. 

Fabry  (Ch.).  412,  413. 

Farcot.  3 18, 

Faye  (H.).  253,259,263,271,297, 

298,  3o2,  390. 
Fizbau.  87,  271,  274,  287,289,  292, 

297,  298,  3o4,  3o5, 340, 342,  358, 

378,  390,  404,  408,  411. 
Flécheux.  1 18. 
Fleury.  200. 
Fortin.  53,  72,  99,  100,  loi,  102, 

io3, 106, 164,  171,  234,  236,  259, 

289. 
Foucault.  238. 
Fourché.  53,  72,  99,  234,  236. 
FouRCROY.  32,  34,  41,  57,  99,  loS, 

262. 
Fœrster  (D').  277,  283,  296,  298, 

3i3,  323,  325,  349,364,  365,  389. 
Franchini.  147,  i63. 
François  I".  5. 
Frémy.  346. 

Frédilly  (  yoir  Dumoustier). 
Froment.  237. 
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Galvez  (Pedro).  277,  297,  323. 
Gahbey.  236,  245,  246,  266. 
Garât.  116,  127,  128. 
Garran-Coulon.  171. 
Gattey  (Fr.).  71,  284. 
Gay  (G. ).  277,  296. 
Gay-Lussac.  208,  209,  210,  211. 
Génin.  208. 
Génissieu.  166. 
George  d* Angleterre.  134. 
GiBERGUBS.  124. 

GOHIBR.    127. 
GONON,    180. 

Gonzalez.  139. 

Govi  (G.).  297,  298,  3oo,  3o5,  3i3, 

323,  349,  362. 
GossELiN.  179. 

GOULD.    390. 
GOURICHON.    23 1. 

Grégoire  (abbé).  29,  32,  33,  234, 

418. 
Grbnbt.  238. 
Grouvbllb.  127. 

GUELDRY.   3  18. 

Guillaume.  (Ch.-Éd.).  36i,  362, 
378,  386,  400,  404, 406, 407,  410, 
412,  4i3,  4i5. 

Guillaume  (J.).  41,  52,  53,  57, 
99. 

GUIZOT.    200,  246. 

H 

Hartmann.  358. 
Hassenpratz.  53. 
Hassler.  88. 
Haubersart  (comte  d").  201. 


Hauy.  22,  24,  25,  35,  52,  53,  58, 
75,  76,  104,  147,  i55,  i63. 

Havin.  208. 

Hbllot.  4,  10. 

Henri  II.  5. 

Henry  (Ch.).  11. 

Henry  (Joseph).  277,  278,  297. 

Hbpitès.  390. 

Héron.  2. 

Herr  (D').  276,  278,  296,  298,  3i3, 
323. 

Herran.  277. 

Heurtault-Lambrvillb.   25,   178. 

Heusschbn  (J.).  277,  296,  298. 

Hilgard  (J,).  277,  297,  298,  3o3, 
3i3. 

HiRSCH  (D').    252,     277,    279,    282, 

283,  297,  298,  3x3,  323,325,  338, 
349,  390,  391. 

HOHENLOIIE   (de).    323. 
HOLTBN.   297,   298,    323. 

Horace.  82. 

HULSE,  252. 

Humboldt  (de).  325. 

Husny-Bey.  277,297,298,  3i3,  323. 

Huyghens.  7,  161. 


IbaKbz.  277,283,297,298,313,323, 
338,  390,  391. 

ISAMBBRT.  208. 

Itajuba  (vicomte  o").  323. 


Jacobi.  25o,  254,258,259,260,  277, 

297,  298. 
Jacquot.  238. 
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Jagbrschmidt.  323. 

Janbtti.  159. 

Jarras  (général).  271,  297,  298. 

Jbckbr.  72. 

Jbfpbrson.  14. 

JOBIN.  411. 

Johnson.  370,  371,  372,  399,  4o3. 
JoLLY  (db).  296,  298. 

JOUFFROY.   179. 

K 

Karstbn.  389,  395,  397. 

Kaisbr  (D').  277. 

Kahmerbr.  358,  406. 

Kbrn.  323. 

Kruspbr  (db).  276,  296^  298,  3i3, 

389. 
KuTscH.  72,  234,  236. 


LaCAILLB.   29,   90,    112. 

Lacohbe  (db).  200. 

Lagrangb.  17,  29,  35,  5i,  52,  53, 

75,  i32,  147,  i63,  170,  171. 
La  Hirb.  3. 
Lalande  (Jérôme).  20,  29,  Sg,  114, 

121,  125,  149,  179,  239,  240. 
Lalande    (Lefrançois).    114,    122, 

124. 
Lalande  (député).  418. 
Lano  (D').  276,  283,  296, 298,  389. 
Lantbnas.  4x8. 
Laplacb.  17,  35,  51,60,75,  76, 147, 

148,  149,  160,  i63,  170,  171,  179, 

ifc'9,  192,  193,  259. 
Laplacb  (marquis  db).   191,   201, 

2x2,  217,  220,  226,  229. 


Laplagne-Barris.  229. 

Lardy  (D').  390,  391. 

Laroche.  99. 

Laugier.  87,  253,  271. 

Laugier  (M"*).  60,  239. 

Laurent.  40 3. 

Laussedat.  390. 

Lavoisibr.  17,  22,  24,  25,  26,  32, 

35,  36,51,52,58,85,94,  99, 104, 

121,  i32,  143,  i55,  164,259. 
Leblond.  179. 
Lebrun.  127. 

Lefrançois  {voir  Lalande). 
Lefesvrb-Carlier.  i36. 
Lefètrb*Ginbau.  25,75,  io5,  147, 

i55,  i63,  164,  170,  171. 
Legbndre.  22,  23,71,  125,  148, 149, 

i53,  i63,  170,  171,  234. 
Lenoir.  60,  72,  86,  8^,  g3,  i o3,  104, 

147,  148,  157,  i58, 164,  171,  259, 
Le  Verrier.  259, 27 i  ,  297, 298, 346. 
Levesqub.  179. 
Lbvi  (Leone).  248. 
Lepinay  (Macé  de).  412,  413. 

LlAGRE  (col.).  277. 

Lindet. 52. 

Lœwy.  346,  390. 

Louis  le  Hutin.  5. 

Louis  XI.  5. 

Louis  XVI.  10,  i5,  22. 

LuNEAU.  20S. 


Macedo  (de).  390. 
Mac-Mahon  (maréchal  de).  3 16. 
Mairan.  89,  148. 
Mallbvillb  (de).  208,  211. 
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Marbk.  359, 36o,  386,  389, 393, 397. 

Marre.  358,  412. 

Martin  (du  Nord).  200,  201,  202, 
210,  211,  220. 

Maschbroni.  89,  146,  i55,  164, 170, 
171. 

Massibu.  234,  418. 

Mathieu  (L.).  191,  200,  201,  206, 
207,  208,  210,  21 1,  221,226,  229, 
25o,  253,  259,  268,  271,  278,  297, 
346. 

Matthby.  3i5,  3 16,  3 18,  344,  345, 
348,  349,  35o,  352,  36i,  362,  366, 
370,  371,  372,  376,  399,403,406. 

Maudet  (Louis).  362. 

Mauss.  296,  298. 

Maxwell  (Clerk).  407. 

Meaux  (vicomte  de).  323. 

Méchain.  22,  23,  24,  28,  35,  5o,  59, 
75,  76,  89,  116,  117,  123,  124, 
126,  139,  140,  142, 143,  147,  148, 
i53,  i54,  162,  i63,  164,  166,  170, 

171,  174,  178,  242,  259. 
MécHAiN  (M"*).  145. 
Mbndez  Leal  (da  Silva).  32  3. 
Merklbin.  72. 
Messier.   I  I. 

Mbusnier  (général).  22,  23,  35.  164. 
Meynard.  208,  209. 
Meynier.  99. 
Michel,  iiô,  120,  124. 
MiCHBLSoN.  358,408,  409,  411. 
Miller  (John).  14. 
Miller  (prof.).  277,  278,  296,  298, 

3x3. 
Mohn  (prof.).  277. 
Moitte.  179. 


MoLiNs  (marquis  de).  323. 
Moltke-Htitfeld  (  comte  de  ).  323. 
MoNGE.  17,  22,  23,  29,  35,  53,  57, 
58,75,  77,  127,  147. 

MoNfiEZ  OU  MONGÈS.    164,   1 70,    I7I, 
179. 

MoRBAu  (de  la  Meurthe).  208. 
MoRiN  (général).  192,237,238,  245, 

259,  277,  297,  298,  3i3,  323,  32Ô. 

353. 
MoROGUEs(  baron  de).  214,221,271. 
Mortier  (baron).  201. 

MONTALIVBT.  X95. 

MoRVBAu  (Guyton  de).  9,  57,  74, 

189. 
Mouchez  (amiral).  346,  365,  390. 
MouNiBR  (baron).  214,  21 5,  218, 

219,  220,  221. 
Mouton  (abbé).  6^  7,  9. 
MuLTEDo.  89,  146,  164,  170,  171. 

N 

Napoléon  I".   172,    178,    192,  194, 

216,  244. 
Napoléon  III.  272. 
Nbckkr.  II,  12. 
NiGRA  (chevalier).  323. 
Nyevelt  (voir  Zuylen). 


Œrtling.  344,  362. 
Ohyama.  390. 
Okouneff.  323. 
Orry  (Philibert).  10. 
Oudeuans  (J.-A.-C).  345. 
oudemans  (a.).  340. 
Ozknne.  407. 
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Paucton.  I,  2,  3,  ^. 

Pastoret,  124. 

Pbdratès.  146,  164,  170,  171. 

Pelet  (de  la  Lozère).  74. 

Peligot  (E.).  297,  298,  323,  340, 

341,  343,  34Û,  390. 
Pelletier.  188. 
Pe3a  Vicuna.  390. 
Penin.  179,  i85. 
Pernbt.  36o,  36i,  362,386. 
PÉROT.  412,  413. 
Perreaux.  36i. 
Philippe  le  Bel.  5. 
Philippe  le  Long.  5. 
Phillips.  346,  390. 
Picard  (Tabbé).  7,  9,  lO,  23,  112. 
Pison-Dugaland.  181, 184,  i85, 186. 
Plaichard.  234,  418. 
Planez.  139. 
pontécoulant.  203. 
Pouchet  (G.).  57. 

PRASLIN   (duc).    201. 

Prieur  (Du  Vernois,  puis  de  la 
Côte-d'Or).  9,  II,  28,  5o,5i,  52, 
59,  60,  71,  74,  76,  82,  124,  177, 
181,  262. 

PRONY.  53,75,76,  1  33,  147,157,  164. 

Prophette.  l32. 


Quatresolz-Marolles.  124. 


Regnault.  238,  259. 
RiBBiRo  (Cazal).  277. 
RiBou.  236. 


RiBOURD.    124. 

Ricci  (général).  277,  297,  298,  3i3. 
Riccioli.  6. 
Riche  (A.).  3a3. 
RivBRO  (de).  323. 
Ris  (professeur).  390. 
Robespierre.  5i,  52. 
Rochbpoucauld-Liancourt  (de  la). 

200. 
Roger-Ducos.  172. 
Roland.  27,  28,  1 16,  i  [7. 
RoMMB  (G.).  124. 
RouL.  200. 

Rousseau  (J.-J.)-  168. 
Rueprecht.  359,  36o. 

S 

Sabin.  413. 

SACRé.  359. 

Salverte.  208. 

Saron.  143. 

Savart.  229. 

Savary.  i85. 

Sbcchi  (le p.).  277,  297,  298,  3i3. 

Séguibr  (baron).  229,  23 1. 

SÉNAC.  229. 

Servois  (G.).  397. 

SlÉYÈS.    172. 

Silbbrmann.  2  36, 287. 

Simon  (Jules).  3i5. 

SouTzo.  277,  297. 

Spuller.  391. 

Stamkart.  277,  297,  298,  3o5,  34?. 

Starkë.  358, 406. 

Stas.  277,  296,  298,  3o8,  323,  344, 

346,  349,  364,  366,  371,  372,  37.", 

389. 
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Steinbkis  (von).  277,  296. 
Stbinheil  (D')*  276,  283,  3o5. 
Stoudbr.  23 1. 
Struvb  (O.  )•  »34,  277,   278,  279, 

297,  298,  3o3,  3o5. 
Stuart  {voir  Cohbn). 
Stuckrath.  36o. 

SWINDBN    (van).   4,    104,    I05,    108, 

146, 148,  149,  i5o,  i52,  i53,  i55, 
164,  i65,  170,  171,  242,244. 

SziLT  (dB).  276,    296,  298. 


Tallbyrand.  i3,  14,  i3,  16,  21. 
Tarb^.  229. 

TbISSBRENC  DB  BORT.    3l5. 

Thalén  ( professeur).  390, 395, 397. 
Thénard   (baron).    201,  214,  218, 

219,  220,  229. 
Thibrs.  3i5. 
Thibsbn.  36o,  399. 

TiLLET.    10,    17,   22,  25,   35,    164. 

Tonnblot.  388. 
ToRNOË  (H.).  399,  403. 

TORRBS  BL  CaICBDO.  277,  296,  297. 
T0URD'AuVBRGNB(prinCeDBLA).273. 

tourrand.  200. 

tourroudb.  72. 

Tract  (db).  208,  210. 

Trallès.  88,  io5,  106,  146,  148, 

149,  i53,  i55y  164,  i65,  170,  171, 

177,  241,  261. 
Tranchot.  139. 
Tremblay.  i25. 
Trbsca  (G.).  3i8,  400,403. 


Trbsca  (H.).  236,  237,  238,  271' 

378,  297,  298,  3o2,  3 18,  364. 
Troost.  390.  399. 
Truoainb  de  Montignt.  10. 
turgot.  10,  ii. 

V 

Vaillant  (maréchal).  254,  270. 
Valée  (comte).  201. 
Vandermondb.  22, 35, 53, 75, 77, 1 64. 
Vassali-ëandi.  89,   147,  i55,    164, 

170,  171. 
VicuffA  (Peffa).  390. 
Vicnaud  (H.).  323. 
Villar.  234,  418. 
Villemain.  214,  218. 
Vincent.  214,  217. 
Vivien.  208. 

W 

Wandklaincourt.  234. 
Wasburnb  (E.-B.).  323. 
Werlbin.  41 3. 
Whitblaw-Reid.  390. 
Wild.  254,  277,  283,  297,  298,  3i  3. 

323,  390,  393,  395,  397. 
WoLF  (C).  83,  86,  87,   95,    i56. 

157,  i58,  159,  178. 
Wrbdb  (général  baron).  277,   283. 

297»  298,  3oo,  3o2,  3o4,  3i3,  32  3. 
Wren  (Christophe).  7. 

Y 
Yatbs  (James).  248. 

Z 

Zach  (baron  db).  239,  240. 
ZutlbndbNybvblt  (baron  dk).  323. 
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Chapitre  premier.  —  Les  précurseurs  de  la  reforme  des  poids  et 

mesures p.    i 

Hypothèses  de  Bailly  et  de  Paucton  sur  runiformilé  des  mesures  dans 
l'antiquité.  —  Soins  apportés  à  la  conservation  des  poids  et  mesures 
par  les  divers  peuples  et  en  particulier  par  les  Francs.  —  Uniformité 
sous  Charlemagne.  —  La  Féodalité  cause  la  diversité  des  poids  et  me- 
sures. —  Étalons  des  poids  et  mesures  de  Paris  :  lieux  où  ils  étaient 
conservés  en  1780.  —  Tentatives  de  réforme  faites  par  Charles  le 
Chauve,  Louis  le  Hutin,  etc.  —  Projets  de  Mouton,  Picard,  Huyghens, 
Wren,  J.  Cassini,  Dufay,  La  Condamine,  Prieur  Du  Vernois  (plus  tard 
Prieur  de  la  Côte-d'Or).  —  Tentatives  du  contrôleur  Orry,  de  Tru- 
daine,  de  Turgot.  —  Vœux  relatifs  à  l'uniformité  des  poids  et  mesures 
consignes  dans  les  Cahiers  des  États  généraux  de  178g. 

Chapitre  II.  —  Création  du  nouveau  système  des  poids  et  mesures 

far  r Assemblée  constituante p.    12 

Proposition  de  Talleyrand  à  l'Assemblée  constituante;  sa  discussion; 
elle  aboutit  au  décret  du  8  mai-22  août  1790.  —  Tentatives  d'unifi- 
cation faites  en  même  temps  en  Angleterre  et  aux  États-Unis.  —  On 
décide  que  l'Angleterre  sera  invitée  à  concourir  à  la  fixation  de  la 
nouvelle  unité,  basée  sur  la  longueur  du  pendule  qui  bat  la  seconde. 
—  On  demande  Pavls  de  TAcadémie  des  Sciences,  qui  recommande 
d'assujettir  les  poids,  mesures  et  monnaies  au  système  décimal,  et  qui 
propose  comme  unité  de  longueur  la  dix-millionième  partie  du  quart 
du  méridien  terrestre.  —  Son  projet  est  adopté, par  TAssemblée 
Nationale,  qui  décrète  l'entreprise  des  opérations  nécessaires  (décret 
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du  26-3o  mars  lyçO*  —  Distribution  du  travail  entre  cinq  Commis- 
sions académiques. — Travail  de  chacune  de  ces  Commissions.  —  Mesures 
prises  pour  comparer  les  anciennes  mesures  à  la  nouvelle  unité. 

Chapitre  III.  —  Le  mètre  provisoire p.   27 

La  diversité  des  poids  et  mesures  est  un  obstacle  à  la  circulation  des 
grains.  —  L'Académie  rend  compte  de  ce  qu^elle  a  fait.  —  Fixation  du 
mètre  provisoire  à  36i'ii\44,  d'après  les  anciennes  mesures  de  la 
Terre.  —  Décret  du  i"  août  1793  décidant  la  construction  de  nouveaux 
étalons  destinés  aux  départements,  pour  servir  de  modèles,  etc.  — 
Première  nomenclature.  —  Suppression  de  l'Académie  des  Sciences. 

CfiAPiTRB  IV.  —  La  Commission  temporaire  des  poids  et  mesures, 

jusqu'à  son  épuration p.   34 

Les  membres  des  cinq  Commissions  de  l'Académie  sont  constitués  en 
Commission  temporaire.  —  Rapport  de  cette  Commission  sur  ses  tra- 
vaux, et  aperçu  des  dépenses  à  faire.  —  Rapport  de  Fourcroy  sur  les 
travaux  de  la  même  Commission,  sur  la  fabrication  des  nouveaux 
étalons,  etc.  Décret  du  1"  vendémiaire  an  II  sur  la  construction  des 
prototypes  et  des  mesures  à  envoyer  dans  les  départements. 

CHAPITR.E  V.  —  La  Commission  temporaire,  depuis  son  épuration, 

—  Suspension  de  la  mesure  de  la  méridienne p.  50 

La  Commission  temporaire  demande  que  Lavoisier  puisse  sortir  tous 
les  matins  avec  un  gendarme  pour  continuer  ses  travaux.  —  Prieur, 
qui  nourrissait  un  ressentiment  profond  contre  Lavoisier,  fait  épurer 
la  Commission.  —  La  Commission  épurée  adresse  à  la  Convention  un 
rapport  sur  ses  travaux.  —  La  mesure  de  la  méridienne  est  suspendue. 

Chapitre  VI.  —  Reprise  des  travaux  de  la  méridienne,  —  Loi  du 
18  germinal  an  III  (  1795,  avril  7).  —  Création  de  P Agence 
temporaire  des  poids  et  mesures;  sa  suppression P-59 

Projets  de  Calon  pour  étendre  la  Carte  de  Cassini  aux  nouveaux  dépar- 
tements. —  Il  allait  faire  continuer  la  triangulation  de  la  méridienne 
quand  Prieur  vint   proposer  «  le  complément  nécessaire   au  renou- 
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vellement  des  poids  et  mesures  »  ;  il  demande  la  reprise  des  opérations 
scientifiques,  la  création  d'une  Agence  temporaire  chargée  de  la  partie 
administrative,  etc.;  son  projet  devient  la  loi  du  18  germinal  an  III, 
fixant  la  nomenclature  qui  a  prévalu,  etc.  —  Travaux  de  l'Agence 
temporaire  (l'organisation  des  bureaux  de  cette  Agence  se  trouve  au 
Chap.  XXIII,  p.  233);  elle  est  accusée  de  s'être  laissé  envahir  par  la 
bureaucratie;  sa  suppression.  —  Règlement  des  Commissaires  parti- 
culiers chargés  des  opérations  scientifiques.  (  Foi'r  aussi  p.  416). 

Chapitre  VII.  —  Nomenclature  des  nouvelles  mesures,  . p.   78 

Nomenclature  méthodique  et  nomenclature  des  noms  simples.  Les  com- 
missaires de  l'Académie  se  prononcent  d'abord  pour  la  première,  puis 
pour  la  seconde.  —  Tableau  des  diverses  nomenclatures  proposées.  — 
C'est  la  nomenclature  méthodique  quia  prévalu.  —  Objections  qui  lui 
ont  été  faites. 

Chapitre  VII  [.  —  Études  des  règles  destinées  à  la  mesure  des  ffases,     p.  8 3 

Description  des  règles  de  Borda.  —  Étude  de  leur  dilatation  faite  dans 
le  jardin  de  Lavoisier.  —  Comparateur  de  Borda  et  Lavoisier.  — 
Comparaison  des  quatre  règles  de  Borda  entre  elles  et  aux  toises  du 
Pérou  et  du  Nord. 

Chapitre  IX.  —  Détermination  du  mètre  provisoire p.  90 

Chapitre  X.  —  -  Longueur  du  pendule  qui  bat  les  secondes  à  Paris,     p.  94 
Observations  de  Borda  et  de  Cassini  IV. 

Chapitre  XI.  —  Détermination  de  V unité  de  poids p.  98 

Principe  de  la  méthode.  —  Travaux  de  Lavoisier  et  Haûy.  —  Résultats 
exprimés  en  poids  de  marc  de  la  pile  de  Charlemagne.  —  Compara- 
teur de  Fortin.  —  Travaux  de  Lefèvre-Gineau  et  Fabbroni;  résultais 
exprimés  en  poids  de  marc. 

Chapitre  XII.    —    Sur  la  mesure  d'un  méridien;  opérations 

qu'elle  nécessite p.    109 
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Chapitre  XIII.  —  Mesure  de  la  partie  nord  àe  la  méridienne 

par  Deîambre  [partie  comprise  entre  Dunkerque  et  Orléans)     p.    i  lij. 

Collaborateurs  de  Delambre.  —  Inventaire  de  ses  instruments.  —  Pro- 
clamation du  Roi  (lo  juin  1792)  et  circulaires  du  Comité  d'instruction 
publique  (16  juin  1792)  pour  faciliter  les  travaux  de  Méchain  et 
Delambre.  —  Deîambre  part  le  20  juin  1792.  — Ses  travaux  mettent  en 
émoi  les  habitants  de  Monllhéry,  Montjay,  Lagny,  etc.  —  Grâce  au 
décret  du  4  septembre  1793,  il  n'est  plus  inquiété.  —  Proclamation 
du  Conseil  exécutif  provisoire  (3i  mars  1793).  pour  recommander 
Delambre  et  Méchain  aux  départements  qu'ils  doivent  traverser.  — 
Delambre,  immobilisé  à  Paris  faute  de  passeport,  ne  peut  partir  pour 
sa  seconde  campagne  que  le  3  mai  1793.  —  Formalités  innombrables 
qu'il  est  obligé  de  remplir  partout  où  il  séjourne.  —  Il  est  dénoncé  par 
des  comités  révolutionnaires.  —  Prony  lui  apporte  la  lettre  du  Comité 
d^nstruction  publique  lui  annonçant  qu'il  est  rayé  de  la  liste  des 
Membres  de  la  Commission  temporaire  et  sommé  de  suspendre  sa 
triangulation;  cependant  il  la  conduit  jusqu'à  Orléans.  —  lletour  à 
Paris  le  3i  janvier  1794. 

Chapitre  XIV.  —  Mesure  de  la  partie  nord  de  la  méridienne 
par  Delambre  [partie  comprise  entre  Orléans  et  Rodez). .  . . 

En  1795,  Delambre  continue  ses  opét'ations  comme  astronome  du  Dépôt 
général  de  la  Guerre;  il  part  le  28  juin.  —  Difficultés  que  lui  cause 
la  dépréciation  des  assignats.  —  Latitude  de  Dunkerque  déterminée 
au  commencement  de  1796.  —  Détermination  de  la  latitude  et  d'un 
azimut  à  Evaux  dans  l'hiver  1796- 1797.  —  Incidents  divers. 

Chapitre  XV.  —  Mesure  de  la  partie  sud  de  la  méridienne  par 

Méchain  (  de  Rodez  à  Barcelone] p.   1 39 

Collaborateurs  de  Méchain;  il  quitte  Paris  le  25  juin  1792.  —  Son  arres- 
tation à  Essonpes.  —  Il  est  amené  à  commencer  ses  opérations  en 
Espagne.  —  Détermination  de  la  latitude  et  d'un  azimut  à  Monijouy 
pendant  l'hiver  1792- 1793.  —  Accident  terrible  qui  l'immobilise  plu- 
sieurs mois.  —  Il  reprend  ses  observations  à  la  fin  de  1793,  mais  il  ne 
peut  rentrer  en  France  à  cause  de  la  guerre.  —  Il  passe  l'hiver  à  Bar- 
celone et  détermine  de  nouveau  la  latitude.  —  Désaccord  qu'il  tient 
caché.  —  Il  obtient  des  passeports  pour  l'Italie  et  arrive  à  Gènes  à  la 
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fin  de  septembre  1794.  —  Il  ne  reprend  la  mesure  des  triangles  qu'un 
an  après,  en  septembre  lygS.  —  Difficultés  qu'il  éprouve.  —  Dans 
rhiver  1 795-1796,  il  relie  à  sa  triangulation  une  base  qu'il  a  choisie 
près  de  Perpignan.  —  Inaction  presque  complète  de  un  an  et  demi  à 
Carcassonne,  où  M"*  Méchain  va  le  rejoindre.  —  Il  se  laisse  en6n 
ramener  à  Paris,  où  il  arrive  avecDelambre  à  la  fin  de  novembre  1798. 

Chapitre  XVI.  —  Sanction  générale  des  opérations  y    avec  le 

concours  des  savants  étrangers.  Le  mètre  définitif. p.   146 

Invitation  aux  pays  étrangers.  —  Liste  de  leurs  délégués.  —  Examen  de 
l'ensemble  des  opérations  par  trois  Commissions.  —  I.  Comparaison 
des  règles  de  Borda  aux  toises.  —  II.  Calcul  de  la  triangulation;  lati- 
tudes et  azimuts  conclus;  longueur  du  quart  du  méridien.  —  III.  Déter- 
mination de  l'unité  de  poids. 

Chapitre  XVII.  —  Construction  des  prototypes  définitifs  du 

mètre  et  du  kilogramme p.   156 

On  avait  d'abord  voulu  faire  un  mètre  prototype  à  traits.  —  Les  idées 
de  Borda  ont  dû  amener  à  construire  un  prototype  à  bouts.  —  Nou- 
veau comparateur  de  Lenoir.  —  Emploi  de  douze  mètres  de  fer  et  de 
deux  mètres  de  platine  comparés  entre  eux,  puis  quatre  à  quatre  au 
module.  —  Distribution  des  mètres  de  fer  entre  les  commissaires.  — 
Construction  du  kilogramme  prototype. 

Chapitre  XVI IL  —  Présentation  des  étalons  au  Corps  législatif 

—  Leur  dépôt  aux  Archives p.   1 60 

Discours  prononcé  au  Conseil  des  Cinq-Cents  et  à  celui  des  Anciens,  au 
nom  de  l'Institut.  —  Réponse  de  Génissieu,  président  des  Cinq-Cents, 
et  de  Baudin  (des  Ardennes),  président  des  Anciens.  —  Procès-verbal 
de  dépôt  aux  Archives. 

Chapitre  XIX.  —  Adoption  légale  des  étalons  définitifs,  —  Dépôt 

des  documents  à  l'Observatoire.  — Médaille  commémorative ,     p.   172 

Rapport  aux  Commissions  législatives  intermédiaires;  discussion  du  Rap- 
port; elle  aboutit  à  la  loi  du  19  frimaire  an  VIII  (10  décembre  1899), 
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qui  reconnaît  deux  étalons,  celui  du  mètre  et  celui  du  kilogramme. 

—  Décret  du  i*'  vendémiaire  an  XII  (24  septembre  i8o3),  ordonnant 
le  dépôt  h  rObservatoire  des  documents  relatifs  au  système  métrique. 

—  Projet  de  médaille  commémorative.  —  Un  amateur  lyonnais,  P.-M. 
Gonon,  fait  plus  tard  graver  cette  médaille  par  son  compatriote  Penin. 

Chapitre  XX.  —  Of position  rencontrée  par  le  nouveau  système 

de  poids  et  mesures.  —  Les  bureaux  de  poids  publics p.   1 80 

Couleur  politique  donnée  aux  nouveaux  poids  et  mesures.  — Opposition 
quMls  rencontrent;  elle  se  manifeste  en  plein  Conseil  des  Cinq-Cents 
à  Toccasion  d'un  Rapport  de  Prieur  sur  la  fabrication  des  poids  et 
mesures  destinés  aux  départements. —  Extraits  de  ce  Rapport,  objection  s 
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métrique p.    1 90 
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BAILLAUD  (B.)»r)oyen  delà  Faculté  des  Sciences  de  Toulouse,  Directeur 
de  l*Obscrvatuirc.  —  Cours  d* Astronomie  à  tusage  des  étudiants  des 
Facilités  des  Sciences,  2  volumes  grand  in-8,  se  vendant  séparément  : 

l'e  Partie  :  Quelques  théories  applicables  à  Vétude  des  Sciences  expé- 
rimentales. —  Probabilités  :  erreurs  des  observations,  —  Instruments 
d'Optique,  —  Instruments  d'Astronomie.  —  Calculs  numériques, 
interpolations f  avec  58  figures;  i SgS 8  fr. 

!!•  Partie  :  Astronomie  sphérique..  Mouvements  dans  le  système  so- 
laire. Éléments  géographiques.  Éclipses.  Astronomie  muderne,  avec 
72  figures;  1896 i5  fr. 

BI60URDAN  (M.-C),  Astronome  à  l'Observatoire  de  Paris.  ^  Observations 
de  nébuleuses  et  d'amas  stellaires.  Iomk  V.  Observations  différentielles  : 
XVIIJ''  à  XXiV\  ln-4;  1899 23  tr. 

LAPLACE.  —  (Eu?res  complètes  de  Laçlace,  publiées  sous  les  auspices  de 
l'Académie  des  Sciences  par  les  Secrétaires  perpétuels,  avec  le  concours 
de  Puiseux,  Membre  de  l'Institut,  de  E,  l^isserand,  Membre  de  l'Insti- 
tut, de  J.  Hoûel^  Professeur  à  la  Facufié  des  Sciences  de  Bordeaux, 
de  Souillart,  Professeur  à  la  Faculté'  des  Sciences  de  Lille,  de  H.  Po/m- 
caré.  Membre  de  IMnstitut,  de  Lebeuf,  Maître  de  Conférences  à  la  Fa- 
culté des  Sciences  de  Montpellier.  Nouvelle  édition  avec  un  beau  portrait 
de  Laplace,  gravé  sur  cuivre  pur  Tony  Goutière.  In-4;  1878-189». 

Tomes  I  à  VI  et  VHl  à  Xni(  voir  Catalogue  spécial  d'AsTRONoiiiE,  p.  63 }. 

Théorie  des  probabilités.  Tome  VU  (1886). 

Tirage  sur  papier  vergé  fort,  au  chiffre  de  Laplace 35  fr. 

Tirage  sur  papier  de  Hollande,  au  chiffre  de  Laplace 54  Ir! 

Ce  Volume,  qui  comprend  832  paf^es  sttr  papier  fort,  est  d'un  manie- 
ment peu  facile  pour  les  lecteurs  qui  veulent  faire  une  longue  étude  de 
la  1  iiÉORiB  DBS  PROBABILITÉS ;<3M«z  nous  avons  divisé  un  certain  nombre 
d'exemplaires  en  deux  fascicitles,  —  Pour  permettre  de  relier  ultérieu- 
rement ces  deux  fascicules  en  un  volume  unique,  nous  avons  joint  au 
premier  fascicule  un  titre  de  l'Ouvrage  complet.  —  Les  fascicules  se 
vendent  séparément  : 

Premier  Fascicule. 

Tirage  sur  papier  vergé  fort,  au  chilTre  de  Laplace i5  fr. 

Tirage  sur  papier  de  Hollande,  au  chiflre  de  Laplace,"  .*.'.'[[     18  tr. 

Second  Fascicule. 

Tirage  sur  papier  vergé  fort,  au  chiffre  de  Laplace 20  fr. 

Tirage  sur  papier  de  Hollande,  au  chiffre  de  Laplace'..*,'!!!.'     25  tr. 
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